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Vorwort. 


Für dieses Generalregister wurden, wie im Journal für Gasbeleuchtung und 
Wasserversorgung von jeher üblich, sowohl Beleuchtungswesen wie Wasserversorgung 
gesondert bearbeitet und für jedes dieser Fächer ein Sach-, Namens- und Ortsregister 
liergestellt. 

Bei- Inhalt der einzelnen Artikel ist fast durchweg in chronologischer Weise 
geordnet. Um jedoch bei den umfangreicheren Artikeln Zusammengehöriges nicht all- 
zuweit von einander entfernen zu müssen, wurde Letzteres in Abschnitte zusammen- 
gefasst und diesen wenn möglich genauere Bezeichnung vorgesetzt. In einigen Fällen 
hielt ich es für zweckmässig, an Stelle der chronologischen die alphabetische Ordnung 
treten zu lassen oder beide neben einander zu benutzen. So wurden z. B. Nekrologe und 
Ehrungen unter I’ersonalia in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, ferner wurden die 
Analysen von Brunnen- und Leitungswassern, die Maschinen, Pump- und Wasserhebe- 
maschinen sowie die Wasserversorgung und Wasserwerke verschiedener Städte nach 
Letzteren in alphabetisch-chronologischer Ordnung zusammengestellt. 

War ich in dieser Weise bestrebt , den reichen Inhalt des Journals möglichst 
übersichtlich zu verzeichnen, so suchte ich wiederum den Zusammenhang des Ganzen 
zu vermitteln durch zahlreiche Verweisungen, welche vielen Artikeln vorgesetzt sind. 
Bei Artikeln, welche mehrere Spalten oder Seiten durchlaufen, schien es mir geboten, 
deren Bezeichnungen, Stichvvorte, . zu wiederholen, nicht aber die Verweisungen. Diese 
befinden sich nur am Anfänge der Artikel, was bei dem Gebrauche des Registers wohl 
zu beachten ist. 

Die einschlägige Literatur ist den einzelnen Artikeln beigefügt, nur literarische 
Mittheilungen und Erscheinungen allgemeiner Natur finden sich imter Literatur vereinigt. 

Die fetten Ziffern sind die Schlusszahlen des betreffenden Jahrganges, die 
gewöhnlichen Ziffern die Seitenzahl, ein L vor diesen bedeutet Literaturnachweis, 
ein * gibt eine vorhandene Zeichnung an. 


München, im Mai 1889. 


F. C. 
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A. 


Abfallstoffe 8. a. Ammoniak, Ammoniaksalze, Gas- 
bereitung u. im Register für Wasserversorgung 
— Verwerthung von Brennstoffabfallen. Ehr- 
hardt. L. 79. 759. 

Absperrvorrichtungen s. a. Gasmotoren, Hahne 
u. Ventile 

— Selbstthätiger Verschluss für Gasflammen E. 

Rahles Pat 83. *696. — Fernwirkende Ab- 
sperrvorrichtung für Gashahne. L. I, enaerts. 
Pat. 8« *534. — Vorrichtung zum Absperren 
der Gasleitungen von entfernten Punkten aus. 
G. Hambuch Pat. 88. *(>79. — Absperr- 
vorrichtung bei KugelventilaufsBtzen für Zweig- 
leitungen. J Jooes. Pat. 88. *899. — 

Apparat zum automatischen Schliessen von 
Leuchtgaszuleitungsrohren zu beliebiger Zeit 
R. Haack Pat. 88 *952 — Ueber Absperr 
Vorrichtungen. Reuth er. 88. 1066. 

— Absperrschieber für Dampf-, Gas- u. Wasser- 

leitungen. Denis 4 Co. L, 74. 666. — Nor- 
maltabelle für Schieber 75. 67. — Gasabsperr- 
schieber auf der Pariser Weltausstellung. C. 
Lang. 79. 197. — Feuerungsschieber mit Wasser- 
kühlung. F. Lürmann. Pat. 82. *876. — 
Schieber für Rohrleitungen. 0. Hei necke. Pat. 
82. *869 — Gekühlter Musehelschieber u. Schieber- 
kasten. E. Blass. Pat 84. 197. — Absperr- 
schieber für Dampfleitungen H. Breuer. Pat. 
84. *529. — Schieberentlastung. K. Giebeler. 
Pat. 85. *421. — Control- u. Reinigungs- 

Vorrichtung an Absperrschiebern. A. Wingen. 
Pat. 85. *788. — Wechsclsehiebcr für Gas- 
öfen mit Wechselflamme u für Dampfmaschinen. 
F. Styczynski. Pat. 85. 921. — Absperr- 
schieber mit Wasserkühlung. J Hanlon. Pat. 
86. *58. — Sicherheitskanäle an Schiebern zur 
Verhütung der Mischung von Flüssigkeiten u. 
Gasen. Europäische Wassergas- Actien- 
gesellscli af t. Pat 87. *686. — Dreitheiüger 
Absperr- Keilschieber. O. Ru p pe rt. Pat. 88. *232. 


Absperrvorrichtungen. Verschluss, um Flüssig 
keiten von Dämpfen oder Gasen zu scheiden. J. H. 
Johnson. Pat. 76 424. — Selbstthätiger Sicher- 
heitsverschlusB für Gase. P. Püschel. Pat. 82 
*122. 568. — Absperren von Gasen durch ein be- 
wegliches Eintauchrohr. E. K una t h. Pat. 82. *233. 
— Vorrichtung zur periodischen Absperrung von 
Gasen. E. Ledig. Pat 82. *265. — Ueber selbst 
thätige Gasabschlussvorrichtungen zur Verhinde- 
rung von Gefahren durch explosive Gasgemische. 
R. Muencke 84. *744. — Gasabsperrvorrichtung 
( für Rohrleitungen, in welchen sich dickflüssige 
Substanzen absetzen. J. Schmalz. Pat 87. 
*608. — Drosselklappen mit Rippen zur Regu- 
lirung des Durchgangsquerschnittes. Berlin 
Anhalt' sehe M aschine n bau - Acti eng«- 
Seilschaft. Pat 87. *687. 

Accamulatoren siehe Elektrische Apparate. 

Acetylen. Vorkommen im Leuchtgase. M. Ber- 
thelot. 76. 410. 

— Apparat zur Herstellung von Acetylen. E. J u n g- 
f lei sch. L. 80. 719. 

— Methode der Bestimmung in Gasgemischen 
Bloch mann. 74. 299. — Quantitative Be- 
stimmung im Leuchtgase. Bloch mann. 74 
449. — Bestimmung im Leuchtgase. Berthelot. 
77. 197. 

Acrolein. Bildungsweise aus Aethylen. E. v. M e y er. 
L. 74. 637. 

ASrophoren. 75. 878. Treutier u. Schwarz. 
L. 84. 26 85. *986. 

Aethan. Leuchtkraft. P. Frankland. L. 85.783. 

Aether. (Aethylaether.) Bestimmung der Leucht- 
kraft Knublauch. 79. *652. 80. 253. — Siede- 
punkt, Entflammungs- u. Entzündungstemperatur. 
F. Gantter. L. 87. 551. 

Aethorhydrat. F. Guthrie. L. 75 746. 

Aethylälkohol siehe Alkohol. 

Aethylen. Vorkommen im Leuchtgase. M. Ber- 
thelot. 76. 410 — Ueber das Aethylen im 
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Leuchtgase. A. Hegcner. "8. 125. — Darstel- i 
lung. E Erlenmeyer. L. 78. 705 — Ver- ( 
flüssigung. Cailletet. 83.228. — Leuchtkraft 
für sich u. beim Verbrennen mit nicht leuchten \ 
den brennbaren Gasen. Fr. Percy. L. 84. 317. 

— Kritische Temperatur u. kritischer Druck des 
Stickstoffs u. Aethylens unter geringem Druck. 
K. OlBzewski. L. 84. 643. 

Aetbylen . Bildungsweise von Acroleln aus Aethy len . 

E. v. Meyer. L. 74. 637. 

— Quantitative Bestimmung im Leuchtgase. Bloch- 
mann. 74. 449 — Bestimmung im Leuchtgase, 
gleichseitig mit Acetylen. Berthelot. 77. 197. 

— Bestimmung der Leuchtkraft. Knublauch. 
7». *654. 80. 253. 274 

Alchung s. a. Gasmesser u. Gesetze. Fehlergrenzen 
der aichpflichtigen Gegenstände u. sonstige Zahlen- 
angaben in den Aichungsvorschriften. A. Bau- j 
mann. L. 87. 1106. 

Albocarbonbeleuchtung siehe Beleuchtung. 
Allzarln. Ueber Aliiarin. F. Versmann. L. 74. 
273. 638. — Darstellung aus Anthracen. G. Auer- 
bach u. T. Gessert. Pat. 75. 301. Kupp. L. 
79. 418. 

Allzarlnfarben siehe Theerfarben. 

Alkali. Gewinnung neben Theerproducten durch 
Destillation von Melasseentzuckerungslaugen mit 
8teinkohlenthecr oder Theerölen. II. Propfe. 
Pat 85. 448. 

Alkalimetrie siehe Analyse. 

Alkohol. (Aethylalkohol.) Vorkommen im Steiu- 
kohlentheer. Witt. 77. 624. — Feuergefahr- 
lichkeit. Heumann. L. 81. 510. — Siedepunkt, 
EntSammungs- u. Entzündungstemperatur. F. 
Gantter. L. 87. 551. 

— Kostenvergleich bei Anwendung von Spiritus, 
Petroleum u. Leuchtgas zu Beheizungszwecken 
für den Laboratoriumsgebrauch A. Wagner. 
74. 623. 

Allylen. Nachweis im Leuchtgase. M. Berthelot. 
7«. 408. 

Aluminium. Fabrikmfissige Darstellung auf elektro- 
litischem Wege. 84. 447. 

Ammoniak s. a Coke, Gaswasser u. Cokeöfen unter 
Oefen, sowie im Register für Wasserversorgung. 

— Das Claus'sche Ammoniakverfahren zur Gas- 
reinigung siehe Reinigung. 

— Ammoniak u. Steinkolilentheer. G. Lunge. L. 
87. 1046. — Die Industrie des Steinkoblentheers 
u. Ammoniaks. G. Lunge. L. 88. 622. 929. — 
Ammoniak u. AminoniakprBparate, ein Leitfaden 
für Fabrikanten, Chemiker u. Gasfachmflnner. 
R. Arnold. L. 88. 1144. 

— Bildung aus Schwefelcyanverbindungen. A. Es i 1- 
mann. L. 75. 141. — Das Ammoniak im Leucht- 
gase. Tieftrunk. 76 478. — Gehalt des Kölner 


Leuchtgases. A. Heg euer. 78. 123. — Zer- 
setzung in höherer Temperatur. W. Ramsay 
u. 8. Young. L. 84. 318. 

Ammoniak. Darstellung aus alkalischen Nitraten u. 
Nitriten u Apparate iiiezu. W. Müller u. E. 
Geiseuberger. Pat. 81. *369. — Bereitung u. 
Gewinnung. L. 82. 868. 83.181. E. 8. Samuel. 

L. 82. 564. Knublanch 83, 440. L. Mond. 

Pat. 83. *663 — Fabrikation von Salmiakgeist 
A. Feldmann. 85. 773. Pat, 85. 789. 

— Gewinnung aus Steinkohle, Schiefern u. anderen 
bituminösen Materialien. W. Young u. G. T. 
Beilby. L. 83. 657. — Ueber die Gewinnung 
von Ammoniak aus Kohlen, Kohlenschiefern u. 
Coke. R. Tervet. L. 84. 357. Pat. 84. 897. 

— Darstellung aus mineralischem Stickstoff. G. 
Beilby. L. 85. 277. — Ueber die Gewinnung 
von Ammoniak nach Beilby. 85. *290. — Die 
praktische Verwendung des Stickstoffgehaltes 
der Steinkohle. A. Guüguin u. L. Parent. 

L. 85. 756. 

— Gewinnung bei der Leuchtgasbereitung. 75. 399. 

84. 105. — Gewinnung aus der Gasreinigungs 
masse vor deren Regeneration. Th. Richters. 

Pat. 82. 158. — Ausbeute aus Saarkohlen. Reuttcr 
82. 744. — Verfahren zur Gewinnung aus dem 
durch Behandeln der Rückstände de« Leblanc-Pro- 
cesaes mit Chlorammonium erhaltenen Sohwefel- 
ammoninm. E: Parnell u. J. Simpson. Pat. 

86. 558. — Einfluss von Kalkzusatz zu der zu 
destillirenden Kohle auf die Ausbeute an Am- 
moniak. Knublauch. 87. 55. 96. — Unter- 
suchungen über Stickstoffgehalt u. Ammoniak- 
production verschiedener Gaskohlen. Eug. Schi 1- 
ling. 87. 661. 707. 742. 771. Taf. 10 — 13. 
Knublauch. 87. 663. W.Foster. 87. '565 bis 
670. — Ammoniakentwicklung bei der Destil- 
lation verschiedener Steinkohlensorten mit u. 
ohne Kalk. Eug. Schilling. 87. 742. 775. — 
Einfluss der Destillationstemperatur bei der Gas- 
bereitung auf Ammoniakansbeute. 88. 273. — 
Einfluss der Temperatur bei der Destillation der 
Kohle auf die Ausbeute an Ammoniak. L. T. 
Wright. 88. 512. 

— Verfahren zur Ammoniakgewinnung bei der 
Cokebereitung. F. Ströhmer u. Th. Scholz. 

Pat. 8L *623. — Zur Frage der Ammoniakge- 
winnuug aus den Gasen der Cokeöfen. CI. 
Winkler. 84 . 337. — Ueber die Ammoniak 
production in den Cokereien. Grüneberg. L. 

84- 549. — Gewinnung aus den Gasen der Coke- 
öfen im Interesse der Landwirthgchaft. L. 84. 

825. — Die Ammoniakgewinnung in den Coke- 
reien. W. Cohn. L. 85. 307. 

— Gewinnung aus Hochofengasen. L. 83. 266. - 
Gewinnung aus Hochofen- u. anderen Gasen 
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G. Chapman. L. 83. 656. — Ueber den Ge- i 
halt an Ammoniak in den Gasen der Cokehoch - 
öfen. G. Hilgen stock. L. 85. 631. 814. — \ 
Gewinnung bei den Hochöfen in England und ' 
Schottland. W. Jones. L. 86. 54. 172. — An- 
lagen zur Gewinnung von Theer u. Ammoniak i 
bei Hochöfen. L. 86. 150. 

Ammoniak. Gewinnung aus Kanalabsätzen. J. W. 
Sinter. Pat. 77. 19. — Gewinnung aus stickstoff- 
haltigen organischen Abfallsubstanzen. Th. Ri ch* 
ters. Pat. 81. 735. — Gewinnung aus Abfall- 
flüssigkeiten, Fäkalstoffen u. dgl. Th. Richters 
u. L. Hagen. Pat. 82. 26. — Gewinnung aus Urin 
u. sonstigen Flüssigkeiten sowie aus Hoch- oder 
Cokeofengasen etc. F.J.Bol ton u. J.A.W an kly n. 
Pat. 82. 570. 

— Apparat zur Gewinnung von Ammoniak unter 
Benutzung des Stickstoffs der Luft. W. Müller 
u. E. GeUenberger. Pat 81. *147 — Apparat 
zur Gewinnung von Ammoniak aus Gasgemengen. 
II. Neumeyer. Pat. 84. *529. H VVellstein. 
Pat. 85. *422. 

— Apparat zur Gewinnung von flüssigen Am- 
moniakproductenaus dem Gaswasser. W. Morgan- 
Brown. Pat. 74. 78. — Apparat zur Gewin- 
nung von Ammoniak bei der Gasbereitung. J. 
Steel. Pat. 78. 309. — Continuirlich wirkender j 
Apparat zur Destillation ammoniakhaltiger Flüssig- , 
ketten. H. Grün eb erg. Pat. 80. *448. L. 81. | 
400. 81. 614 Taf. 6. Pat. 82. *231. *790. - 
Apparat zur Entwicklung von Ammoniak aus | 
Gaswasser. A. He gen er. Pat. 81. *147. — 
Apparat für die Destillation ammoniakalischer 
Flüssigkeiten. Soci£t4 anonyme de pro- 
duits chimiques de Sud-Ouest in Paris. 
Pat. 81. *699. — Apparat zur Gewinnung aus 
Gaswasser. G. Wunder. Pat. 82. *570. — 
Apparat zur Verarbeitung geringer Mengen am- 
moniakhaltiger Flüssigkeiten C. Schneider. 
Pat. 83. *663. — Destillationsapparat für kleinere 1 
Mengen von Ammoniak wasser von Grüneberg I 
u. Blum. 84. *267. — Apparat zur Behand- 
lung von ammoniakhaltigen Flüssigkeiten. J. 
Duncan. Pat. 85. 176. — Neuerung an Destil- 
lationsapparaten für Ammoniak wasser. H. G r ü n e- 
berg. Pat. 86. *477. — Apparat zur continuir- 
liehen Abtreibung von Ammoniak aus Stickstoff I 
haltigen Flüssigkeiten. C. Brison. Pat. 86. *559. i 

— Apparate zur Ammoniakgewinnung bei der Coke- j 
bereitung. F. Ströbmer u. Th. Scholz. Pat. 
81. *623 Pat 82. *536. A. Hegener. Pat. 81. 1 
•623. — Apparat zur Gewinnung von Ammoniak 
u. Theer bei der Cokebereitung. Fr Hornig. 
Pat. 88 776. 

— Apparat zur Gewinnung von Ammoniak aus 
Kielwassern u. ans Abwassern von Zuckerfabriken. 


— I. Sachregister. 7 

J. Y o u n g. Pat. 85. *422. — Apparat zur Ge- 
winnung aus SielwaBsern. J. Duncan. Pat. 
85 448. 

Ammoniak. Verunreinigung der käuflichen Am- 
moniakflüssigkeit G C. Witt st ein L. 74. 753. 

— Tabelle über den Gehalt u. das specifische Ge- 
wicht wässriger Losungen von Ammoniak. Marx. 
75. 614. — Bestimmung des Ammoniaks in seinen 
Saigon H. Pellet. L. 77. 200. — Volumetrische 
Bestimmung im Leuchtgase. Sa dl er u. Silli- 
m a n n 77. *230. — Bestimmung im Gaswasser. 
Wills. L. 77. 529 — Ammoni&kbestimmnng 
zur Controle der Scrubberthätigkeit. K Tief- 
trunk. 78. *289. — Bestimmung im Gaswasser 
W. Fester. 80. *45. — Bestimmung im Roh- 
gase vor den 8crubbern und vor der Reinigung. 
Knublanch. 81. 154. — Bestimmung durch 
Destillation. O. Kn n bl auch. 82. *319. — Be 
Stimmung in dem Abflusswasscr von der Ver- 
arbeitung des Gaswassers. Knnblanch. 83. 
*317. — Zur Bestimmung des Ammoniaks. G. 
Lunge. L. 84. 240. — Bestimmung im Leucht- 
gase. E. Schilling. 88. 484. 

— Apparat zur Bestimmung im Rohgase. Knub- 
lauch. 81. *153. — Ammoniakprober für Gas- 
waaser. Knoblauch. 83. *291. — Control- 
apparat hinter den Superphosphatreinigem zur 
Nach Weisung unabsorbirten Ammoniaks im Gase. 
E. Schilling. 88. *486 

— Der Handel mit Salmiakgeist. Marx. 75. 613. 
— Ein- u. Ausfuhr von Salmiakgeist im deutschen 
Zollgebiete L. 85. 337. — Chilisalpeter u. Am- 
moniak. Märker. 85. 804. — Entwerthung. 
86. 161. s. a. Ammoniaksalze. — Ammoniak 
gegen Chilisalpeter auf der Versammlung der 
Deutschen Landwirthschaftsgesellschaft in Dres- 
den. 86 563. 

Ammoniaksalze s. n. die Salze selbst. Gewinnung 
aus Ahfallwassern u. ammoniakalischen Flüssig- 
keiten. H. Y. D. Scott u. J. B. Spcnce. Pat. 
75. 104. — Darstellung auB Gaswasser. M. H enry. 
Pat. 75. 657. — Gewinnung aus Kanalwassern. 
L. Krafft. L. 77. 43. — Gewinnung ans Fäka- 
lien. C. E n g 1 e r. L. 88. 377. — Einwirkung 
von Natron, Kalk n. Magnesia. G. Lunge. L. 
84. 210. 

— Die Ammoniaksalze u. ihre gewöhnlichen Ver- 
unreinigungen. A. Payne. 74. 110. — Gehalt 
an Rhodanverbindungen u. deren vermeintliche 
Schädlichkeit auf das Pflanzenwachsthum. 83. 510. 

— Die Entwerthung der Ammoniaksalze u. die 
Ursachen derselben. H. Bnnte. 85. 774. s. a. 
Ammoniak. — Vcrwerthung des Gaswassers n. 
der Ammoniaksalze. H. Bunte 86. 831. 
Hegener 86. 833. Otto 86. 833. 835. Feld 
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mann 80 834. — Preisrückgang. 86. 5d5. 87. 
625. — Dtlngewerth. C. 0. Harz. L. 87. 582- 
Ammonlaksalze. Production u. Preis. 83. 182. — 
Ein- u. Ausfuhr im deutschen Zollgebiete. H. 
Bunte. 85. 776. — Production u Absatzverhalt 
nisse in England. Ausfuhr. 86. 830. 

— Vereinigung von Ammoniaksalzproducenten. 87. 
1. s. a. unter Vereine. 

Ammoniaksoda. Apparat zur Fabrikation. 8 o c i 4 1 ä 
anonyme des produits chimiques du 
Sud-Ouest in Paris. Pat. 82. *26. 
Ammoniumcarbonat. Darstellung u. Gewinnung. 
H. Y. D. Scott. Pat 76. 87. R. O. Patergon 
u, F. W. Brothers. Pat. 77. 17. H Joly. 87. 
1037. — Apparat zur Herstellung. P W &c h t te r. 
Pat. 86. *559. 

Animonf umnitrit. Bildung. Ph. Zoeller u. G rete. 
L. 78. 237. 

Ammonlnniphosphat. Verwendung als Düngemittel. 

86. 728. — Darstellung. Raupp. 87. 389. 
Ammonlnmsulfat. Bildung des einfach Schwefel- 
säuren Ammoniums bei Gasflammen. E. Pri- 
woznik. 74.680. — Gewinnung aus Gaswasser. 

E. Dransard. L. 75. 411. — Reinigung von 
braunem Salz. A. Esilmann. L. 76. 151. — 
Darstellung u Reinigung. J. E. l.ough 1 in. L. 76 
2X4. — Darstellung aus dein Stickstoff der Bruch u. 
Grünlandsmoore u. Apparate hiezu. H.G ron vcn. 
L. 79. 393. Pat. 81. *735. Pat 83. *232. — Ge- 
winnung. Smith. L. 80. 686. — Gewinnung 
bei der Leuchtgasrci nigung. Vorsteru. Grüne- 
berg. Pat. 88. 896. Pat. 84. 644. — Fabrikation 
aus Gaswasser. A. Feldmann 85. 768. — Ge- 
winnung. H. Joly. 87. 1037. 

— Die Bestimmung des Stickstoffs in schwefel- 
saurem Ammoniak. A J. van Eyndhoven. 
88. 906. Ber. 964. 

— Sattigungsküsten zur Fabrikation. 75. 703. C. 

F. Kühn. 75. 805. — Apparat zur Gewinnung 
von schwefelsaurem Ammoniak, System der 
Socidtd des produits chimiques k Nancv. Viehoff. 
82. 743. 

— Zusammenstellung der Betriebsresultate bei der 
Herstellung von schwefelsattrom Ammoniak 
wahrend einersiebenjilhrigen Periode. F. E. Wille. 
84 . 872. — Fabrikationskosten in Cokereien. 
Otto. 85. 122. 

— Kaufpreis. L. 82. 452 — Einfluss der Am- 

moniakproductiou in den Cokereien auf den Preis. 
Grüneberg. L. 84. 549, — Ein- u. Ausfuhr 
im deutschen Zollgebiete. L. 85. 337. — Durch- 
schnittspreise in den Jahren 1874 bis 1884. 
H. Bunte. 85. 778, — Werth der Einfuhr im 
Jahre 1884. 86. 252. — Verwerthung. 87. 153. 485. 


Ammonlamsnlflt. Bildung in gebrauchter Lamiug 
scher Masse beim Liegen an freier Luft. E. 
Scheitz. L. 74. 833. 

Amjlacefat. Siedepunkt. E. Lieben thal. 88. 
647. 1029. 

Amylacetatlampe siehe Fhotometrie. 

Amylalkohol. Siedepunkt, Entflammungs- u. Eni 
Zündungstemperatur. F. Gantter. L. 87. 551. 

Amylhydrttr. Benutzung als Maaas für die Licht- 
starke. A. V. Harcourt. 75. 678. 

Analyse, chemische u. physikalische s. a. Gas 
analvse u. die Iretreffenden Artikel z. B. Analyse 
der Steinkohlen siehe Steinkohlen ; über die Ein- 
wirkung des Bodens auf die Beschaffenheit des 
Leuchtgases siehe Leuchtgas. 

— Zersetzung unlöslicher Carbonate durch Schwefel- 
wasserstoff. L. Kiaudin u. F de Montholon. 
L. 77. 82. — Deber die Zersetzung der sauren 
kohlensauren Salze der Alkalien durch Warme 
u. im Vacuum. A. Gautier. L. 77. 199. — 
Untersuchung von Erde anf Producte der Leucht- 
gasfahrikation. E. Koenig L. 80. 652. — Die 
Gasleitungen u. der Untergrund von Paris 
StClaire Deville. 8ff. 676. — Ueber die 
Ausführung der fructionirten Destillation zur 
Werthliestimmung von chemischen Produeten. 

G. Lunge. L. 84. öl>4. — Antrag zur Verein 
barung einheitlicher Methoden für die in der 
Gasindustrie vorkoinmenden chemischen Unter- 
suchungen. 8. Schiele. 87. 906. — Chemische 
Untersuchungen in Gasanstalten H. Bunte. 
88. 570. 858. 894. — Ueber die Untersuchung 
von Feuerungsanlagen u. die Ausführung von 
Heizversuchen. 0. Binder. 88. 940. 

— Die Bestimmung der technisch wichtigsten 
physikalischen Eigenschaften der Thone. P. 
Joch um. L. 85. 529. — Pyrochemische Unter- 
suchungen. C. Langer u. V. Meyer. L 85. 
338. 447. — Anleitung zur Analyse der Aschen. 
R Bansen. L 87. 1045. 

Bestimmung der Schmelztemperatur organischer 
Körper, Fette, Wachs, Stearin etc. C. H. Wolf. 
L. 76. 25. — Bestimmung des Schmelzpunktes 
von Fetten nach J. Löwe u. Apparat hiezu. 

H. Krüss. 83. *581. — Ueber einige pyrogene 
Reactionen. P. Ferko. L. 87. 661. 

— Quantitative Spectralanalyse u. Spectroplroto- 
meter. G. Hüfner. L. 78. 370. 

1 — Die Titrirmethode ais selbstständige quantitative 
Analyse. E. Fleischer. L. 77. 143. — Indi- 
catorcn für Alkulimetrie. J. Wieland. L. 83 
893. — Lehrbuch der chemisch -analytischen 

[ Titrirmethode. F. Mohr. L. 87. 41. — Praktische 
Uebungen in der Maassaualyse. CI. Winkler. 

I L. 88. 676. 
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Analyse, Gewichtsanalytische Uebnngsaufgaben. F. 
M u c k. L. 87. 1 106. — Uebnngen für die quantitative 
chemische Analyse. W. Dittmar. L. 87.1176. 
— Chemisch-technische l'ntersuchungsmethoden 
der Grossindustrie für Versuchsstationen u. Han- 
delslaboratorien. F. Bück mann. L. 87 1176. 
88. 931. — Handbuch der chemisch-technischen 
Analyse. J. Post. 88 . 930. L. 88 948. 
Anbohrapparat siehe Kohrbohrer. 

Anilin. Zur Geschichte der Anilinfabrikation. 
C Haeussermann. L, 78. 579. — Titrirung. 

G. Lunge. L 84. 240. — Siedepunkt, Entflam- 
mung«- u. Entzündungstemperatur des reinen 
Anilins u. des Anilins für Koth. F. Gantter. 
L. 87. 551. 

Anilinfarben siehe Theerfarben. 

Anthracen. Vorkommen im Wasaergastheer. A. 

H. Elliot. L. 86. 277. 

— Zur Gewinnung. L. 74. 491. E. F. R. Lucas. 
Pat. 75 104. P. Curie. Pat. 75. 597. — Cal- 
culation für die Verarbeitung des Steinkohlen- 
theers auf Anthracen. F. Duprey. L. 76. 160. 
— Gewinnung. C. M. Warren. L. 81. 96. — 
Gewinnung aus Petroleumrückständen. Lieber 
mann. 82. 809. — Reindarstellung. 85. -136. — 
Reinigung von Rohanthracen. Chemische 
Fabriks-Actiengesellschaft. Pat. 88. 499. 

— Constitution. A. Behr u. W. A. van Dorp 
L. 74. 110. — Zur Kenntniss des Anthracens. 
F. Versmann. L. 74. 273. 638. E. Schmidt. 
L. 74. 388. — Ueber die Begleiter des Anthracens 
im Rohanthracen. O. Zeitler. L. 77. 768. 

— Zur Analyse des käuflichen Anthracens. Luck. 
L. 74. 728. — Bestimmung des Handelswerths. 
8 — t. L. 77. 648. — Werthbestimmung. F. R. 
Japp u. G. Schu 1 tz. L. 77. 748. 

— Darstellung von Alizarin u. Isopurpurin aus 
Anthracen. G. Auerbach u. T. Gessert. 
Pat. 75. 301. — Ueber Verarbeitung des An- 
thracens. Kopp. L. 79. 413. 

— Ueber Anthracenproduction. F. Versmann. 
L. 77. 201. 

Anthracit. Verwendung zur Gasbereitung siehe 
diese. — Vercokung in Südwales. W. Hackney. 
L. 76. 51. — Herstellung aus Braunkohlen. O. 
Gmelin. L. 77. 746. 

Antl-Bral (Pechgegner) siehe Aufsteigrohre. 
Anttfluctuator. E. Schrabetz. L 85. *187. 
Anzdnde- u. Auslöschapparate s. a. Feuerzeug u. 
Leuchter. Zündapparate für Gasmotoren siehe 
diese. AuslöBchvorrichtungen für Petroleum- 
lampen s. a. Dochtführung. 

— Apparat zum Anzünden von Kohlen durch 
Knallgas. J. Siegert. Pat. 81. *480. 

— Apparat zum Entzünden von Flammen. A. M. 
Clark. Pat. 74. 639. — Lampenzünder. A. V. 


Newton. Pat. 75. 750. — Zünder für Lampen, 
Brenner, Fackeln etc. J. A. Chandor. Pat. 75. 

750. — Anzündevorrichtung für Lampen u. La- 
ternen. B. B. Schneider. Pat. 82. *633. — 
Anzündelampe. F. Ri Ster. Pat. 84. *166. — 
Anzündevorrichtung für Brenner. Fr. Kocse- 
wita. Pat. 84. *699. — Geräuschlose Zündvor- 
richtung mittels Zündpille an Laternen. II. 
Lages. 84. *806. — Vorrichtung zum Anzünden 
von Lampen. J. Weig. Pat. 85. *196. Fl 
Köhler. Pat. 85. *196. s. a. Pat. 82. *750. - 
VVasserstoffgas Zündvorrichtung. E. H i n t z e. Pat. 

85. *231. — Schutzklappe an Zündvorrichtungen. 

C. Wolf. Pat 86. *904 

Anztnde- u. Auslöschapparate. Zündvorrichtung 
für Sicherheitslampen. C. Wolf. Pat. 84. *807. 

Pat. 88. *1121. — Abschneider an Zündvorrich- 
tungen für Gruben-Sicherheitslampen. C. W o 1 f. 

Pak 88. *987. 

— Mechanismus zum Anzünden von zur Verbren- 
nung von Kohlenwasserstoffen bestimmten Lam- 
pen. F. R, Baker Pat 80. *691. - Anzünde 
Vorrichtung an Petroleum- und anderen Lampen. 

J. Hinks. Pat. 82. *58. — Anzündevorrichtung 
für Dochtlampen. R. Richter. Pat. 85. *197. 

— Stockweil's Zündvorrichtung für Gasflammen. 

L. 78. 74. — Glockenzünder für Gasflammen. 

0. G rot he. Pat 82. *232. — Anzündeapparat 
für Gaslaternen. C. Much all. Pat. 84. *600. 

— Anzündevorrichtung für Gasflammen. J. Hil- 
lenbrand. Pat. 85 109. — Zündvorrichtung 
für Regenerativ- u. andere Gasbrenner. Fr. Sie- 
mens. Pat. 86. 365. — Zündvorrichtung für 

Gasbrenner mit geschlossenem Flammenherde. 

H. Winkler. Pat. 88. *438. — Zündflammen 
für Weichenlatcrncnflammen. 88. *1044. 

— Apparate zur Entzündung der Gaslüstcr im 
Sitzungssaale der Nationalversammlung zu Ver- 
sailles. Gaiffe. 74. 725. 81. 715. — Vorrich- 
tung zum gleichzeitigen Anzünden mehrerer Gas- 
flammen. A. Witte. 82. 824. — Zündung des 
Kronleuchters und der Soffitenbeleuchtung im 
Opernhaus zu Frankfurt a. M. 83. 696. — Gas- 
zündhahn für eine beliebige Anzahl von Gas- 
flammen. W. Fi sch hach. Pat. 85. *582. 

— Anzündevorrichtung an Taschenfeuerzeugen. E. 
Köhler. Pat. 82. *750. Pat. 85. *196. 

— t'igarrenanzünder. M. Flürscheim. Pat. 83. 

*536. Pat. 84. 363. — Gasflammenanzünder mit 
Cigarrenabschneider. A. P e s c h e 1. Pat. 82. *826. 

W. Fischbach. Pat. 84. 732. Pat. 85. *108. *165. 

— Pneumatischer Gasanzünder Ch. Westplial. 

Pat. 82. *123. 

— Pneumatoelektrischer Gasanzünder. E.E. Beau. 

Pat. 75. 626. 76. *132. — Elektro-pneumatische 
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Anzündevorrichtung für Lampen. P. Richter. 
Pst. 84. 403. 

Anzflndc- u. Auslösehapparate. Elektrischer An- 
zünder. W. K. Lake. Pat. 74. 149. — Apparat 
zur elektrischen Entzündung der Gasflammen. P. 
Münz inger. L. 75. 999. — Elektrische Zünd- 
vorrichtung für Gaslampen W. E. Fein. 81. *8. 
L. 81. 18. — Elektrische Anzünder. L. 81. 1645. — 
Elektrische Gasanzünder. J. J . Mac Kenzie. Pat. 81 
*944. H. Fischer u. F. Mannlicher. Pat. 81. 
•489. Ch. L. Clarke u. J.Leigh. Pat. 82. *195. 
Pat. 83. *816. A. Fuhr. L. 83. 101. s. a. L 84.60. 
L. Pricken. Pat 84 *198 A. Molison. Pat. 
85. *108. E. Kl aber.. Pat. 85. *533. Ch.Clarke. 
Pat, 88. *219. F. Giraud u. E. N4e. L. 87.M33. 
D. Rousseau. Pat. 87. *608. C. Clarke. Pat. 
87. 584. 

— lieber den elektrischen Gasanzünder von W. W. 
Batcheider. K u rz. L. 74. 549. — Heber den 
elektrischen Gasanzünder von Fox. W. Eff er. 
78. 354. J. G. Horner. 78. 461. — Pricken's 
elektrische Zündung der Gasflammen im Mainzer 
Theater. L. 83. 413. — Elektrische Zündvor- 
richtung für Strasscnlaternen in Hamburg. 83. 
423. — Elektrische Zündvorrichtung für Benzin 
lampen. Wolff u. Kicks. Pat. 85. *197. — 
Verstellbarer Halter für elektrische I-ampon- 
Zünder. E. Grube. Pat 85. *924. 

— lieber Baumeister s Selbstanzünder. S. 8 c h i e 1 e. 

74. 9. — Selbstthütige Gasanzünder. A. M. 
Soul. Pat. 74. 756. F. Korwan u. M. Flür- 
sehe im. 74. 775. Taf. 21. 75. 5. I.. Günther. 
L. 75. 621. A. P. Bell. Pat. 77. 18. Effcr. 
78. 376. IV. Eff er. Pat. 80. *726. L Horst. 
Pat. 80. *720. Ch. Westphal. Pat. 81. *655. 
A. Peschel. Pat. 82 *413. — Selbstzünde 
apparat. W. H. Zimmermann. L. 75. 623. 
— Automatischer Lichtanzünder, verbunden mit 
automatisch wirkender Alarmglocke. D. Ville. 
Pat. 83. 67. 

— Selbstanzünder u. Regulator. J. T. D a n n. Pat. 

75. 597. — Peschei's Ventileinrichtung u. Druck - 
regulator an selbstthütigen Laternenanzündern. 

L. 80 . 687. 

— Verbesserter Apparat zum Anzüuden u. Aus- 
löschen von Strassen- u. Privatflntninen H. W. 
Be nett. Pat. 74. 111. — Verbesserte Methode 
tt. Apparat znm Entzünden u. Löschen von Gas- 
flammen. G. Haseltine. Pat 74 . 639. — Ver- 
suche mit den Aozünde- u. Löschapparaten von I 
Flürscheim. 74. 646. s. a. 75. 497. — Apparate 
zutu Zünden u. Löschen der Strasscnflammen. 
A. Munford. Pat. 76. 26. — Ucber den Ap- 
parat von Flürscheim u. Baumeister zum selbst- | 
thütigen Zünden ti. Löschen der Gssflammen. I 


A. F. Wilson. 77. 668. — Vorrichtung zum 
Zünden n. Löschen von Gasflammen W. K I i n k e r- 
fues. Pat. 81. *243. — Apparat zum Anzünden 
u. Auslöschen von Gasflammen. G. P. Ganster. 
Pat. 82. *568. 

Anzünde- u. Auslöschapparate. Selbstthfttiger 
Apparat zum Anzünden u. Auslöschen von Gas- 
flammen. J. Barrow u. H. Green. Pat. 74 729 
— Selbstthütige ZOnd- u. Lösehapparate. II. Trot- 
te r. Pat 75 685. — Automatischer Gasanzünder 
n. Löscher. A. M. Clark. Pat. 77. 19. — Selbst- 
thtttiger Anzündung«- u. Auslöschungsapparat für 
Strassenbeleuchtung W. Effer. Pat. 80. *286. 

— Apparat zum Zünden u. Löschen von Gas- 
lampen durch Elektricitüt. St. G. L. F o x. 78. 
•835. Pat. 78. 238. L. 78. 306. 579. — Elek- 
triseher Gasselbstentzünder u, Selbstlöscher. S 
Dukas. Pat. 82. *416. 

— Vorrichtung zum Zünden, Reguliren u. Löschen 
von Gasflammen. W. Klinkerfues. Pat. 81 
*171. — Apparat zum selbstthütigen Zünden, 
Löschen u. Reguliren von Gasflammen. .1. 
Schülke. Pat. 81. *248. — Vorrichtung zum 
AnxOnden, Reguliren u. Löschen der Flamme 
am Rundbrenner von Petroleum-Strassenlaternen. 
.1 B. Hagenmüller. Pat 81. *402. — Vor- 
richtung zum Reguliren u. Auslöschen der Flamme 
an Brennern für flüchtige Kohlenwasserstoffe. 
H. Schüssler. Pat. 84. *128. — Apparat zum 
automatischen Anzünden, Auslösehen u. Regu- 
liren von Gasflammen. J. Wüster. Pat. 88. *55. 

— Gaslampenlöscher. E T Hughes. Pat. 77. 

676. — Auslöschvorrichtung für Gasflammen. 
W. H. Hovey. Pat. 80. *450. — Lampenaus- 
löseher für Rund- u. Flaelibrenner. G. Roh- 
lederer. Pat. 80. *447 — Vorrichtung an 

Brdnnem zum Auslöschen der Flamme. C.H a n n i g 
u. B. Simon. Pat 80. *555. — Löschvorrich- 
tung an Petroleumlampen. W. F. Lotz. Pat 
81. *144. — Auslöschvorrichtung an Lampen mit 
Flachbrennem. C. Vötter’s Söhne. Pat. 81. 
*402. — Löschvorrichtung au Rnndbrennem. 0. 
Hoff mann. Pat. 81. *572. — Löschvorrichtung 
an Petroleumlampen u. Pctroleumkochmaschinen. 
W. F. Lotz. Pat. 82. *56. — Auslöschvorrich- 
tnng an Petroleumlampen. J. F. Delaire. Pat. 
82 *59. H. Schüssler. Pat. 82 *60. — Lösch- 
vorrichtung für Solarölbrenner. J. Schroeder. 
Pat. 82. *535. — Anslöschvorrichtung für Rund- 
brenner R. Dittmar. Pat. 83. *66. — Lösch- 
vorrichtungen Beleuchtungen pparaten. P. To hö- 
ren tz. Pat. 83. *380. — Löschvorrichtung für 
Petroleumlampen. J. Ostrowski. Pat. 83. *498. 
Pat 84. *128. *361. — Auslöschvorrichtung für 

, Flaschenbrennerlampen. J. Hirschhorn. Pat. 
84. *362. — Gleichzeitig zum Löschen der Flamme 
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verwendbarer DochtbeweguiiKätncchaniämus au 
Flachbrennern. Th. Carspers Pat. 86. *605. 
AiizUnde- o. Auslöachapparute. Automatischer 
Gaslöscher für Strassenflammen. Hovey .L. 78. 
728. — Selbetthatige Löschvorrichtung an Lam- 
pen. R. Ogden u. K. Anderson. Pat. 84. 807. 

— Selbstthätige Aunlösch Vorrichtung für Petro- 
leum- u. andere Lampen. Gg. Kay n er. Pat. 86. 
•904. 

— Selbstthatige Kerzenlöscher. A. Fischer. Pat. 
82. *533. E. Schmidt. Put. 84. *361. L. Oor- 
dier-Pinel. Pat. 85. *197. H. Hurwitz Pat. 
88. *472. 

Apparate s. a. die betreffenden Artikel. — Therino- 
regulatoren siehe unter Regulatoren. 

— Apparat zum Verdampfen u. Concentriren von 
Flüssigkeiten. W. Morga n- B ro wn. Pat. 76. 
425. — Gasapparat für quantitative Löthrohr- 
proben. J. Hirschwald. L. 76. 558. — Ap 
parat zur Prüfung leicht entzündlicher Flüssig- 
keiten. A. Bernstein. Pat. 80. *288. — Apparat 
zur Bestimmung des Schmelzpunktes von Fetten. 
H. Krüss. 83. •082. — Apparat zur Bestim- 
mung des Kalkzusatzes bei der Verarbeitung von 
Gaswasser. Knublauch. 83. *586. — Kühl- 
apparatzur fractionirten Condensation der Kohlen 
Wasserstoffe. Gängen. 83. 759. — Apparat zur 
Bestimmung des Flüssigkeitsgrades von Mineral- 
ölen u. dergl. J. Stahl. Pat. 86. •557. — Ex- 
traction sapparat. Fr. Schmidt u i 1 a e n s c h . 
Pat. 88. *771. — Trockenapparat für Braunkohle. 
G. Recknagel. Pat 88. *949. 

— Die Apparate von Giroud. 74. 87. 89. 126. — 

Gasbehälter für chemische Laboratorien. R. 
Muencke. L. 76. 52. G. Attenkofer. L. 79. 
521. — Gasapparate für den Laboratoriums- 
gebrauch. L 80. 652. — Doppelaspirator. R. 
Muencke. L. 84. 194 — Gasentwicklungs- 

apparat. R. Richter. Pat. 86. *699. Pat. 88. 
*526. — Apparat zur gegenseitigen Einwirkung 
von Gasen u. Flüssigkeiten oder festen Körpern 
G. Lunge u. L. Rohrmann. Pat 86. *700. 

— Apparat zum Anzeigen u. Aufzeiehnen von 
Druckänderangen A. Shedlock u. Ch. Singer. 
Pat. 87. 618. — Vorrichtung zum Anzeigen schäd- 
licher Gase. P. Binsfeld u. G. D’O r v i 1 1 e. Pat. 
88. *989. 

— Apparat zum Waschen u. Absorbiren von Gasen 

n. Dämpfen. W L. Wise. Pat. 76. 424. — 
lieber den Destillirapparat von Solvay, auch an- 
wendbar zum Waschen u. Absorbiren von Gasen 
oder Dämpfen. P. Havre». L. 76 689. — 
Destillations- u. Absorptionsapparat. M. Honig- 
mann. Pat. 81. *544. — Apparat zum Reinigen, 
Trocknen u. Kühlen von Gasen. A. Gerl off, 
Pat 82. *230. — Absorptionsapparate. Ol. 


Winkler. L. 83. *229. Hi Iler u. Rohr mann. 

Pat. 86. *533. Pat. 87. *437. — Apparat zur Ab- 
sorption von Gasen durch Flüssigkeiten. H. de 
Grousilliers. Pat. 84. *574. — Apparat zum 
Reinigen oder Absorbiren von Gasen. R.Greven- 
berg. Pat. 86. *536. 

Arbciterverliiiltnisse s. a. Gesetze. — Steigerung 
der Arbeitslöhne. 74. 2. — Strike der Gasarbeiter 
in Stockholm 74. 244. — Reduction der Sonn 
tagsarbeit in den Retortenhäusern zu I^ondon. 

74. 573. — Arbeitseinstellung der Kohlen- u. 
Eisenarheiter in Südwales. 75. 71. — Beschrän- 
kung der Sonntagsarbeit zu Milwaukee. 75. 100. 

— Aussperre der Kohleuarbeiter. 75. 148. — Er- 
mittlung des Verhältnisses der gegenseitigen 
Leistungen der Betriebsarbeiter zu denen der 
Gasanstalten. 76. 17. — ■ Arbeitslöhne der Gas- 
arbeiter in Schlesien. 76. 17. Ann». — Stücklohn, 
Taglohn u. Sonntagsarbeit. T. Travers. 76. 

587. — Accordarbeit. 78. 447. — Accordarbeit 
im Retortenhause. Ad. Ahlseil. 79. 262. 81. 

81. — Vereidigung »1er Gasschlosser. Röver. 

80. 195. 81. 506. — Die Mängel des jetzigen 
Verfahrens hoi der Concessionining. Wenzel. 

81. 776. — Controle der Arbeiten von Privat- 
gasin stallateuren. Guth. 82. 745. — Entwurf 
zu NormativbcHtimmungen zwischen Technikern 
u. Auftraggebern. L. 84. 857. — Ueber die 
Sonntagsnblösung der Betriebsarbeiter in den 
Gasfabriken. E. Buch holz. 88. 114. 

— Ueber die Stellung der Gasanstalts beamten. 

74. 773. 787. 75. 49. 78. 676. — Denkschrift 
über die zu begründende Organisation des Unter- 
stützungswesens bei der Deutschen Continental - 
gasgese 11 schaft in Dessau. 74. 503; Kranken- 
unterstützung 505. 513 517 ; Unfallversiche- 

rung 508. 513. 517; Invaliditätspensionen 510. 

513. 518; Pensionsgewährung an die Hinter- 
bliebenen 511. 515. 519. — Unterstützungen, 
Unfallversicherung u. Pensionsverhältnisse der 
Beamten, ITnterbeamten u. Arbeiter der Deut- 
schen Continentalgasgesellschaft in Dessau. 81. 

261. — Gründung einer Genossenschaft der Gas- 
fachraänner Deutschlands. 76. 110. 647 . 78. 446. 

— Entschädigung der Gasbeamten für Reisen 

zu den Vereinsversammlungen. 76. 676. — 

Sicherstellung der Zukunft von Angestellten in 
Gasfabriken. 77. 451. F. S. 77 542. — Die 
Sicherung von Leben u. Gesundheit im Fabrik- 
u. Gewerbebetriebe auf der Brüsseler Ausstellung. 

F. Reichel. L. 78. 25. — Bestimmungen über 
die Verwaltung des Altersunterstützungsfonds 
für die im Dienste sächsischer Gasfabriken stehen 
den Arbeiter. 81.75. — Ueber die sociale Frage. 
Travers. 82. 467. — Die Sicherung der Ar- 
beiter gegen die Gefahren im Fabrikbetriebe. A. 
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Putsch L. 83. 378. — Arbeiterverhältnisse 
u. Wohlfahrtaeinrichtungen in deutschen Gas- 
anstalten. Kohn. 83. 471. — Die Besoldungs- 
grundsätze für die Beamten der GaB- u. Wasser- 
werke in Magdeburg; Regelung ihrer PenBions- 
verhältnisse u. der Versorgung ihrer Hinterblie- 
benen. 84. 479. — Ueber Verletzung der Arbeiter 
beim Betriebe von Gas- u. Wasserwerken. 84. 
609. — Zur Frage der Benutzung der Schutz- 
brillen f ör Ofenarbeiter in( Gasanstalten. S.S c hi el e 
n. C. K o h n. 84. 906. — Entwicklung der Kranken- 
u. Unterstützungskassen für Arbeiter in Bayern. 
N. H. Schilling. 88. 395. 
Arbeiterverhiiltnisse. Arbeiterwohnhäuser. 88. 
*493. *1083. 

Arbeitsgas siehe Gasbereitung, Gaspreis u. Gesetze. 
Argand brenn er siehe Brenner. 

Asbest. Gewinnung u. Verwendung. H. R. Jones. 
L. 88. 622. 

Asphalt. Asphaltlager in West-Virginien. M. Fon 
taine. L. 74. 74 — Die im Handel vorkom- 
menden Asphaltsorten u. deren Verwendung. C. 
Hae u sserm a nn. L. 78. 632. 

Asphalt mast 1 x . Darstellung. G. T h e n i u s. L. 78. 
410. 

Asphaltschlefer. Verarbeitung. G. Thenius. L. 78. 
410. — Verarbeitung auf Bitumen. J. Or pis- 
se waki. L. 79. 477. 

Asphalttheer. Darstellung. G. Thenius. L. 78. 
410. 

Atmosphäre siehe Luft. 

Aufsteigrohre. Aufsteigrohr mit äusseren Rippen. 
P. Rouge t. L. 79. 174. — Schmiedeiserne Auf- 
steigrohre. Hasse. 80.414. — Verwendung von 
genieteten Kessel rohren zu Steigrohren. Hasse. 
81. 557. — Neuerung an »Steigrohren. O. Rup- 
pert. Pat. 88. *375. 

— Ueber den Verschluss der Auf Steigrohre. J. 
Alexander. 74. 686. — Dichtung. 76. 15. — 
Verschlussdeckel für »Steigrohre. H aase. 81. *555. 

— Reinigung von Aufsteigrohren. W. W. Box. 
Pat. 74. 45. — Verbesserte Vorrichtung zum 
Heinigen der Auf Steigrohre. K. H. Com i sh. 
Pat. 74. 46. — Vorrichtung zur Verhütung der 
Verstopfung. M a 1 am. 74. 363. — Verhinderung 
der Verstopfung durch Vincents Roste für Re- 
torten. J. Hodgson. 74. 635. — Verhütung der 
Verstopfung von Aufsteigrohren. M. Coombs. 
L. 7.5. 682. Rouget u. Brdmond. 77. 68. A. 
Bonnet. 78. 121. G. H. Riedel. 78. 263. — 
Verstopfung bei dem Uebergang zur Generator 
feuerung. Oechelhäuser. 78.629. — Abhülfe 
gegen die Verstopfung der Aufsteigrohre. Hasse. 
80.414. — Verhütung der Naphtalinverstopfungen 
in Gasoineterateigrohren. C. Flügel. 84. 279. 
— Verfahren u. Apparate zur Beseitigung von 


Steigrohrverstopf ungen. A. Klön ne. Pat. 84 
*170. Pat. 85. 667. — Verstopfung der Steig- 
rohre. Rouget u. Brdmond. L. 86. 1036. — 
Anti Brei, ein Mittel gegen Verstopfung der 
»Steigrohre. 8. Schiele. 87. 319. s. a. 770 u. 
Berichtigung 520. H. Bunte. 87. 1006. 

Ausstellungen« Ausstellung der Compagnie Pari- 
sienne von Apparaten zum Kochen u. Heizen mit 
Gas. 74. 616. — Ausstellung von Apparaten für 
Verwendung des Gases znm Heizen u. Kochen 
u. anderen als ßeleuchtungszwecken in South 
Shield. 77. 296. — Vorschlag zu einer deutschen 
Ausstellung für Gaskoch- u. Heizapparate aller 
Art. C. Voss. 78. 602. — Bericht über die 
Ausstellung von Gasapparaten zu Birmingham. 
L. 78. 726. — Ausstellungen von Gasapparaten 
zum Kochen u. Heizen in Greenock. 80. 28; in 
Frankfurt a M. 81. 186; in Brüssel. 82. 348. 
575; in Ohlau. 83. 44; in Luzern u. Winterthur. 
86. 253. 2.55. 272; in Eisenach. 86. 485; in 
Crimitschau. 86. 702; in Leipzig. 86. 880; in 
Mannheim. 86. 881; in Wtirzburg. 87. 280; in 
Leipzig. 87. 312. 1058; in Brüssel. 87. 377. 611; 
in Düsseldorf. G. Grob mann. 87. 834; in 
Görlitz. 88. 478. 532; in Bochum. 88. 532; in 
Dresden. 88. 923. 1095; in Itzehoe. 88. 1064 

— Wanderausstellung von Gasapparaten 86. 601. 

— Permanente Ausstellung von Gas-Koch- u. 
Heizapparaten in Winterthur. L. 87. 72; in 
München. 87. 1143. — Dauernde Ausstellung von 
Gasheizung*- u. Beleuchtungsapparaten in Leipzig. 
88. 633. 

— Internationale Ausstellung von Kraft- u. Arbeits- 
maschinen für das Kleingewerbe in Altona. 82 
45. — Ausstellung von Gasheizapparaten sowie 
von Gaskraftmaschinen in Middelburg. 83. 860. 
84. 104. Goebel. 84. 151. — Ausstellungen 
für Motoren u. Werkzeugmaschinen für das Klein- 
gewerbe in Wien u. Dresden. L. 85. 99. — Die 
Ausstellung von Kleinmotoren in Wien. L. H u m- 
inel. 85.111. — Internationale Ausstellung von 
Betriebs-, Arbeits- u. Hülfsmaschinen für Hand- 
werk u. Kleinindustrie in Königsberg. 85. 482. 

— Ausstellung von Kraft- u. Arbeitsmaschinen 
in München. 88. 35. 478. 

— Ausstellung von Gas-Beleuchtungs-, Koch- u. 
Heizapparaten in Amsterdam. 82. 753. — Aus- 
stellung von Apparaten n. Producten der Gas- 
fabrikation u damit zusammenhängender Indu- 
strieen in Antwerpen. 84 . 842 . 85. 733. — Aus- 
stellung von Apparaten für Gas u. Wasser auf 
der Vereinsversamralung in Salzburg. 85. *806, 
*895. *979. *1002. — Ausstellung von Gas- u. 
Wasserapparaten in Posen. 87, 375. — Ausstellung 
von Apparaten für die Heizung mit Coke in 
Brüssel. 87. 656. — Ausstellung von Beleuchtung* 
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gegenständen u. Erzeugnissen der Naphtaindustrie 
in Petersburg. 87. 736. 846. — Ausstellung von 
Gas u. Coke-Apparaten in Brüssel 88. &01. 
Ansstellnngen. Specialausstellung für Heizung. 1 *- 
u. Ventilations-Anlagen in Kassel. 77. 297. H. 
Fischer. L. 77. 746. 

— Ausstellung von Apparaten für elektrisches Eicht 
in London 79. 406. — Ausstellung von Be- 
leuchtungsapparaten für Gas u. Elektricität in 
Glasgow. 80. 428. 81. 2. — Internationale Aus- 
stellung für Elektricität in Paris. 80. 702. 81. 
124. 586. 633. 635. 676. 707. 745. L. 81. 732. — 
Bericht aber die internationale Elektricitäts- 
Ausstellung von 1881. M. Ch. de la Harpe. 
L. 83. 61. — Elektrische Ausstellung in London. 
82. 73. 106. 174. 339. — Ausstellung für Gas u. 
Elektricität in London. 82. 612. 83. 6. L. 83. 
165. — Internationale elektrische Ausstellung in 
München. 82. 389. 579. 617. 659. 83. 509. L. 83. 
100.342.732. N.Pöllath. L.88.61. H.8öhren. 
L. 83. 267. — Die elektrische Ausstellung in 
Königsberg. 83. 287. 311. — Die Elektricitäts- 
Ausstellung im Aquarium zu London. L. 83. 
342. 413. — Internationale Elektricitäts-Ausstel- 
lung in Wien. 82. 764. 83. 356. 388. 709. 749. 
791. L. 83. 773. L. 84.624. L. 85.501. E. Leon- 
hardt. L. 84. 193. L. 85. 256. E. Voit. L. 84. 
549. F. Klein. L. 84. 730. L. 85 338. - 
Internationale Zeitschrift für die elektrische Aus- 
stellung in Wien. L. 83. 588. — Internationale 
elektrische Ausstellung in Philadelphia. 83. 787. 
84. 683. L. 84. 891. L. 86. 256. 306. — Die 
elektrische Ausstellung in Steyer. L. 85. 255. — 
Die Elektricitätsausstellung in Paris. L. 85. 305. 

— Die Wiener Weltausstellung 1873. Besuch der 
selben. L. 74. HO. Studien über dieselbe: Die 
Producte der trockenen Destillation. H. Sch warz. 
L. 74.43. Die chemische Industrie. A. Lieben. 
L. 74. 75. A. W. H o f m a n n. L. 75. 342. Apparate 
der chemischen Grossindustrie. J. 8 1 i n g e 1. 
L. 74. 638. Die Thonwaarenindustrie. T e i r i c h. 
L. 74. 76. Maschinenwesen u. Transportmittel 
L. 74. 548. Die Giesserei. L. 74. 606. Bericht 
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der Kiga'schen Delegation. E. Lovis. L. 75. 
102. — Die Pariser Weltausstellung im Jahre 
1878. 76. 670. 78. 262. 497. 525. Slaby. L. 
79. 3. Anm. C. Lang. 79. 67. 124. 158. 187. 
225. 287. — Gewerbeausstellung des Königreichs 
der Niederlande in Arnheim 79. 186. - Die 
Provinzial-GuwerbeauBstellung in Düsseldorf. E. 
Krautschopp. L. 80. 686. — Die chemische 
Industrie auf der Düsseldorfer Ausstellung 1880. 
Jos. Horadam. L. 80.686. — Die schlesische 
Gewerbe- u. Industrieausstellung in Breslau 
Kleinstüber. L. 81 791. — Reisenotizen 
über die Nürnberger u. die Münchener Ausstellung. 
S. Elster. L. 83. 165. 

Ausstellungen. Ausstellung wissenschaftlicher Ap- 
parate in London. 76. 461. — Ausstellung für Ge- 
sundheitspflege u. Rettungswesen in Brüssel. 76. 
298. — Allgemeine deutsche Ausstellung auf dem 
Gebiete der Hygiene u. des Rettungswesens in 
Berlin. 81. 489. 585. L. 82. 51. L. 83. 620. 
L. 84. 124. — Allgemeine deutsche Patent- u. 
Musterschutzausstellung in Frankfurt a. M. 80. 
59.736. 81.516.546. A. Martens. L. 81. 733. 
C. Thiel. L. 81. 792. — Ausstellung von rauch- 
losen Feuerungen in London. 82. 41. Fr. Sie- 
mens. 82. 789. — Mehrere geplante Ausstel- 
lungen. L. 84. 193. — Die internationale Ge- 
sundheitsausstellung in London 84. 778. 872. — 
Internationale Erflndungsausstellung in London. 
84. 739. 840. L. 85. 305. 755. 818. 846. — Die 
Ausstellung für Handwerkstechnik. R.Schöttler. 
L. 85. 278. — Ausstellung fttr Handwerkstechnik 
und Hauswirthschaft zu Karlsruhe. 87. 288. — 
Internationale Ausstellung für Wissenschaft u. 
Industrie in Brüssel. 87. 306. — Grosser inter- 
nationaler Wettstreit der Industrie, Wissenschaft 
u. Künste, Weltausstellung in Brüssel. 88. 96. 
801. — Deutsche Allgemeine Ausstellung für 
Unfallverhütung für 1889 in Berlin. 88. 163 
389. 522. 880. 

Automat. Hawe's selbstthätiger Condensations 
wasserableiter. J. Keidel. 82. *733. Eitner. 
82. 735, Salzenberg. 82. 735. 


B. 


Backsteine siehe Thonwaaren. 

Baraeometer. Fr. Lux. 85. *707. s. a. Pat. 86. *243. 
Barometer. Verfahren u. Apparat zur Bestimmung 
von Temperaturen u. des Barometerstandes. J. 
Wiborgh. Pat. 88. *980. 

Baumaterialien s. a. Beton, Cement u. Concret. 

— Ueber Wärmeleitung verschiedener Bausteine. 
C. Lang. L. 74. 728. — Festigkeit von Bau- 
steinen. Böhme. L. 76. 150. — Ueber die 
Festigkeit der Baumaterialien. L. 79. 176. — 


Fabrikation von Bausteinen aus Gaskalk. G e it h. 
82. 744. — Monier’s Herstellung von BaustQcken 
aus Cemenfcmörtel mit Drahteinlagen. L. 86. 899. 
— Beschlüsse der Conferenzen Über einheitliche 
Untersuchungsmethoden bei der Prüfung von 
Bau- u. Constructionsmaterialien auf ihre mecha- 
nischen Eigenschaften. L. 88. 336. 

Beleuchtung s. a. Elektrische Beleuchtung, Ge- 
setze, Glühlicht, Flammen, Licht, Magnesium- 
licht, Photometrie, Regulatoren u. Verbrennung 
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— Verunreinigung der Luft durch künstliche Be- 
leuchtung 8. a. Luft. 

Beleuchtung. Katechismus der Gasbeleuchtung. 
R. Wilson. L. 77. 4 14. — Handbuch der Mineral- 
ülgasbeleuchtung u. der Gasbereitungsöle. F. N. 
Küchler. L. 79. 23. — Die Gasbeleuchtung im 
Hause u. die Selbsthilfe des Gasconsumenten. A. 
Müller. L. 80. 687. — Neuere Literatur für 
Gasbeleuchtung. 88. 399. b. a Literatur. 

— Zur Entwicklungsgeschichte der Gasbeleuchtung. 

L. 74. 146. 171. 216. 317. 343. 388. 550. 638. 706. 
752. 75. 28. — Rückblicke. 74. 1. 76. 1. 81 490. 
N. H. Schilling. 83. 1. H. Bunte 83. 431. 

— Fortschritte im Beleuchtungswesen. 74. 245. 

— Geschichte u. Statistik der öffentlichen Be- 
leuchtung. Jugler. L. 76. 412. — Die Ent- 
wicklung des Beleuchtungsweseus im Allgemeinen. 
H a s b e. 78. 261. Anm. — Concurrenzen der Gasbe 
leuch tung durch andere Beleuchtungsmaterialien 
oder Methoden. 81. 324. — Zur Geschichte der 
Gasbeleuchtung. A. de Fierland. L. 76. 422. 
Blochmann. 78. 261. G. Schaar. 85. 18. 
Bloch mann. 87. 414. — Die Arbeiten von 
Becher, Lampadius, Murdoch, Lebon, Winsor u. 
Anderen. N II. Schilling. 87. 379—388. — 
Versuche zur Beleuchtung mit Oelgas. J. Taylor, 
Martineau u. J. v. Yelin. N. H. Schilling. 87. 
411. — Zur Geschichte der öffentlichen Bcleuch 
tung, insbesondere von Paris. 75. 808. — Zur 
Geschichte der Gasbeleuchtung von Ixmdon. H. 
Chubb. L. 76. 314. — Zur Geschichte der Gas- 
beleuchtung in Dresden. 8. Schiele. 78. 462. 

— Zur Geschichte der Gasbeleuchtung in Leipzig. 
Hasse 79.611. — Die Leistungen im Gasfache 
in Deutschland im Jahre 1877. S. Schiele. 78 
465. — Ueher die Gasversorgung im Deutschen 
Reiche. Eitner. 83. 435. — Die erste Gas- 
anstalt in Deutschland. N. H. Schilling. 87. 
388. — Die Gasbeleuchtung in Deutschland von 
1837 bis 1846. N. H. Schilling. 87. 447. — 
Zur Geschichte der Gasbeleuchtung in Bayern. 
N. H. Schilling. 87. 378. 409. 447. 88. 101. 
142. 176. 214. 243. 282. 325. 351. 392. — Baader 
und die zu Nymphenburg ausgeführten Versuche 
mit Gasbeleuchtung. N. H. Schilling 87.401*. 

— Die Gasversorgung in Russland. 82. 450. — 

— Die Gasindustrie in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika. 88. 965. 

— Ueber öffentliche Beleuchtung. Brett 77. 666. 

— Ueher Beleuchtungswesen. Servier. L. 79. 
175. — Ueber BeleuchtungHinittel in der Färberei. 

M. Reim an n. L. 80. 284. — Faraday’s Ver- 
suche über die Vorerwärmuug der Luft durch 
einen zweiten Cylinder. Elster. 80. 460. — 
Zur Beleuchtungsfrage. F. Hauser. L. 80 552. 

— Einwirkung der Gasbeleuchtung auf empfind 


liehe Farben. 83. 48. — Ueber die zum Lesen u 
Schreiben empfehlenswerthe Lichtmenge. Cohn. 
85. 187. — Zur Frage der Beleuchtung durch 
Oberlicht u. durch Seitenlicht. L. 85. 336. — 
Zur Frage der Beleuchtung von öffentlichen Ver- 
sammlungsräumen. 86. 427. — Ueber Beleuch- 
tung geschlossener Räume. H. 3 c h m i 1 1 85. 836. 

— Ueber die Tagesbeleuchtung innerer Räume. 
K. Mohrraa nn. L. 85. 756. — Ueber Maass 
u. Vcrtheilung der Beleuchtung. Krüss. 86. *66. 

— Ueber die Vertheilung der Lichtquellen im 
Freien. Krüss. 86. 73. — Beleuchtung ge- 
schlossener Räume. Krüss 86. *76. — Ver- 
suche über die vorthei lhaf teste Beleuchtung von 
Schul- u. Diensträumen. Israel. L. 86. 91. — 
Ueber Beleuchtung. H. Del ui as- Azö ma. L. 
87. 1045. — Einfluss des Gaslichtes auf das Ver- 
gilben des Papiere». J. Wiesner. L. 88. 189. 

Beleuchtung. Ueber die sparsame Verbrennung von 
Steinkohlengas. W. W a 1 1 a ce. L. 74. 388. 752. — 
Die Gasbeleuchtung. Mailet. L 75. 102. Fe rd. 
T i e f t r u n k. L. 75. 103. — Einfluss des Druckes 
auf Verbrennung u. Lichtstärke. L. Cailletet. 
75. 368. L. 75. 341. — Einfluss von Brenner- 
öffnung u. Druck auf die Lichteutw’icklung. L e - 
moine. L. 75. 413. — Eine neue Methode von 
Gasbeleuchtung. R. V. de G ui non. L. 75. 622. 

— Grundlegende Versuche über Gasbeleuchtung. 
E. Le moine. L. 76. 559. — Die Steinkohlen 
gasbeleuchtung. G. F. Schaar. L. 77. 168. — 
Praktischer Wink für Gasbeleuchtung. A. J. 
van Endhoven. L. 78. 704. — Herstellung 
einer brillanten Gasbeleuchtung der Waterloo- 
strasse in London mit Kostenberechnung. 79. 109. 

— Die Gasbeleuchtung auf der Pariser Weltaus- 
stellung H. Nachts heim. L. 79. 327. — Gas- 
versorgung unter Hochdruck. 80. 305. G. Voss. 
80. 301*. E. Grahn. 80. 428. — Zur Verwen- 
dung von Leuchtgas. L. 80. 719. — Das Be- 
leuchtungswesen auf der Patent- u. Musterschutz 
ausstellung zu Frankfurt a. M. 81. 516. — Ueber 
Anwendung des Gases zu Beleuchtungszwecken. 
C. W. Siemens. L. 81. 617. — Ueber Anwen- 
dung de« Gases zur Heizung u. Beleuchtung. 
C.W. Siemens L. 81.617. — Künstlerische Aus- 
stattung von Beleuchtungsanlagen. W.Kflmmel. 

82. 805. — Das Popp'sche Beleuchtungssystem. 

83. *859. Pat. 84. *444. — Verbesserungen im 
Beleuch tu ngs wesen. 86. 65. — Die Fortschritte 
der Gasbeleuchtung u. ihre Nachtheile in hygieni- 
scher Beziehung. K. Hartmann. 87. 1038. — 
Einfluss der Gasbeleuchtung auf die Erhöhung 
der Temperatur nach Fischer u. Peukeri K. H a r t- 
Diunn. 87. 1041. — Zur gleichzeitigen Beleuch- 
tung u. Beheizung von Wohnräumen. L. 88. 745. 

— Die Fortleitung des natürlichen Gases auf 
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grosse Entfernungen. H. Ch. Geo. L. 88. 406. | 

— Apparat (Beutelventil) zur Verhinderung des 
Zuckens der Gasflammen nächst Gasmotoren. 
E. Schrabetz. 86. *187. Pat 86. *631. Pat. 
88. *432. Beleuchtung u. Ventilation. V. B. 
Lewes. 88. 1072. 

Beleuchtung. Leber Gasolingas - Beleuchtung. 

B e c k e r. L. 77. 1 18. - Zur Gasolingasbeleuchtung. 

L. 81 46. — UeberOelgasbeleuchtung. G. Schaar. 
L. 84. 800. Bademacher. L. 85. 170. — Zur 
Frage der Beleuchtung mittels Kaphtaguses. 8. 
Lamansky. 88. 187. — Vergleichende Zu- 
sammenstellung der Beleuchtungskosten bei Be- 
nutzung von Naphta-, Steinkohlen- u. Wassergas. 

S. Lamanskv. 88. 180. 

— Die Wasserstoffgasbeleuchtung. Oppenheim. 
L. 76. 300. — Centralversorgung der Städte mit 
WasserstoSgas zur Beleuchtung u. Beheizung. 

J. Matern. L. 81. 733. — Beleuchtung mit 
Wassergas u. Incandescenzbrennern. v. Qu agl io. 
83. 607. — Die Beleuchtung mit Wassergas. 

Osthues. 85. 326. L. 85 501. — Die Beleuch- 
tung mit Wassergas u. die daraus entstehenden 
hygienischen Gefahren. K. Hart mann. 87. 
1043. 1045 

— Albocarbonbeleuchtung s. a unter Carburation 
von Leuchtgas durch festes Naphtalin. — Ueber 
Albocarbonlicht. W. Kammei. 80. 116. s. a. 
245. Salzenberg. 80. 438. 461. — Versuche 
Uber die Leuchtkraft der Albocarbonapparate u. 
deren Explosion. H. n. D. Vale. 80 420. 
Troschel. 80. 461. — Albocarbonbeleuchtung u. 
Naphtalin. 80. 740. — Ueber Albocarbonbeleuch- 
tung. Pattinson. L. 82. 452. 

— Ueber regenerative Gasbeleuchtung. Fr. Sie- 
mens. 79. *746. M. Herr mann. 81. 563. — 
Verstärkung der Leuchtkraft von Gas- u. Ähn- 
lichen Flammen unter Zuhilfenahme der Elek- 
tricität. J. J. W. Watson. Pat. 82. 376. — 
Beleuchtung mit Intensivgasbrennern. Körting. 
82. 517. — Ueber Intenaivbeleachtnng, deren i 
Wesen u. Verwendung für die öffentliche u pri- 
vate Beleuchtung. H. Schmitt. 85.827. Tat. 0. 

— Neuerungen auf dem Gebiete der Regenerativ- 
beleuchtungsteclinik. Merz. 87. 316. — Apparat 
zar Erzeugung intensiver Hitze u. künstlichen 
Lichtes. J. B. Knapp. Pat. 88. *055. 

— Strassenbeleuchtung s. a. Anzünde- u. Anslösch- 
apparate. — Versuche znr Verbesserung der 
Strassenbeleuchtung. 79. 222. — Vervollkomm- i 
nung der Strassenbeleuchtung. 70. 306. 300. — 
Ueber Strassenbeleuchtung. C. Müller. 80. 101. 

— Die Verwendung der Intensivbrenner zur 
Strassenbeleuchtung. 82. 105. — Znr Geschichte 
der Strassenbeleuchtung in Berlin. L. 82. 302. 

— Znr Geschichte der Strassenbeleuchtung. L. 


83. 736. — Die Stadtebeleuchtuug der Zukunft 
eine Prophezeihung Petzval's. H. Krflss L. 84. 
280. — Ueber Strassenbeleuchtung. H. S c h m i 1 1. 
85. 833. — Die zweckmässige Höhenlage von 
Strassenlatoraen. D. Coglievina. 87. 450. 

Beleuchtung. Die Beleuchtung des neuen Opern- 
hauses in Paris. 75. 364. 301. L. 75. 344. — Be- 
leuchtung des Wagner-Theaters in Bayreuth. 75. 
629. — Die Beleuchtung der Grossen Oper in Paris. 
Garnier. L. 81. 18. — Ueber Nothlampen für 
Theater. C. M. Herr mann. 82. 447. — Vor- 
richtung zur Erzeugung verschiedenfarbigen 
Lichtes für Theaterfussrampen. H. Bähr. Pat 
82. *60. Pat 83 536. — Lichtregulirung für 
Bühnenbeleuchtung. Kritik. L. 85. 35. — Zur 
Frage der Theaterbeleuchtung. 88.672. L. 88. 226. 

— Beleuchtung von Uhren. J. Chal lende r. Pat. 

75. 425. — Beleuchtung öffentlicher Uhren. 

B e i n i g e r. L. 78. 308. — Die Beleuchtung der 
Laderampen auf Kohlengruben mit Mühlig's 
Leuchtofen. Ed Preisig. L. 80. 138. — Ueber 
Kirchenbeleuchtiing. 84. 308. — Die Treppen- u. 
Flurbeleuchtung. 86. 705. s. a. Gesetze u. im Orts- 
register. — Einrichtung der Gasbeleuchtung in 
der Synagoge zu Thorn. Müller. 88. 238. — 
Beleuchtungswagen für nächtliche Arbeiten. 88. 
502. — Beleuchtung von Holzlagern. R. Golson 
L. 88. 622. 

— Die Beleuchtung des Parlamentsgebändes in 
London. Benno Credd. L. 74. 727. — Die Be- 
leuchtnngseinrichtungen von Paris. G. Ger- 
minet. L. 76. 719. — Die Gasversorgung von 
London. 84. 34. 79. — Die Beleuchtung der 
Pariser Panoramen mit Siemens- Regenerativ- 
brennern. 84. *717. — Die Gasbeleuchtung mit 
Ventilation im Odeon zu München. 86. 998. — 
Gasbeleuchtung mit Lüftung n. Heizung im Saale 
des kgl. Odeons zu München. 87. 213. Taf. 2 u. 3. 
L. 87. 732. — Prüfung der Beleuchtung im kgl. 
Odeon zu München. Voit. 87. 226. — Die Be- 
leuchtungs-, Heizungs- u. Ventilationsanlage im 
Odeon zu München. N. H. Schilling. 88.360. 
— Ueber das Erleuchtungswesen in Berlin. 87. 201. 

— Erzeugung von Signalen auf Eisenbahnen. Br. 
Peebles. 77. 593. — Vorrichtung an Glocken 
für Kerzenbeleuchtung in Eisenbahnwagen. J. 
Melcher. L. 78. 480. — Albocarbonbeleuchtung 
für Eisenbahnwagen. 80. 245. — Die Art der 
Beleuchtung von Eisenbahnwagen bei den ver- 
schiedenen Verwaltungen des Reichseisenbahn- 
amts. 80. 417. — Wassergas für Eisenbahn- 
zwecke. L. 85. 528. — Die Beleuchtungseinrich- 
tungen in den Personenwagen der Eisenbahnen 
Deutschlands. 87. 1051. 

— Waggonbeleuchtung mit Gas, System J. Pintsch, 
auf der kgl. niederschlesisch-markischen Kisen 
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bahn. Gast. L. 74 42. — Ueber die Beleuch- 
tung der Eisenbahnwagen mit Ga» nach dem 
patentirten System von Julius Pintsch. 74. 197. 
Taf. 8 — 10; Kostenberechnung. 74 204. s. a 
7# 649. 77. 191. 82.559. L 78. 307. L. 79. 469. 
L. 80 138. G. Lestang. L. 82 226. — Uoupd- 
beleuchtung belgischer Eisenbahnwaggons mit 
Gas nach System Camberlain. A. Rudolf f. L. 
74. 550. — Verbesserungen in der Beleuchtung 
der Eisenbahnwagen mit Gas u. den Apparaten 
dafür. J. C. Me w bum. Pat. 74. 730. — Be- 
leuchtung der Eisenhahnzüge mit Gas beim 
Durchgang des Mont-Cenis-Tunells. 74 773. 780 
Kostenberechnung. 74. 785. L. 77. 236. — Ein- 
richtungskosten eines Gepäckwagens mit Reser- 
voir zur Beleuchtung von Eisenbahnzügen mit Gas. 
74. 784. — Kosten der Einrichtung für Gasbeleuch- 
tung in Personenwagen 74 784; nach System 
Pintsch. 74. 206. — Beleuchtung der Eisenbahn- 
coupds mit comprimirtem Leuchtgas G. Brock. 
76. 85. — Beleuchtung der Eisenbahnwaggons mit 
Gas, System Bock. L. Ramdohr. L. 76. 315. 

— Beleuchtung der Eisenbahnwagen mit Leucht 
gas Gust. L. 76. 689. — Die Gasversorgung 
vou Eisenbahnzügen, Tramwaywagen etc W. T. 
Sugg Pat. 77. 17. — Die Beleuchtung der Eisen- 
bahnwagen mit Gas Bo wer. L. 77.526. — Die 
Beleuchtung von Eisenbahnwagen mit Stein- 
kohlcngas unter niedrigem Druck. Sugg Pear- 
aon 77 667 — Gasbeleuchtung in den Eisen- 
bahnwagguns. 78. 608 718 L. 80 136 — An- 
wendung des Gases zur Beleuchtung der Eisen- 
bahnwagen L 79. 522. s. a. 81. I. — Beleuchtung 
von Eisenbahnwagen nach dem System Wosting- 
house. L. 79. 759. Johs Fleischer A Co. 81. 59. 

— Ueber die Beleuchtung der Eisenbahnwagen 

mit comprimirtem Gas. C. Sand. L. 80 768. — 
Die Beleuchtung der Eisenbahnwagen mit com- 
primirtem Leuchtgas, System Sugg 81. 39. Taf 1 
L. 81. 96. — Fortschritte auf dem Gebiete der 
Beleuchtung mit comprimirtem Fettgas im Dienste 
der Eisenbahnen, der Fluss- u. Seeschifffahrt 
(System Pintsch). 83 *7. L, 84. 124 — Verbrei- 
tung des Pintsch'schen Systems zur Beleuchtung 
von Eisenbahnwagen, Dampfschiffen u. Wasser- 
wegen. 83. 666. Her. 731. — Geschichtliches zur 
Einführung der Gasbeleuchtung von Eisenbahn- 
wagen 86 245 — Gasbeleuchtung von Eisen- 
bahnwagen der Lübeck - Büchener Bahngesell- 
schaft 86. 430 — Gaslieleuchtung der Eisen- 
bahnwagen in Preussen 87. 274 — Die Gas- 

beleuchtung der Personenwagen u. der Einen- 
bahnunfall bei Wannsee, 87. 831. — Gasbeleuch- 
tung in den Personenwagen der sächsischen 
Staatsbahnen. 87. 1141. — Gasbeleuchtung für 
die Personenwagen der Oldenburger Staatsbahnen 


88. 204 — Ueber Gasbeleuchtung der Eisen 

bahnfahrzeuge Leissner. L. 88. 226 — Ans 
dehnting der Gasbeleuchtung für die Personenwa 
genderkgl sächsischenStaatseisenbahnen 88.346 
Beleuchtung. Beleuchtuugsapparate für beucht 
thürme. 74. 813. L. 76. 718. s. a. Brenner. — Die Be- 
leuchtungsapparate der Leuchtthürme von Ameri- 
ka, England u. Frankreich E 1 1 i o t. L. 75. 342. — 
Das Gaslicht in Leuchtthürmen. L. 75. 344. — 
Versuche mit weissem u. gefärbtem Licht ver- 
schiedener Lichtquellen in Bezug auf Hafen 
beleuchtung. L. 75. 682. — Ueber Leuchtthürme. 
W. Thompson. L. 76. 152. — Neues Beleuch- 
tungssystem für Leuchtthürme. B a 1 1 e s t r i e. 
L. 76 421. — Die Leuchtfeuer der Erde. W. 
L u d o I p h. L. 76. 629. — Beleuchtungsapparate 
für Lauchtthürme. J. N. Doug lass. L. 76. 740. 

— Beleuchtungsapparatc für einen Leuchtthunn 
auf der Südküste von Irland. L 77. 143. — Die 
Leuchtfeuer der Küsten von Japan. B r u n to n. 
L. 77. 199. — Ueber Schiffbeleuchtung, ein Bei- 
trag zur Verhütung von Zusammenstössen auf 
dem Meere L. 77. 414. — Erzeugung von Licht 
blitzen bei Lcuchtthürmen. Br. Peebles. 77. 
593. — Die Leuchtfeuer an den deutschen Küsten. 
77. 700, — Neue Anwendung von Gas für Leucht- 
thürme. J. R. W igh am. L. 78. 671. — Signalfeuer- 
apparat für Kriegsschiffe L. 79. 176. — Leucht- 
thuruiapparateu. Siguallichtcr. L 79 413. — Ueber 
die Courtenay- u. Pintsch’schen Bojen. Veit- 
meyer. L. 80. 664. — Construction n. Beleueh 
tung vou Leuchtthürmen. Th. Stevensohn. 
L. 81. 866. L. 85. 756. — 8eetonncn nach Pintsch’s 
System mit Gas beleuchtet, L. 81. 541. — Ueber den 
Fresnel'schen Beleuchtungsapparat. L. 81. 541. 

— Gas- oder elektrisches Licht für Leuchtthürme? 
81.674. — Die Beleuchtung der deutschen Küsten. 
Veitmayer. 82. 18. — Die Beleuchtung des 
Leuchtthunnes Maequarie in New -Süd Wales. 
L. 82. 153. — Neuerung an der Gaslieleuchtung 
für Fahrwasser- Markirnng. J. Pintsch. Pat. 82. 
456. Pat 83. *814. — Beleuchtung der leucht- 
thürme. L. 83. 373. — Die mit comprimirtem 
Fettgas erleuchtete Barke auf der Nordennole 
in Pillau. L. 83. 873. — Verwache Ober Leucht- 
thurmbeleuchtung. M. Herrmann- 84. 638. 

— Zur Frage der Leuchtthurmbeleuchtung. M. 
Herrmann. 85. 402. — Vergleichende Ver- 
suche über Gas-, Oel- u. elektrisches Licht für 
Küstenbeleuchtung. L. 85. 869. H. K rüss 86. 799, 

— Die Rouquayrol Denayrouze’schen Taucher-Ath- 
mungs- u. Beleuchtungsapparate, v. Hasslacher. 
L. 75. 342. — Athmungs- u. Beleuchtungsapparatc. 
Itouquayrol-Denayrouze. 75. *878 

— Ueber Sauerstofflicht. F. Fischer. L. 74. 

145 — Einstellung der Sauerstoffheleuchtnng 
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auf dem Elisahethenbahnhof in Wien. 74 247. 
— Das Olivin- Alkohol -SauerBtofflicht. L, Har- 
necker. L. 74. 727. — Industrielle Verwendung 
von Sauerstoff u. Wasserstoff tu Beleuchtung» 
zwecken. A. Oppenheim. L. 75. 343. — Dar- 
stellung von Zirkoncy lindern für das Hydro 
oxygenliclit. J. C. Drapcr. L. 77. 746. — 
Vorrichtung an Kerzen u. Brennern zur Be- 
leuchtung mit Sauerstoffgaazuführung. Q L. Brin. 
Pat. 81. *737. — Beleuchtungsmethode mit Sauer- 
stoffgas u. zugehörige Apparate. A. M. Kho- 
t i n s k y. Pat. 82. *60. — Erzeugung von Kalk- 
licht. 0. S c h 1 i t z k y. Pat. 88. *233. — Apparat 
für Hydrooxygengasbeleuchtung. W. Wolters 
n. J. Köslin. Pat. 88. *106. 

Beleuchtung. Verwendung der Oelsäure der Stearin- 
fabriken zu Beleuchtungszwecken. Kr Al. L. 74. 
833. — Harzöl als Beleuchtungsmaterial. G u 1 1 1 e ■ 
mare L. 77. 12. — Baimain ’s leuchtende Farbe- 
82. 47 L. 81. 46. — Neue Beleuchtungsmethode 
durch Verbrennen feinst pulverisirter Kohle in 
hoch erhitzter Luft. Helouie. L. 86. 476. — 
Lucigfenebeleuchtung. E. P o 1 o n c e a u. L. 88. 497. 

— Anwendung des Stickoxyd-Schwefelkohlenstoff- 
lichts zu photographischen Zwecken. E u g. Seil. 
L. 74. 834. — Anordnung künstlicher Beleuchtung 
für photographische Aufnahmen. E. Himly. 
Pat. 85. *788. 

— Die Petroleumbeleuchtung in hygienischer Be- 
ziehung. H. Vohl. L. 75. 414. — Ueber Pe- 
troleumbeleuchtung. A. Gawalowski. L. 77. 
199. — Die Gefahren der Erdölbeleuchtung L. 78. 
234. s. a. 78. 359. — Beleuchtung mit Salon- 
gasöl. 78. 359. Anm. — Die Beleuchtung mit 
schweren Mineralölen. K. Lissenko. L. 78 
479. — Verfahren u. Apparate zur Beleuchtung 
mit Erdöl. L, T hie me. Pat. 83. 739. Pat. 85 
*196. — Apparat zur Beleuchtung mittels flüs- 
siger Kohlenwasserstoffe. J. P i n t s c h Pat. 84. 
*403. — Einfluss der Petroleumbeleuchtung auf 
die Entwicklung der Gasindustrie. N. H. Schil- 
ling. 88. 184. — Ueber Petroleumbeleuchtung. 
88 . 1001 . 

— Kosten der Beleuchtung mit Leuchtgas u. Pe- 
troleum. Schenkel. L. 77. 236. — Kosten 
der Gasbeleuchtung. H. Söhren. L. 84. 281. 
— Kosten der Unschlittbeleuchtung im Jahre 1828 
zu München. 87. 415. — Die Kosten verschie- 
dener Arten künstlicher Beleuchtung in Bezug 
auf die Concurrenz mit dem Gase. M. Delah ay e. 
87. 770. 

— Ueber die Gefahren der Gas- u. der Petroleum- 
beleuchtung. L. 80. 663. — Die Gasleitungen 
u. der Untergrund von Paris. *61. Claire- 
Deville. 80. 675. — Gefahr der Gasein - 
richtungen bei Brandf allen. Schilling. 82. 

Oeneral-Kea z Juura f Uasbel. u Waase-rvera 


10. — Feuersicherheit der verschiedenen Beleuch- 
tungsarten. L. 85. 814. — Feuergefährlichkeit 
der Gasbeleuchtung. K. Hartmann. 87.1042. 
Beleuchtung. Ueber die graphische Darstellung 
des Brennkalenders. De 11 mann. 84. 797. C. 
St oos. 84. 910. — Brennkalender. 87. 25 Be- 
leuchtungskalender für das erste Quartal 1888. 
87. 26. — Graphischer Brennkaleuder T. T e 1 1 e r. 
87. 121. F. Lux. L. 88. 63. 

— Adressbuch der Gas-Belcuchtungs- u. -Beheizung» 
Industrie in Frankreich. E. Durand. L. 74. 703. 
— Illustrirter Catalog über Beleuchtungskörper. 
Campe & Co. L. 86. 173. L. 87. 271. 

Beleuchtungsllnse. J. G. Penny enick u. P. 

Collamore. Pat 88. *67. 
Beleuchtungsmaterialien. Ueber Leuchtmate- 
rialien u. doron Eigenschaften etc. G. K. Strott. 
L. HO 552. — Feste u. flüssige Beleuchtung»- 
materialien. L. Field. L. 83. 733. 

Benzin. Siedepunkt u.speciflsches Gewicht. 75.211 
212. — Die leichtflüchtigen Producte in den rohen 
Benzinen. 0. V i n c e n t u. D e 1 a c h a n a 1. L. 78. 
372. — Zur Kenntnis» der amerikanischen Benzine. 
C. Häuser mann. L. 78. 478. — Benzin aus 
Petroleumgastheer, specifisches Gewicht u. Siede- 
punkt. W. Rudnew. 81. 83. — Unterscheidung 
von Benzol. A. Allen. L. 81. 94. — Ueber 
Benzin Brookmann. L. 87. 231. 
Benzinmotoren. Ueber Benzingasmotoren. J. O. 
Knoke. L. 87. <98. 

Benzol. Vorkommen im Leuchtgase. Literatur. 
Blochmann. 74. 448. Berthelot. 76. 406. 
409. — Vorkommen im Pariser Leuchtgase. Ber- 
thelot L. 77. 525. — Ueber das Benzol im 
Leuchtgase. A. Hegener. 78. 125. — Benzol- 
gehalt des Leuchtgases. 77 688. 88. 618. — 

Ueber die Menge desselben in Gas und Theer 
86 718. 

— Darstellung aus Braunkohlentheeröl. Wichel- 
haus u. Salz mann. L. 76 176. — Gewin- 
nung aus Petroleumrürkständen. Liebermann. 
82. 809. — Gewinnung aus Steinkohle bzw Stein 
kohlengas. J. A. K endall. L. 84 25. 194. 
Pat. 84 508. J. Hordman. L. 84. 26. — 
Fabrikation. S. Mel io r L. 84. 317. 

— Die Leuchtkraft des Benzols Frankland u 
Thorn, L. 78 234 — Bestimmung der Leucht- 
kraft. Knuhlaucb. 79. *652. 80 253. 274. 
— Ueber dessen Wftrmowerth, FS toll mann. 
L, 86. 697. — Siedepunkt, Entflammungs- u. 
Entzündungstemperatur F. Gant t er. L. 87. 561. 

— Unterscheidung von Benzin. A. Al,len. L. 81. 
94. — Benzol bub Petroleumgastheer, specifisches 
Gewicht u. Siedepunkt. W. Rudnew. 81 83. — 
Ueber den Begleiter des Benzols im Steinkohlen 
theer V. Meyer. L. 88. 734. 
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Benzol. Nachweis u. quantitative Bestimmung im 
Leuchtgase M Berthelot 76 406 — Bestim- 
mung im Leuchtgase. Berthelot 77 197. 
Bussen 77 688. Poleck. 78 222 

— ZurConstitntion der Benzolkörper Th Petersen 
L 74. 110. 

Benzolrorlavf. Zusammensetzung. L 85 154 — 
Ueber Benzolvorlauf K. E Schulte L.87 1082. 

Bergban siehe Literatur u Steinkohlen. 

Berufsgenossenschaft siehe Vereine 

Beton s. a Cement u. Concret sowie im Kegister 
für Wasserversorgung. — Herstellung u Ver- 
wendung zu Gasbeh&lterbassins 8. Douglas 
74 575. — Zur Darstellung 0. Bues. L. 75. 
268. — Betonbereitungsmaschine 79. 71 — 

Prüfung auf Festigkeit. H. Renette. L. 78. 
521. — Ueber Cementbeton Schürmann 
L 83 621. — Ueber Betonbauten G. A. Wayss 
L 83 622. — Beton in Verbindung mit Eisen 
als Baumaterial W E Ward. L. 83 737 — 
Ueber Beton u. die dabei zur Verwendung ge- 
langenden Materialien. M. Niedermayer L 84 
357. — Ueber Betonarbeiten. E Dyckerhoff. 
84 717. — Ueber Betonbauten; Mischungsver- 
hältnisse des Betons u. Beschaffenheit der Ma 
terialien; Bereitung u. Bearbeitung des Betons, 
Verputz der Betonbauten u Arbeiten des Betons 
E. Dyckerhoff 88. 740 *760 

Betrieb siehe Analyse u Gasanstalten. 

Betriebsberichte siehe Elektrische Gesellschaften, 
Gasgesellschaften u. im Ortaregister. 

Betriebskräfte siehe Motoren. 

Bitumen. Gewinnung aus Asphaltschiefern. J. 
Orpiszewski. L. 79, 477. 

Blasebalg. Der Ligroiublasebalg. Th. Pf i ta- 
rn a n n. L. 74. 550. 

Blei. Untersuchung. L. 81. 401 — Zusammen- 
setzung eines Hartbleis von Przibram. L. 81. 401. 
— Die Lage der deutschen Bleiindustrie im 
Jahre 1880. H. Wedding. L. 81. 770. — Blei- 
convention. 88. 718. 

Blitzableiter. Ueber Blitzableiter für Hochreser- 
voire u. Pumpstationen. 80. 513. — Die Frage 
wegen der Wirksamkeit der Blitzableiter. 82. 
726. — Ueber Blitzableiter, deren Nutzen u. An- 
wendung. Perin-Grados. L. 87. 1106. — 
Einfluss des Zustandes der Blitzableiter auf die 
Bljtzgefahr. N. H. Schilling. 88 635. — 
Geschichte des Blitzableiters H. Meidinger. 
L. 88 675. 

— Anschluss der Blitzableiter an Metallmassen 
in Gebäuden L 87. 614 — Ueber den Anschluss 
der Blitzableiter an Gas- u. Wasserleitungsröhren. 
80. 631. 657. 82 211. 388, 84. 62. 85. 341. 
87.872.1031. 88.173.419. L. 87. 614. Kirch- 
hoff 80. 478. L. 80. 552. Gutachten der 


kgl. sächsischen technischen Depu- 
tation 82 213. A Weinhold. 82 392. 
Helmholt z. L. 83 230 Windeck. 85 8 
R. Hegelmann. L. 86 *871. Diehl. 87 
1066. Ruoff 87.1066. H Bunte 87 1066 
N H. Schilling 87 1066. Schneider. 88 
13. Berliner Bezirksverein deutscher 
Ingenieure. 88 366. Kohlrausch 88 446 
546 L. 648 A Fischer. 88 667 659 W 
Kümmel. 88 695 Teucher 88.697. Sal- 
zenberg. 88 698 Cramer. 88 698. Deutscher 
Architekten- u. Ingenieurverein. 88. 
857. Stude. L 88 1067. — Ueber bzw gegen 
den Anschluss an Rohrleitungen N. H. Schil- 
ling 88. 604. 634. 692. — Ueber bzw. für den 
Anschluss der Blitzableiter an Wasser- u Gas- 
leitungsrohre; Referat des Unterausschusses für 
Blitzgefahr an den elektrotechnischen Verein 
L. Weber. 88. 706. 

Blitzableiter. Zerstörung einer Rohrleitung durch 
Blitzschlag 85. *361. — Die Zunahme der Blitzge- 
fahr nebst einer Zusammenstellung der Blitz- 
schläge in München von 1880 bis 1887 N. H. 
Sc h i 1 1 i n g 88. 604. — Der Blitzschlag in die 
obere Wasserleitung der Stadt Torgau J. Frey 
berg 88. 797. Stude. L . 88 1067. — Ueber 
Blitzschlaguntersuchungen mit Rücksicht auf den 
Anschluss der Blitzableiter an Rohrleitungen 
88 1092. A Voller 88 1049 

Blitzschlag siehe Blitzableiter 

Bogheadkohle siehe Steinkohlen 

Bohrer siehe Rohrbohrer. 

Bohrratsche siehe Rohrbohrer 

Bojen (Seetonnen) nach Pintsch's System mit Ga» 
beleuchtet L. 81 541 s. a. Beleuchtung. 

Brün de. Feuersicherheit in Theatern siehe Feuer- 
löschwesen im Register für Wasserversorgung 
— Brand der Gasanstalt in Hagen 75 
809. — Brand eines Gasometers zu Strassburg 
75. 563. — Brand im Retortenhause zu Darm- 
stadt. 80 206. — Feuer auf der Gasanstalt zu 
Nieustedten bei Altona. 87. 903. — Feuer in 
der Gasanstalt I zu Leipzig. 88. 131. 

— Brand durch Herabstürzen eines brennenden 
Kronleuchters in Oppeln. 75. 238. — Brand 
durch Gasausströmung im Circus zu Bern. 75. 347. 

— Brand in den Petroleumgruben zu Boryslaw. 
L. 74 665. — Petroleumbrand in Treuen. 75. 
360. — Brand auf der Barke Gea in Bremer 
bafon. 80. 772. 

— Brand in einer Fabrik zu Varallo ln Folge eint 1 « 
Zwischenfalles an der elektrischen Beleuchtung. 
L. 81. 237. — Brand durch elektrische Beleuch- 
tung in einer Spinnerei zu Luneville. 83. 76. — 
Feuer durch elektrische Beleuchtung imPergamon 
panorama der Kunstausstellung in Berlin. 86. 640 
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Brände. Feuer im Theater zu Stuttgart. 80. 32. — 
DerTheaterbrand io Nizza. 81. 221.— Theaterbrand 
in Wien. 81. 848. 82. 19. 72. 289. 317. 329. - 
Theaterbrand in Prag. 82. 176. — Brand des 
Holtheaters in Schwerin. 82. 250. — Verschie- 
dene Theaterbr&nde. L 82. 453. — Brand der 
komischen Oper in Paris. 87. 659. 845. — 
Theaterbrand in Oporto, 88. 346. 448. — Feuer 
im Hoftheater zu Manchen. 88. 626. 
Brandstatistik. Ueber die Schadenfeuer im Jahre 
1876 zu London 8ha w. 77. 168. — Brand- 
statistik verschiedener Städte. 86. 20. — Zur 
Brandstatistik europäischer und amerikanischer 
Grossstädte. E. Reyer. 86. 754. — Zur Sta- 
tistik der Theaterbrände. Gilardone. L. 87. 
199. — Theaterbrände in den Jahren 1886 u. 
1887 L. 88. 158. 

Braten mit Gas siehe Gaskochapparate. 
Braunkohlen. Boghead-, Cannei- u. Plattenkohle 
siehe Steinkohlen. 

— Die Braunkohlenlager Oesterreichs. G.Thenius. 
L 74. 752. — Braunkohlenbergbau in Preu-ssen. 
L. 83 230 — Production des preussischen Staates. 

L. 83. 413. — Production dos Deutschen Braun- 
kohlenindustrievereins. 86. 641 — Production 
im Deutschen Reiche während der letzten 20 Jahre. 
86. 786. — Verbrauch in Berlin. 83. 666. 

— SchwefelbeBtimmung. A. Eschka. L. 74. 548. 

— Stickstoffgehalt. Eug Schilling 87. 711. 
715. — Cokeausbeute. Eug. Schill ing. 87. 714. 

— Ammoniakentwicklung bei der Destillation mit 
u. ohne Kalk. Eug. Schilling. 87. 747. 776. 

— Versuche mit böhmischen u. rheinischen Braun 
kohlen für Gasbeleuchtung. 8. S c h i e 1 e. 77. 626. 

— Veredlung der Braunkohle u. Verwerthung 
ihrer Abfälle. 0. Gmclin. L. 77. 746. — Ueber 
Verwerthung für den Hochofenbetrieb. F. Kupel- 
wieser. L. 84. 124. 

— Verwendung der Braunkohlen durch trockene 
Destillation. G.Thenius. L. 74. 752. — Ueber 
die Rectificationsrückstände der Braunkohlen- 
destillation. A. Adler. L. 80. 285. — Destil- 
lation mit Chlorzink zur Gewinnung von Kohlen- 
wasserstoffen. E. Hcusser Pat. 84. 574. 

— Die Braunkohlenindustrie von Halle u. Umgegend. 

M. Al brecht. L. 74. 23. — Die Braunkohlen- 
industrie in Sachsen u. Thüringen. 74. 672. 76 
560. 664. 76. 629.' 78. 739. 82. 610. 83. 386. 
84. 53. 86. 284. 610. 641. 706. 87. 307. 693. 
88. 445. 831. — Die Braunkohlenindustrie in 
Deutschland. 86. 822. 

— Ueber den Werth der Falkenauer Braunkohlen. 
76. 153. — Zusammensetzung der Falkenauer 
Kohle. 81. 328. — Ueber Falkenauer Braunkohle. 
Müller. 84. 232. 


Braunkohlen. Trockenapparat für Braunkohlen. 

G. Recknagel. Pat. 88. *949. 
Braunkohlenbrtquettes siehe Briquettes. 
Braunkohlentheer siehe unter Theer. 
ßraunkohlenthceröl siehe Theeröl unter Oele. 
Breeze siehe Coke. 

Brenneisen. Brenneisen für Gasheizung L. A. 
de Coster. u. Th. B. Oakley Pat. 81 *26. 
s. a. Gassengmaschine u. Glühapparat 
Brenner h. a. Lampen. 

— Verschiebbare Krone an Brennern zur Flammen- 
regulirung u. Cylinderstcllung. R. Laders. Pat. 
81. *143. — Rundbrenner. St. v. Rozinay. Pat. 
83 *498, — Verschlussventil-Dichtungsvorrich- 
tung für Brenner. Fr. Koesewitz. Pat, 84. 
•699. — Zerlegbarer Brenner. W Weickart. 
Pat. 86 *816. — Neuerung an Lampenbrennern. 
C. Holy. Pat. 87. *304. J. de Bondini u 
Albr. Seefelder. Pat. 88. *193. 

— Beleuchtungsbrenner für Mineralöl ohne Zug- 
glas. Delpbin-Baudelot. L. 75. 26. — Petro- 
leumbrenner R. Punshon. Pat. 76. 684, — 
Normalpetroleumbrenner. Dietz u. Co. L. 75. 
864. — Kerosinbrenner. Manhattan Burner 
Company. Pat 80. 259. — Brennerkopf an 
Gasöllampen u. Vorrichtung zu dessen Bewegung 
G. Haller. Pat 80. *351. — Flamraenregulir- 
vorrichtung an Brennern für flüchtige Kohlen- 
wasserstoffe F. Kösewitz. Pat. 80. *361. Pat 

81. *403. — Petroleum-Sternbrenner, A, Rinck- 

lake. Pat. 80. 447. — Vorrichtung an Petro- 
leumlampenbrennem zum Emporschrauben von 
Zugglas u. Glocke. K. H. E. Hoybye. Pat. 80. 
*555. — Aus mehreren Dochtröhren bestehender 
Brenner mit Reflectorplatte für Petroleum-Sicher- 
heitslampen u mit Vorrichtung zum Auslöschen 
einzelner Flämmchen. H. Tüs sei mann u. R. 
Peters Pat 80 555. — Solarölbrenner des 
.Mineralölvereins zu Halle a. d. S., Pat. Schuster u. 
Baer. 80. *743. — Petroleumbrenner. 0. Passow. 
Pat. 81. *206 — Trompeteuförmige Flammen- 
führung über dem Brennkopfe eines Volldocht- 
brenners. C. Holzboog. '„Pat. 8i. *403. — 

Neuerung in der Vertheilung u. Zuführung von 
Luft bei Brennern an Petroleumlampen Q u a a d t 
u. Hirschsohn. Pat. 81. *673. — Explosions- 
sicherc Brenner für Petroleumlampen. Schuster 
u Baer. L. 82. 118. — Brenner, ohne Vasenring 
mit dem Oelbehälter verbindbar. Th. Kennedy. 
Pat. 82 *309. — Brenner für Mineralöle zur 
Verhinderung der Explosionsgefahr. Schuster 
u. Baer. Pat 82. *310. — Petroleumlampen- 
brenner mit Flügelscheibe. C. Ruprecht. Pat 

82. *311. — Brenner für Petroleumlampen C. 
Votti. Pat. 82, *811. — Brenner für Docht 
lampen. Ehrich u. Grätz. Pat 81 *70 Pat. 
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82 *683. — Neuerung an Petroleumbrennem. 
J. C. C. Meyn. Pat 82. *749 — Brenner für 

hochsiedende Kohlenwasserstoffe. B Schwär* 
u H. Hupperts borg Pat. 82. *751. — Neue- 
rung an Brennern für Dochtlanipen. R. Franke 
Pat. 83. *66. — Ueber den Petroleum brenner 
von llinks. Engl er. 83. 164. — Brenner für 
leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe. F K ö 8 e w i t*. 
Pat. 82. *750. Pat. 83 *.‘>37. — Neuerung an 
Brennern für Mineralöllampen. R. Di t mar 
Pat. 84 *129. — Auseinandernehmbarer Brenner 
für Petroleumlampen. H. Knappe. Pat. 84 *360. 

— Petroleum brenner mit Ventilvorrichtung H. 
Lodders. Pat. 84. *361. — Luftzuführungs- 
vorrichtung an Petroleumlampenbrennem. F. 
Heintze. Pat 84. *361. — Brenner für Petro- 
leumhandlaznpen. E. Grube. Pat. 84. *672. — 
Petroleumbrenner mit Saug- u. Brenndocht. O. 
Passow’. Pat. 84. *807. — Brenner für flüchtige 
Kohlenwasserstoffe. E. Eckardt. Pat. 85. *38 

— Vorrichtung zur Verhütung des Austretens 
von Petroleum u. s. w. aus Brennern R. u. 0. 
Barden li euer Pat. 85 *196. — Vorrichtung 
an Petroleumbrennern zur Vertheilung der Zug- 
luft. A. Martin. Pat 85. *282 — Brenner für 
Dochtlampen. B. Schneider. Pat. 85. *596. — 
Neuerung an Petroleumbrennem. Wild u. 
Wessel. Pat. 86 *174 — Kohlenwasserstoff- 
brenner für Lampen u. Oefen. Ch. Bar ton 
Pat. 86. 174. — Sicherheitsbrenner für Oellampen 
W. Notley. Pat. 88. *1122. — Vergleichende 
Untersuchung von Erdölbrennem. R. Z a 1 o z i e k i. 
L. 88. 798. 

Brenner. Neuerungen an Flachbrennem für Pe- 
troleumlampen A Böhm u. Brüder. Pat 80. 
447 — Flachdocht- Petroleumbrenner. N. 8. W ax. 
Pat. 80. *565. — Klappe an Petroleumflach - 
brennern zur Einführung des Zünders von unten. 
Rowald u. Thierfelder. Pat. 81. 26. — Ab- 
leitungsrohr an einem Petroleumflachbrenner ohne 
Cylinder. F. Kies er. Pat. 81. *100. — Flach- 
brenner mit mehreren nebeneinander liegenden 
Dochthülsen. H. Kuth Pat 82 *193. — Brenner 
an Petroleumlampen mit zwei Dochten F. 
Puchinger. Pat. 82. *632. — Flachbrenner 
für Mineralöle. Schuster u. Baer. Pat 82, 
*533. — Neuerung an Petroleum- u Solarölflach- 
brennem. Tb. Herrmann. Pat. 84 *129. — 
Gekehlte Einfassung der Fhunmenausschnitte für 
vierflammige Flachbrenner Schwintzer u. 
Gr äff. Pat. 84. *130. 

— Petroleumrnndbrenner. O Wollenberg. Pat. 
80 259. — Petroleum- u. Photogen rundbrenner. 
E Schuster u. IL Baer. Pat. 80 *259. — 
Verbesserungen an Petroleumrundbrennem. A 
Ml oku sch Pat 81 *146 A M Silber Pat 


81. *145. — Runddocht-Petroleumbrenner X. S 
Wax. Pat. 81 *402. — Verbesserung an Rund 
brennern für Dochtlampen. E. Schuster u H 
Baer. Pat. 81. *836. — Dochtrundbrenner mit 
zwei concentrisch in einander gestellten Cylindem. 
W Rincklake Pat 82 *193. — Getheilter 
Rundbrenner mit doppelten Dochtscheiden C. 
Mumm Pat 82 *310 — Triebräderführung 
bei Petroleumrundbrennern Broekelmann, 
Jäger & Co. Pat. 82 *682. — Brandscbeibe 
für Petroleuinnmdbrenner. Wild u Wessel. 
Pat 82. *f>36 — Petroleumrundbrenner für 

Schlauchdocht mit Saugsträhnen Wildu.W essel. 
Pat. 83 *299. *740 — Rundbrenner für Petro- 
leum-Koch* u. Heizöfen E. Schuster u H 
Bär Pat 88 *500 — Vorrichtung zum Regu- 
liren des inneren Luftstromes bei Rundbrennern 
Stolzenberg u. Tangei. Pat. 83. *537. — 

Runddochtfächerbrenner. G. Wesch. Pat. 84 
*127 — Neuerung an Petroleumrundbrennem 

C. Holy Pat 86 *670. Quaadt u. Hirsch 
sohn. Pat 86 *904. — Metallener Hülfsring 
an Petroleum rundbrennem J. Voorgang u 
R. Wilke. Pat 87 304. — Lampenbrenner für 
runde Dochte. E. Coninck u. A. Holland. 
Pat. 87 *336 — Petroleumrundbrenner. V. 

Delloue. Pat. 87 *837. — Rundbrenner für 
Petroleum mit seitlicher Brennfläche des Dochtes. 
A. Canti us. Pat. 88. *192. — Neuerung an 
Petroleumrundbrennem E Miller A Co Pat 
88 *471 A. Zorn. Pat 88 770 

Brenner. Mitrailleusenbrenner F Knopp Pat 
80 556. — Ueberdachung der Räume zwischen den 
Dochtröhren an Mitrailleusenbrennern Schwin- 
tzer u. Gräff. Pat 80 *691 — - Zahnstange für 
Mitrailleusenbrenner Schwintzer u Gräff 
Pat. 81 *25, — Doppelte Zahnstangen u. Brand- 
scheiben au Mitrailleusen- u. anderen Rnnd- 
brennem Lüders u Geipel. Pat 81 *7U. — 
Freigelegtes Triebrad an Mitrailleusen- u. Rund- 
brennern. Schwintzer u. Gräff. Pat 81. 
*100 — Neuerungen an Mitrailleusenbrennern 
J. N Douglas Pat 82 *534 W H. Hecht. 
Pat 84 *400. Brökelm an n, Jäger & Co. 
Pat 84. 699 

— Petroleumdainpfbrenner für Heizzwecke Schrö- 
der. Pat 80. 262 — Vaporbrennor für Petro- 
leum, Gasolin u. ähnliche Brennstoffe A 
Bö hin u. Brüder. Pat 80. *287 — Petroleum- 
dampfbrenner. C Ruprecht Pat. 80 *352 
H. Zorn. Pat 80. *689 — Petroleumdaiupf- 

schnittbrenner L. Runge. Pat. 81 *620 — 

Dochtloser Petroleuinbrenner zur Beleuchtung u. 
Heizung E. Schultz u. R Wulff. Pat 81 
*621. — Anordnung eines Knierohres an Brennern 
von Erdöldampflampen L. Runge. Pat 81 
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•621. — Dampfbreuner. J. R. Buxbauin. Pat 
88. *195. — Verstellbare .Scheibe oberhalb des 
Brennerkopfs an Petroleumdampfbrennem. F. 
Koesewitz. Pat. 88. *532. — Petroleumfrei- 
breuner. A. 0. J o n s s o n. Pat. 83 *86. — Docht- 
loser Petroleunibrenner für Beleuchtung u. Hei- 
zung. W. Wcgner. Pat. 83. *536. — Vorrich- 
tung zum Keguliren der Lichtstarke an Dampf- 
brennern für leichte Kohlenwasserstoffe. N. 
Pouschkareff. Pat. 85. *232. — Bewegungs- 
mechanismus für den Ventilverschluss eines 
Dampfbrenners. G. Haller. Pat. 85. *39. Pat. 
87. *368. — Luftzuführungs- u Gasausströmungs- 
regulator für Kohlenwasserstoff-Dampfbrenner 
O. Hu ff. Pat. 87. *368 — Ocldampfbronner. 
O. Huff u. G. Scheinen. Pat. 87 *1086. - 
Dampfbrenner für flüssige Kohlenwasserstoffe. 
R. Wallwork u. A. Welle. Pat. 88. *470. 
Breuner. Verbesserung an Sicherheitsgasbrennern. 

A. Belt. Pat. 74. 755. — Gasbrenner für Seng- 
maschinen J Wallace. Pat. 75.686, — Brenner 
für sensitive Flammen R. H. Ridont. L, 77. 236. 

— Brenner zu Illuminationszwecken Arendt. 79. 
725. — Zwillingsbrenner. WolffACo. 80. 191. 

— Ein von ausstrümendem Leuchtgas in Rota 
tion versetzter Brenner (Segner’sches Rad) an 
einem Spiegelglasreflector J. W. Göpel. Pat. 

80. 449. — 32° Porzellanbrenner mit conischor 
Luftzuführung. Elster. 80 459. — Gasbrenner 
mit selbstthätiger Erzeugung des Gases aus 
flüchtigen Oelen K e r sc h b a u m A ( o. Pat. 80 
*555. — Focusbrenner. L. 81. 18. — Gasbrenner 
für monochromatisches Licht. A Terquem. 

81. *221 L. 81. 401 — Carouge- Brenner für 

Leuchtgas. Carouge. Pat. 81. *481. — Vor- 
richtung an Zweilochbrennern, um das Blasen 
zu vermeiden. P. Suckow. Pat. 82. *568 — 
Gasbrenner mit keilförmigem Schnitt E. S c h w a r- 
zer. Pat. 82. *825. — Gasdoppelbrenner. A. 
Pesch el. Pat. 83. *186 — Normalgasbrenner. 
Giroud. 83. *221. — Patentbrenner. C. W. 
Morley. 83. 409 — Neuer Gasbrenner, Bec 
Carboxy-hydrique. Helouis. L 83. 413. — Alte 
u. neue Gasbrenner. 0. Merriman. L. 84. 550. 
L. 85. 266. — In beliebiger Winkellage einstell 
barer Leuchtgasbrenner. C. Brandenburger. 
Pat. 85. *108 — Leuchtbrenner für Gas- u. Luft- 
gemisch. L. Somzöe Pat. 85. *174. — Brenner 
mit Ventilation durch eigene Wttrmeproduction. 

85. 541 — Spalt- oder Scbeibenbrenner für Gas. 

B. Müller. Pat. 86. *634. — Der Präcisions- 
brenner von Fr. Siemens A Co. G. F Schulze. 

86. *680. — Brenner u. Luftzuführungseinrich- 
tung für Gaslampen. Th. Thomas. Pat. 86 
*701. — Hülse für Schnitt- u. Zweilochbrenner 
E. Urbach. Pat 86. *730 — Gasfreibrenner. 


I Jos. Dan isch e v sk i. Pat. 86. *985. — Gas- 
luftbrcnner. F. Gebauer u E. Tu mm er. Pat 

87. *1022. — Flammenregulirvorrichtung für Gas- 
brenner Horwitz u. Saalfeld. Pat. 88. *411. 
— Gasschnittbrenner. VV. Hoppe. Pat. 88. *552. 
Brenner. Neuerungen an Gasbrennern. G Bray. 
Pat. 74 112. Pat. 77 239 A.M. Silber. Pat. 74 
669. J. F C. Farquhar. Pat. 75. 65. C. E. 
Hearson. Pat 75. 65. E. H. Newton. Pat 
75. 625 C. J Tackles. Pat. 75. 625. W. E. 
Newton. Pat. 75. 626. W T. Sugg. Pat 76 
*25. R. W. Rhames. Pat. 76 524. W. T. Sugg. 
Pat. 77. 239. Godefroy. L 77 412. F. J. 
Harrison. Pat. 80 *388. William L. 81. 330 
M. Williams u. G. Davisson. Pat. 82. *233. 

C. Defries Pat. 82. *541 Zulauf ACo. Pat 

82. *823. W Lönholdt. Pat 83 *136. A.Rinck 
lake. Pat. 84. *402. F. Schrör. Pat. 86. *985 
G. Delaporte A Co. Pat 87 *509. C h. Lun- 
gren, H. Brognard u. E. Moreau. Pat. 88 
*961. 

— Argandbrenner A. M. Silber. 74. 362. G. 
Porter. Pat 76. 216. H. Jewik. Pat. 77. 18. 
W. Sugg. 78. *65 306 H. Hirzel. Pat 81 *243. 
Pat. 83. *346. — Ueber Argand- Austria-Brenner 
Hasse. 79. 724. — Ueber Argandbrenner. C. 
Müller. 81. 506. — Die Leistung von Argaml- 
brennem. Fr. Rüdorff. 82 140. 145. Taf. 1 

— Rundbrenner ohne Zugglas für Gaslaternen mit 
Anzflndevorrichtung E Brouardel. Pat 81 
*i01 — Neuerung an Gasrundbrennem E. Holtz. 
Pat 83 *107. A. Michel. Pat 83. *303. — 
Gasrundbrenner mit innerem Luftzuführungsrohr. 
Fr Küchler Pat 85 *532 

— Der selbstthätig regulirende Gasbrenner von 
Sugg.-Friedleben. 75. *361. 474. 477. 496. 567. 569. 
— Snyder's Gasbrenner u. Regulator. L. 78. 24. 
— Gasbrenner mit Sicherheitsstab A. P. Li e b er z. 
Pat 80. *287. — Durchlassregulirvorrichtung für 
Gasbrenner. A. Michel. Pat 83 *625. — Selbst 
thätig regulirender Gasbrenner. A. Behl. Pat 
84. *403. — Selbstschliessender Gasbrenner. A ug 
Kallenbach. Pat. 84. *599. — Gasbrenner mit 
selbstreducirender Flammengröese J Bischof 
Pat. 85 *109. — Gasbrenner mit Schliessvorrich • 
tung beim Erlöschen der Flamme. K Pietz. 
Pat. 85. *757. — Selbstzündender Gasbrenner. 
A. Stent. Pat. 86. 242. — Gasbrenner mit selbst- 
thatiger Absperrung des Gases beim Erlöschen 
der Flamme. J. Birsch u. D. Henderson. 
Pat. 86. *933 

— Brenner mit Carburationsapparat für Strassen- 
laternen. — Watkins. L. 77 16. — Brenner 
mit Carburirung der Leuchtflamme durch eine 
Petroleumflamme. Muehall. 80 462. — Zur 
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Kenntnis* der Albocarbonbrenner. Fr Rüdorf f. 

82 145. 523 s a. Beleuchtung. 

Brenner. Beleuchtungsbrenner mit Luftvorwär- 
mung. H. E. Newton. Pat. 76 87 Pat. 76. 691. — 
Frankland's Gasbrenner mit erhitzter Verbren- 
nungsluft. 80 *550. — Doppelcylinderbrenner, auf 
der Anwendung warmer Luft basirt. Chaussenot 
81. 452. — Regenerativgaahrenncr für Zimmer 
u Eiaenbahnwaggonbcleuchtung. S. Elster. 82 
556. Taf. 7. — Regenerativgasbrenner C. W. 
M u c h a 1 1. 88. *409. — Lichtstarke, Gasverbrauch 
u. Kostendes Muchall'srhen Gasbrenners.Engl er. 

83 409. — Wannluftgasbrenner Popp 83 *359 
Pat. 84. *444. — Gasbrenner mit Vorwftrmnng 
des Gases u. der Luft. Chr. Westphal. Pat 
84. *196. Pat. 85. *309. *311. - teuere Gas- 
brenner mit Vorwärmung der Verbrennungsluft 
L. 84 280. L. 86. 814. — Gasbrenner mit Vor- 
wärmung. J. Schalke Pat. 84 *733 Pat. 85. 
*507. — Ueber Schülke's Brenner mit Recupera- 
tion der Wärme. E. Servier. L 84. 890. — 
Rcgenerativrnndbrenner mit getheiltem Ver- 
schlussboden. C. Much all. Pat. 85 *507. — 
Gasbrenner mit Vorwärmung des Gases R 
Flosky. Pat. 85. *532. *923. — Regenerativ- 
gasbrenner. W, Göbel. Pat. 85. *667 — Regu- 
Urvorrichtung für Regenerativrundbrenner. C. 
Much all. Pat. 85. 339. — Regenerativgas- 
brenner mit horizontaler Flamme 86. *351 — 
Der invertirte Warmluft-Intcnsivgasbrenner von 
Guibout. L. Giroud. 87. 770. — Gasbrenner 
mit Luftvorwärmung A. Bermbach. Pat 87. 
*1047 — Regenerativgasbrenner. J. Goulson. 
Pat 88 *197. F. Siemens. Pat 88. *378. — 
Horizontaler Regenerativ - Gasflachbrenner. F. 
Siemens. Pat. 88. *772. — Mehrflammiger hori- 
zontaler Regenerativ- Gasflachbrenner. F. Sie- 
mens. Pat. 88 *950. — Gasschnittbrenner mit 
Vorwärmung. G. Seheinert. Pat 88. *1188. 

— Neuerungen an Gas' u Petroleumbrennorn für 
Belctichtungszwecke zur Erzielung intensiven 
Lichtes. F. Siemens. Pat. 81. *72. — Ueber 
Regenerativgasbrenner. Fr. Siemens L. 81. 
20. L 81. 202. 82 *547. M Herrmann. 81. 
456. 563. G, Liegel. 82. 556. — Ueber die 
Fortschritte an Gasbrennern mit Vorwärmung 
(Regenerativgasbrenner). Fr. Siemens. 82 178. 
81 Taf. 4 — Ueber die Regenerativgasbrenner 
von Fr. Siemens L. 82. 746. Cornuault- 
Herrmann. 81. 610. Zweifel. L. 82. 154. 
Himly. L. 82. 340. Eng ler L. 83 166. — 
Regenerativ-Gasflachbrenner. Siemens. L. 82. 
303. Pat 82. *750. Neuerung an Regenerativ- 
brennern. Fr. Siemens. Pat 84 *128. — Ueber 
Constructionsändcrungen anSiemens-Regenerativ- 
brennern u. über verschiedene Anwendungen 


letzterer. O. Götze 84 787. Ber 85 24. — 
Die Siemens-Regenerativbrenner als Ventilationa- 
brenner. 85. 184. — Zur Verbreitung der Siemens- 
Regenerativgasbrenner; Angaben über stündlichen 
Gas verbrauch ti.üher Leuchtkraft inNormalkerzen 
O.Götze 85 189. — Brenner mit Luftvorwärmung 
Fr. Siemens. Pat. 86, *358. — Gasfreibrenner 
mit automatischer Zuführung vorgewärmter Luft 
Fr. Siemens. Pat. 85. *923. — Regenerativ - 
freibrenner. Fr Siemens. 85 *807. — Inver- 
tirter Regenerativgasbrenner. Fr. Siemens 87 
*181. — Ueber die Siemens'schen Regenerativ - 
brenner. Vieh off. 87. 318. Hase. 87. 318. — 
Horizontaler Regenerativ-Gasflachbrenner. F r. 
Siemens. 87. *737. — Ueber Siemens' inver- 
tirten Regenerativbrenner. Götze 88. 47. 

Brenner. Sonnenbrenner. J Rigby n. J Man 
ch ester. Pat. 75. 657. — Ueber die zur Concurrenz 
mit dem elektrischen Lichte construirtcn u. be 
nutzten grossen Gasbrenner. Kohn 79. *534. — 
Grosser Gasbrenner der Pariser Gasgesellschaft 
für Bcleuchtungsversuche 79. *535. L. 79. 541. 

— Lichtstarke Gasbrenner. Giroud. 80 *224 
Mailet 80. *226. Coze. 80. *227. — Ueber 
Gasbrenner von grosser Lichtstärke. P B e r a r d 
L. 80. 652. Chamon. L. 80 718, — Ueber die 
neuen Inteusivgasbrcnner. Cornuault L 81 
236 M. Herrmann. 81.607. — Intensivbrenner. 
Marini u Gölzer. L. 81 541. — Ueber den 
Intensivgasbrenncr von Marini-Gölzer. Cornu- 
ault H erruiann 81.609 — Ueber den Brenner 
für intensives Licht mit sphärisclier Flamme 
von Bengel Cor n ua u 1t • H errm a nn. 81.609 

— Ueber den Brenner für intensives Licht von 

Ulbrich u, Messmer Cornuault Herrmann 
81 610. — Die lntengivbrenncr für Strassen be- 
leuchtung 82 105. — Intensivgasbrenner . Brenner 
der Compagnie Parisienne 82 519. Taf. 6 Fig. 1 
u. 2, Brenner Giroud- 82 520 Taf 6 Fig 3, 
Brenner Ulbrich u. Messmer. 82 520. Taf 6. 
Fig 4, Brenner mit kugelförmiger Flamme 
von Bengel. 82 521. Taf. 6. Fig. 5, Brenner 
Marini-Gölzer 82. 521 Taf 6. Fig 6, Brenner 
Gauthier. 82 521. Taf. 6. Fig. 7, Brenner 

Hubert 82 522 Taf 6. Fig 8 , Brenner Coze 
82. 522 Taf 6. Fig. 9. - Die Intensivgasbrenner 
in Paris u. ihre Leistung. F. Le Blanc L 83 
373. — Mnltiplicirter Strahlenbrenner. F Sie- 
mens. Pat. 88. *196 — Strahlenbrenner E. 
Teterger. Pat 84. *198. — Der neue Fr. 
Siemens'sche Strahlenbrenner. M. Herrmann 
84. *217. — Intensivgasbrenner. L. 85 630 — 
Neue Construction eines Brenners zur Erzeugung 
eines intensiven Lichtes für die Kpectralanalyse 
E Linnemann 86. *633. — Intensivgasrnnd- 
brenner. H Langen Pat. 86 *764. — Glanz 
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licht-Sparbrenner. Jul. Scliülke. 86. *955. — 
Die Sonnenbrenner im Saale des kgl Odeons an 
München n. ihre Function. 87. 218. 220. — 
Doppelgasbrenner. F. GeiBsler. Pat 87. *1019. 
Brenner Ueber verschiedene Incandescenzbrenner 
v. Qua gl io. 88. 607 — Incandescenzbrenner 
für Wassergas 0. Fahnehjelm. 85. 824. *326. 
*801. — Bunsenbrenner für Gasglühlichtbeleuch- 
tung. J.Pintsch. Pat 88. *950. — Auerbrenner 
u. Clamondbrenner siehe Lampen. 

— Verbesserter HydrooxygengaBbrenner. A.Prince. 
Pat. 74. 277. — Vorrichtung an Brennern zur 
Beleuchtung mit Sauerstoffgaszuführung. 0. L. 
Br in. Pat. 81 *797, — Knallgasbrenner J. 
Lewis. Pat. 83. *625. Pat, 85. *668. — Mineralöl- 
Hydrogasbrenner J. Müller. Pat 87. *303 

— Brenner für Leuchtthürme u. Signallichter. 
Wigham. 79. 186. L. 82. 303. - Wighams 
Oompoundbrenner zur Leuchtthurmbeleuchtung. 
84 686. — DonglasS'Oelbrennerfür I^uchttburm- 
beleuchtung. 84. 686. — Brenner für Leucht 
thürnie. s, a. Beleuchtung 

— Verbesserter Gasbrenner zum Heizen, Kochen 
u. Leuchten. Th. Phillips Pat. 74. 78. — 
Gasbrenner zu Leucht- u. Heizzwecken. A. H e a- 
rington. Pat. 88. *627. — Sicherheitsvorrich- 
tung an Gasbrennern für Heiz-, Koch- u. Beleuch- 
tungszwecke gegen unliebsame GasausstrOmungen. 
J. Plunkett. Pat. 84. *444. — Neuerungen an 
Gasbrennern für Leucht- u. Heizzwecke L. 87. 
113. J. Horton. Pat. 87. *372. *1048 

— Heiz- u. Kochbrenner. J. H. Mills. Pat. 74. 
45. — Heizbrenner. 8. T. Wentworth Pat. 
74. 46. 77. — Brenner zu einem Gasofen. J, 
Wallace. Pat. 74. 79. — Universalbrenner. R 
Muencke. L. 74. 317. — Gasbrenner mit seit- 
lichem u. bedecktem Einfluss zu Heizzwecken. 
W. E. Ged ge. Pat. 75 103. — Gasbrenner zu 
Heizzwecken E. van derStraten. Pat. 75. 
626. Wallace. 76. *71. — Brenner für Gas- 
kochöfen. .1. M. Holmes. Pat. 76. 690. — Gas- 
feuerungsbrenner. J. L. Piedboeuf. Pat. 81. 
*241. C. Haupt Pat. 81. *242. — Brenner für 
Gasheizung. .1 Gougnet Pat, 81 *482. — 
Wulstbrenner zu Koch- u. Heizzwecken Schulz 
u. Sackur. Pat. 81. *658. — Zerlegbarer Koch- 
brenner. K P. Simmelbauer. Pat. 82. *128. 

— Oelgasheizbrenner. F. Wurl. Pat. 82. *542. 

— Regulirungsvorrichtimgen der Brenneröffnun- 

gen für Gas-Koch- u. Heizapparate -I Wobbe. 
Pat 83. *138. — Regulirbarer Heizbrenner für 
Laboratorien .1, Wobbe. 83. *625. — Gasheiz- 
hrenner von Fletscher u. Wobbe. Isler 86. 
272. 451. Wobbe. 86. 361. 580 — Heizgas 

brenner mit Heissluftzuführung. H Delmas- 
Az4ma. Pat. 86. *366. — Gasbrenner für Heiz- 


zwecke H. Brandes. Pat. 86. *367. — Brenner- 
düse für Heizgase. Schuhmann u. Küchler. 

Pat. 86. *393. 

Brenner. Ein neuer Bunsenbrenner H. Morton. 

76. 43. — Theoretische Betrachtungen über die 
Vorgänge im Bunsenbrenner und Verbesserungen 
an demselben. J. W a 1 1 a ce. L. 76. 53. L 76. 123. 

— Die Theorie der Bunsenlampe. F. E. Thorpe 
L. 78. 137. — Verbesserter Bunsenhrenner. C. 

8. Robinson. Pat 78. 309. — Das Rückschlägen 
der Bunsenbrenner zu verhüten. E. Rennard. 

L. 78. 371. — Bunsenbrenner aus Glas. R. B i e d e r- 
mann. L. 78. 476. P. Ebele. L. 78. 478. — 

Ueber die Ursache des Lenchtendwerdens der 
Flamme des Bunsenbrenners in Folge des Er- 
hitzens des Brennerrohrs. R Blochmann. 

82. 360. 394. s. u. unter Flamme. — Verstell- 
barer Bunsenbrenner. G. Wobbe. 82. *845. — 

Neuer Bunsenbrenner mit Luftzuführungs Regn 
lirungsvorrichtung. R. Muencke. L 84. *625. 

— Der Bunsen'sche Brenner Maillard u. 

Le Chatelier. 86. 143 

— Theerbrenner zur Theerfeuerung. Th. Hahn 
74. 122. — Gasflammenreinigungs- u. Gasspar- 
apparat. J. v. Ri m a nbczy. Pat. 81. 483. 

— Apparat für Brenneruntersuchung. H. Giroud. 

74 138. — lieber die sparsame Gasverbrennung 
mit Berücksichtigung der verschiedenen Brenner. 

W Wallace. L. 74 388 752. — Verbesserung 
in der Aufstellung der Brenner an Apparaten 
zur Ausnutzung der Wärme zum Erhitzen, 
Kochen , Beleuchten und Ventiliren. C. 

Ritschie Pat. 74 755. — Distanz zwischen 
Flamme u. Brenner. K. Heu mann 75. 

687 — Gasbrenneruntersuchungen. J Pat 

tison. L. 76. 816. — Einfluss der Normal 
brenner auf die Entwicklung der Leuchtkraft 

77. 263. — Versuche mit dem Giroud'schen 
Brenner. Elster. 79.588. — Erfahrungen mit 

Sugg’schen Brennern. Salm. 79.537. Elster. ^ 

79 . 538. — Ueber den Suggbrenner. Coge. 79. 

223. Hasse. 79 724. — Versuche mit Sugg'- 
schen Brennern von 100 Kerzen Leuchtkraft 
Merke ns. 81 503. — Ueber Versuche mit 
Unteredcrschen Brennern. C. Müller. 80 193. 

— Fortschritte in der Construction von Gas- 
brennern. 80 379. 437 459. — Versuche mit 
William's Brenner, J. W i 1 k i n s o n. L. 81. 330. 

— Versuche über die Heizkraft verschiedener 
Brenner. F. W. Hartley. 81. 460. — Die von 
Fresnel festgestellten Brenngrössen u ihre Licht- 
stärke in Carcels, 81 608. — Die Leistung von 
Schnittbrennern. Fr Rüdorff. 82. 142. 145. 

Taf 1. — Die Leistung von Zweilochbrennem 
Fr Rüdorff 82. 142. 145 Taf. 1. — Ueber 
die Leistung der gebräuchlichsten Gasbrenner 
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L. 82. 787. Fr. Rüdorff. 82. 137. Tat. 1. — 
Ueber Gasbrenner. W. Sugg. L. 82. 786. L. 88. 
62. P e p y s. L. 83. 620 — Einfluss des Durch- 
messers der Brenneröffnung auf die Helligkeit. 
H Krüss. 83 *217. — Lichtstarke, Gasver- 
brauch u. Kosten des Morley - Patentbrenners. 
En gl er. 83 410. — Nachtheile eiserner Bren- 
ner. 85. 540. — Gasverbrauch des gewöhnlichen 
8chnittbrenners, des Argandbrenners u. der 8ie- 
mens-Kegenerativlampe pro Lichtstarke u. Stunde 
W. Hempel. 87. 534. — Lichtstarke u. Consum 
verschiedener Gasbrenner. C. Heim. 87. 675. 

— Vorrichtung an Oelgaslampenbrennem nur 
Anwendung des Gasschnittbrenners. C. Lilien- 
fein. Pat. 87. *1141. — Ueber den Einloch- 
brenner von Giroud. F. Uppenborn. 88 
*488. 513. — Prüfung des Einlochbrenners von 
Giroud auf seine Constans. F. Uppenborn. 
88. 515. — Beleuchtungseffect u. Gasverbrauch 
von invertirten Gasbrennern. H. Bunte. 88. 
573. *817. — Vergleichende Untersuchung ver- 
schiedener Gasbrenner, Schnitt-, Arg&nd-, Incan- 
descenr. und invertirter Regenerativbrenner, S. 
Lamansky. 88. 629. Ber. 720. — Versuche 
behufs Beschaffung passender Brenner für die 
in Schottland üblichen Leuchtgase. G. Paisley 
L. 88. 915. R. Hi slop. L. 88. 916 

Brenner. Fabrikation in Berlin. 87. 953. — Apparat 
zur Herstellung von Gasbrennern J S. Hent. 
Pat 78. 309. — Die Fabrikation der Specksteingas- 
brenner. E. H a r t i g. 83. 839. — Einführung 
der Specksteinbrenner durch J. v. Schwarz. N. H. 
Schilling. 88. 186. 
ßrennkalcnder siehe' Beleuchtung 
Brennmaterialien s. a Braunkohlen, Briquettes, 
Coke, Holz, Holzkohlen, Steinkohlen u. Torfkohlen 

— Ausnutzung der Heizkraft. H. W i ebe. L. 78. 
137. — Studien Uber Brennmaterialien M. Len- 
cauchez. L. 78. 551. 679. — Brennmaterialien- 
förderung im Jahre 1876. L. 78. 604. — Werth 
bestimmung. W. Weyl. L. 78. 706. — Die 
Fabrikation künstlicher Brennstoffe in Frank- 
reich. L. 78. 728. — Verwerthung von Brenn- 
stoffabfallen Ehrhardt. L. 79 759. — Aus- 
nutzung durch Zimmeröfen. F. Fischer. L. 

79 759. Bode. L. 82. 561 — Ueber die Be- 
stimmung des Brennwerthes. F. Fischer. L. 

80 236. — Wassergas als der Brennstoff der 
Zukunft. J. Quaglio. 80.333. Anm 419. s. a. 
Wassergas. — Die chemische Technologie der 
Brennstoffe F. Fischer. L. 80. 350. — Ueber 
fossile Brennstoffe. Gutermann. L. 82 340. 

— Neuer Brennstoff zur Heizung oder Beleuchtung 
K. V. Kordig. Pat. 82 540. — Ausnutzung. 
W S. Sutherland. L. 83 374. — Die Lehre 
von den Brennmaterialien R Krüger L 83 


878 — Die chemische Technologie der Brenn- 

stoffe F Fischer. L. 87 1045. — Apparat 
zur Gewinnung von trockenem entgasten Brenn 
material C Pieper Pat. 88. *194. — Ver- 
wendung flüssiger Brennstoffe C. Busley 

L. 88. 835 

Briquettes. Herstellung. E. F. Loiseau. L. 

74. 170. — Darstellung ohne Kohlen u. Coke. 
G. H. Forbes. Pat. 74. 346. 730. 755. 795. 
836. — Darstellung aus Coke u. Kohlenklein etc. 

M. Campbell. Pat. 74. 345. — Darstellung 
aus Kohlenstaub. A. M. Clark. Pat. 74. 836. 

— Darstellung aus Kohle, Coke, Theer etc. 
G. H. Forbes. Pat. 75. 65. 750. — Eine neue 
Presskohle (Glühkohle). H. M eiding er. L. 

75. 413. — Verwerthnng der menschlichen Ex- 
cremente zu Brennmaterial. F. Fischer. L. 

76. 422. — Darstellung ans der bei' der Theer- 
schwelerei gewonnenen Coke. W i 1 k e. L. 76. 
652. — Darstellung von Kohlenziegeln. Savy. 
L. 76. 559. A. Detombay. L. 77. 746. — 
Darstellung von Kalkcokebriquetts. R. Hengs len- 
berg 78. 61. — Fabrikation in Frankreich u. 
Belgien. Hörnecke. L. 78. 727. — Briquet- 
tirung westfalischer Steinkohle. L. 79. 413. 

— Das Formen der Kohlensiegel. H. Fischer. 
L. 79. 523. — Darstellung unter Anwendung 
eines Gemisches von Magnesia-Chlonnagnesinm 
als Bindemittel. A. Gnrlt. L. 79. 541. — 
Fabrikation in Port Richmond bei Philadelphia 
Loiseau. L. 81. 47. — Die Briquetteindustrie 
n. die Brennmaterialien. F. Jünemann. L. 
81. 330. — Herstellung aus Staubkohle. E. 
Fiedler. Fat. 82. 230. — Darstellung unter 
Anwendung eines Gemisches von Chlormagnesium 
u. von gebranntem Dolomit oder anderen mag- 
nesiahaltigen Körpern. A. Gurlt. Pat. 82. 
343. — Herstellung von Cokebriquettea in Coke- 
öfen mit intermittirendem Betriebe. F. Lür- 
mann. Pat. 82. 752. — Darstellung. L. 85. 
171. — Herstellung von Kohlenbriquettes. E 1 s n e r 
u. Heinzerling. L. 86. 171. — Zur Fabrika- 
tion. 86. 678. — Die Presskohlcnindustrie. E. 
Preissig. L. 87. 1046. 

— Die Fabrikation der Braunkohlenbriquette». 
J. Wendtland. L. 85. 336. — Der gegen- 
wärtige Stand der Braunkohlenbriquettes-Fabri- 
kation. H. Franke. L. 85. 529. — Jahres 
Fabrikation des Deutschen Braunkohlen - In 
duatrie-Vereins. 86 641. — Die Briqnettirung 
der Braunkohle. F. Johanni. L. 87. 799. — 
Die Preaskohlenindustrie. Ed. Preissig. L. 
88. 375. 

— Maschine zur Darstellung von Kohlenziegeln. 
L 75. 413. — Briquettemaschine von Bietrix 
& Co. Hör n ecke. L. 78. 727 — Briquette 
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maschinell. Mazeline und Cody. L. 78. 
728. — Briqnettemaschine, construirt von der 
Sociötd nouvelle des Forges et Chantiers de la 
Mediterrande. L. 78. 728. L. 79. 758. — Ma- 
schine zur Briquettefabrikation. L. 79. 477. — 
Briqnettepresse für Braunkohlen. Sachsen- 
berg. L. 88. 620. — Ueber Darstellung von 
Kohlenbriquettes u. hiezu verwendete Maschinen. 
L. Batault. L. 84. 2&. 

Briquettes. Deber amerikanische Presskohlen. 
Bockeiberg. L. 83. 538. — Verwendung zur 


Leuchtgasfabrikation. Kosmann. 86. 679. — 
Ueber Kohlenbriquettes. L. 87 . 40. 
Buchführung. Das Rechnungswesen der Gaswerke. 
E. Durand. L. 74. 793. — Neue Buchführung. 
0. Poppe. L. 84. 824. 

Bügeleisen siehe Gasbügeleisen u. Gasheizung. 
Butter. Die Fabrikation von Wiener Sparbutter 
auf der Pariser Weltausstellung. 78. 530. 
Rutylen. Quantitative Bestimmung im Leucht- 
gase. Blochmann. 74. 449. 


c. 


Calorlferen siehe Oefen. 

(’alorimeter. F. Fischer. L. 80. 286. 

Calorimetrie siehe Warme. 

Cananbawachs. Gehe. L. 75. 412. s a. Erdwachs. 

Cannelkohle siehe Steinkohlen. 

Carbolsünre. Gewinnung aus Theer. C. Lowe 
u. J. Gill. Pat. 75. 345. — Gewinnung reiner 
Saure aus schwersiedendem Theeröl. R. Heinze. 
81. 471. — Reindarstellung. 85. 434. — Nach- 
weis durch Salpetrigsäureaether. J. F. Eyk 
mann. L. 83. 373. 

Cnrbnratlon s. a. Gasbereitung u. Leuchtkraft. — 
Carburirung von Leuchtgas durch Injection von 
schweren Kohlenwaeserstoffdampfen. M. Wil- 
liams. -Pat. 74.278. — Verfahren u. Apparate 
zur Erzeugung von Licht aus Benzin, Naphta u. 
ähnlichen Substanzen W. R. Lake. Pat. 74. 729. 

— Methode u. Apparate zur Reinigung und Car- 
bnration von Leuchtgas. J. H. Wes ton Pat. 
75 178. — Verbesserungen in der Carburation 
des Leuchtgases. W. Y o u ng. Pat. 78. 238 

— Einfluss der Carburation mit Benzol oder 
Naphta auf die Leuchtkraft deB Gases. A. Ait- 
ken. L. 78. 706. — Carburirung von Leucht- 
gas mit Naphtalindämpfen. 79. 108. — Ueber 
Carburirung von Leuchtgas durch festes Naph- 
talin. Salzenberg. 79. 693 Fähndrich. | 
79. 693. — Fortschritte in der Carburirung. 80 
379. 437. 469. — Carburirung der Leuchtflamme I 
durch eine Petroleumflamme. Much all. 80 
462. — Carburirung gewöhnlichen Stoinkohlen- 
gases u. Apparat hiezu. Sugg. 81. 39. Taf. 1. 

— Vergrüsserung der Leuchtkraft des Stein- 
kohlengases. J. Kidd. Pat. 81 *243. — Scott- 
Moncrieff über Carbonisation. E. 6. Steven- ' 
son. L. 81. 329. — Verfahren u Apparate zur 
Erhöhung der Leuchtkraft des Steinkohlengases 
durch Carburirung. J. Macdonald. Pat 82. 
*567. — Verfahren u. Einrichtung zur Carboni- 
sirung von comprimirtem Steinkohlengas für Be- 


leuchtung von Eisenbahnwagen. L. Riedinger. 
Pat 83. *419. — Carburätion des Steinkohlengases 
nach Wackernie. P. C h e v i 1 1 a r d. L. 87. 550. 
Carburatlon. Darstellung von Heiz- u. Leuchtgas 
durch Carburiren von Wassergas u. Apparate hiezu. 
K. M. L. P. Louttit. Pat 74. 668. — Daretel- , 
lung von Leuchtgas durch Carburiren von Was- 
serstoff. L Bois. Pat 7-1. 729. — Carburiren 
von Steinkohlengas oder Wassergas mit den 
Dämpfen von Petroleum. Holzgeist etc. L. See- 
gert. Pat. 74. 756. — Carburiren von Wasser- 
gas zn Lenchtzwecken nach Lowe , Tesaid du 
Motay und nach Strong E. Blass. 86. 225. 
Taf. 5. 

— Darstellung von Leuchtgas mittelst Carburirung 
atmosphärischer Luft. R. u. K. Simon. Pat. 
74. 277. — Carburations -Verfahren für Luft n. 
(ras. C. W. Harri son. Pat. 74. 346. — Ver- 
besserungen in der Erzeugung von Luftgas u. 
den Apparaten dazu. J. Kidd. Pat. 74 640. 

— Darstellung vod Leuchtgas durch Carburiren 
von Luft u. Apparate dafür. H. Gardner. Pat. 
74. 765. — Ueber Gasbereitung auf kaltem Wege 
durch Carburation atmosphärischer Luft. Mer- 
kens. 74. 789. — Methode u. Apparate zum 
Carburiren von atmosphärischer Luft. A. G. 
Hunter. Pat. 76. 256. — Carburiren von Luft. 
M. Ne uh aus. Pat. 76. 317. — Gasbereitung 
für Blasetische. A. C. Thomson. L. 78. 74. 

— Verbesserungen in der Carburation von Luft. 
J. W. Gidney. Pat. 78. 309 — Darstellung 
von Leuchtgas durch Carburation von Luft mit 
tels Ligroin u. Apparate hiezu. C. Rongd. 
Pat. 82. *265. 

— Verbesserte Darstellung von Leucht- und Heiz 
gas mittels Carburirung von atmosphärischer 
Luft. C. W. Harrison. Pat. 74 277. J. Broel. 
Pat. 74. 279. — Carburation von atmosphärischer 
Luft zur Darstellung von Heiz- u. Leuchtgas u. 
Apparate hiezu. A. H. n. C. W. Harrison. Pat. 
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74. 77. 14« E. J. L. Caillot. Pat. 74 79. W. , 
W right. Pat. 74. 34«. J. Baggs. Pat. 74. 640. | 
Carbnratlon. Darateilung von Heizgas durch Car- 
barirang atmosphärischer Luft. R. W a I k e r. Pat. 
74. 149. O. C. D. Rofa. Pat. 74 668. 

— Darateilung von Leucht- u. Heizgas durch Car- 
huration von Wasserdampf. A. Lafargue. 
Pat. 74 846. W W right Pat. 74. 639. 

Carburattonsapparate (Carburateure). Seeger'e Car- 
hurateur. L. 74 491. — Carburationaapparat 
zur Darstellung von Leuchtgas aus flüssigen 
Kohlenwasserstoffen. F. G. Voigt Pat 74. 
766. — Neuerungen an Carburationsapparaten 
C. W. W. T h o m a s. Pat. 75 301. Houssaye. 

L. 75 666. J. C. Peacock. Pat 75. 684. G. 
Grundy. Pat 77. iH). Wirth A Co. L 79 327. 

— Amerikanischer Carburationsapparat. Peru 
Wearts. L. 79. 603. 

— Carburationsapparat für Straseenlatemen. Wat- 
kins. L. 77. 15. 

— Apparat zur Darstellung von Ia>ucht- u. Heiz- 
gas durch Carburation von Luft. 8. H Emmens. 
Pat 74 112. — Apparat zur Darstellung von 
Leuchtgas durch Carburation von atmosphärischer 
Luft G. Haseltine. Pat. 74 112. — Car- 
burateure für Lnft. J. J. Schedlock. Pat 74. 
148. E.T. X Vaughan. Pat 74. 149. C. W. 
u. A. H. Harrisou. Pat. 74. 160. Ph. How- 
land u. C. G. MKnight. Pat. 74. 150. W. 

R. Lake. Pat. 74 278. — Luft - Carburations- 
Apparate für kleinere Orte J. F. u. J. J. Sched- 
lock. Pat 74 150. — Luftgasapparat mit In- 
jector u. Sicherheitsregulator. W. L. Wise. 
Pat. 74. 346. — Verbesserungen an Apparaten 
zum Carburiren von Luft zu Zwecken der Be- 
leuchtung u. Heizung H. L M’Avoy. Pat. 
74. 667. A. G. Hunter. Pat 74. 668. — Luft- 
carburationsapparat. R. P. Spiee, Hartleyu. 

F. W. Stock well. Pat 74. 708. — Apparat zur 
Darstellung von Leuchtgas durch Carburiren at- 
mosphärischer Luft. E. P. H. Vaughan. Pat. 75. 
103. — Apparat zur Beladung von atmosphäri- 
scher Luft mit Kohlenwasserstoffen. H. Holland. 
Pat. 75. 256. — Luftcarhurationsapparate. W. H. 
Howes. Pat. 75. 418. S. Claydon. Pat. 75 657. 
W. Mala m u. T. Graves. Pat. 75. 684. C. F. 
Schüsaler. Pat, 76 658. C. A. M. Balling. 

L. 80. 285. — Luftcarburationsapparat zur Bo 
leuchtung von Eisenbahn- oder Tramwav-Wagen, 
Schiffen, Lagerhäusern etc. D. Laidlaw. Pat. 
77. 676. — Apparate zur Herstellung von Leucht- 
gas auf kaltem Wege. 79. 124 ; der Hydrocar- 
burateur von Fidplu. 79 125; der Appareil 
maitre von E. Lecourt. 79. 125; der Apparat 
von L. Meyer. 79. 126; der Apparat von H. L. | 
Müller. 79. 127 u. der Apparat von W. Wright I 


79. 127. — Luftcarburationsapparat znr Her- 
stellung von Heiz- oder Leuchtgas G. Ragot. 
Pat. 81 *102. — Apparat zur Carburirung von 
Luft mittels flüssiger Kohlenwasserstoffe. P 
Richter u. W. Triebei. Pat 81. *480. — 
Carburirungsapparate für Luft. E. G e n t y. 
Pat. 81. *658 C. Brandt. Pat.82.*124. Klever 
A Co. Pat. 82. *126. G. Westinghouae jun. 
Pat. 82 *127. A.Badt. Pat. 82 *413. Th. Bum 
Pat. 82 *414. A. Wittamer. Pat. 88. *195. E. 
Vigreuz. Pat 88. *624 J. Muhr. Pat 84 
•788. H. Pollack. Pat. 84 827. Pat 85. *531 

G. Schoth. Pat. 85 *156. Pr. Dobos. Pat 
85 *507. — P. Carmien. Pat. 86. *367. — 
Apparat zur continnirlichen Erzeugung von 
Leucht u. Heizgas auf kaltem Wege. L. Fuchs 
Pat. 88. *984. — Lothammers Apparat zur Car 
huration der Luft. P. Chevillard L. 87 
281. — Tragbarer Apparat zum Carburiren von 
Luft. F. Lothammer. Pat 87. *1022. 

Carhnrationsapparate. Gasolinapparat zur Carbu 
ration von atmosphärischer Luft. Müller. L. 77. 
236. — Carburationsapparat für Gasolin. L. 78. 307 

— Die Gasolinapparate u. deren Behandlung. L. 78 
579. — Carhurir- resp. Gasolinapparat für Luft 
J. Faignot-Chavde Pat. 82. *376. — Wärm- 
apparat zu Gasolingas- Apparaten. E. Richter 
u. Triebei. Pat. 82. *567. — Regulirvorriehtung 
für den Zufluss des Gasolins zum C&rburator 
A. Pourbaix. Pat. 85. *107 — Ueber Gasolin 
Gassparapparate 80.526. 527. 528. 562 698. L 756. 

— Apparate zum Carburiren von Luft oder Gas 

H. E. Cooper. Pat. 75. 626. T. B. Fogartv. 
Pat 75. 760. — Carburationsapparat für Luft 
u. schwachleuchtende Gase. 0. C. D. Ross. 
Pat. 76 123. — Apparate zum Mischen von Luft 
oder Gas mit Kohlenwasserstoffdämpfen u. Pump- 
Apparate dazu E. A. Craig-Pe w , E. Mor an u 
A. J La Valide. Pat. 80. *726. — Gas- u. Luft 
Carbaratoren. G. Bflhm. Pat 82. *24 W M 
Jackson. Pat. 82. *128. L. F. A. Lascols. 
Pat 82 *824 P v Richter Pat 85 *311 

— Vorrichtung zur Regulirung des Gasstromes 
an Carburationsapparaten J Dcry. Pat 88. 
*377 — Apparat zum Carburiren u. Mischen 
von Gas u. Luft G. Cottrell. Pat 88 *439. 

— Neuerungen an Carhurir- u Gaserzeugungs 
apparaten. R. Lawrence. Pat 88. *441. 

— Apparat zur Erhöhung der Leuchtkraft des 
Gases in Lampen J. H. Wes ton. Pat. 75. 
255. — Apparat zum Carburiren von Gas F 
Lenoir. Pat 75. 846, — Apparate zur Er 
hühung der Leuchtkraft des Gases F W e s t’o n 
Pat 77. 18. Pat 82 *415 J Livesey u. J 
Kidd Pat. 80. *285. — Carburationsapparate für 
Leuchtgas M. Bum Pat 81. *101 H Vale 
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Pat 81 *481 Pat 88. MS6. P. Bise hoff. 
Pat 81. *686. — Einrichtung xur Carboniairung 
von comprimirtem Steinkohlengas zur Beleuch- 
tung von Eisenbahnwagen. L. Riedinger. 
Pat. 83. *419. — Gascarburator mit Regulator 
A Hohmann. Pat. 84. *196. — Apparat zum 
Entwickeln u. Einleiten von Kohlenwasserstoff- 
dämpfen in die Gasleitung behufs Anreicherung 
des Leuchtgases. A. Decker. Pat. 84. 733. — 
Neuerungen an Apparaten zum Carbnriren von 
Leuchtgas. Vale. Pat. 86 213. 

Carburatlonsapparate. Carburateur für Wasser- 
stoff, genannt Brillantgasapparat. C. Zenker. 
L. 75. 300. — Carburationsapparat fflr Wasser- 
stoff. W. R. Lake. Pat. 75. 668. — Apparate 
zur Carburation von Wassergas. E. W. Clark. 
Pat 75. 626. J. Kidd Pat. 77. 239 E. Jerz- 
manowsky Pat. 85.* 109. 

Carhurometer. Coquillon. 78. *43. 

Carbylamln siehe fsocyanür 

Carcel. 81. 608. Anmerkung. — Relativer Werth der 
gebrauchten Lichtmesseinheiten mit Beziehung 
auf 1 Carcel. M o n n i e r. 88 758. 

Cement s. a Beton u. Concret. — Fabrikation von 
Cementrohren siehe Rohre im Register für 
W asserversorgung 

— Ueber Cemente, ihre Bereitung und Anwendung 

H. v. GerBtenbergk L. 74. 793. — Darstel- 
lung. G. H. F o r b e L. 75. 65. Aigner. L. 

75. 374. R. R. Hörne. Pat. 75. 749 ,T. C. Sel- 
lars. Pat. 76. 87. — Fabrikation aus Gaskalk. 
Geith. 82. 744. — Künstlicher Feuercement 
L. 86. 150. — Herstellung L. 87. 113. 

— Erfahrungen mit Sellars-Cement, J. Fleischer. 

74. 525. — Cementüberzug als Schutz gusseiserner 
Rohre. Engelhardt. L. 74. 793. — Ueber 
das Treiben der Cemente. W Wolters. L 75. 
103. J. Bauschinger. L. 78. 21 — Versuche 
mit verschiedenen Cementsorten H. Scliülke 
u. F. Wiebe. L. 75. 688. — Die Veränderungen 
des Portlandcements beim Lagern. L. Erd- 
menger. L. 75. 412. — Kohlensiiureaufnahme 
des erhärtenden Portlandcementgusses L. Erd- 
menger. L. 76. 491. — Einfluss der Bindezeit 
auf die Festigkeit des Cements. Dyckerhoff 
L 78 284 — Cement und Ceinentwaaren auf der 
Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 287. — 
Hydraulischer Kalk u. Portlandcemcnt mit be- 
sonderer Rücksicht auf die Cementindustrie H. 
D. Zwick. L. 80. 23 — Ueber Schlampe’s 

Cement Stawitz. 80. 99 — Ueber Cement- 
arbeiten'u. die fndustrie der Cementwaaren. G. 
A. Wayss. L. 83. 622. — Die Cement- u. 
Cementwaarenfabriken von Dyckerhoff & Söhne 
in Amöneburg u Dyckerhoff 4 Widmann in 
Biebrich a. Rh. 84. 476. — Ueber Cementarbeiten. 


E. Dyckerhoff. 84. 717. — Die Mischfrage 
in der Cementindustrie u. die Hochofenschlacke. 
86 577 — Moniere Herstellung von Baustücken 
aus Cementmörtel mit Drahteinlagen. L 86 699. 
Cement. Prüfung auf seine Güte. S. Douglas 74 
575. — Werthstellung. W. Michaelis L. 77. 82. 
413. — Prüfung von Portlandcement. Dycker- 
hoff. 77.75. Michaelis. L. 77. 168. — Festig- 
keitsprüfung H. Frühling. L. 77. 412. — Die 
Festigkeit der Cemente u. deren Prüfung. A 
Gottschaidt. L. 80. 284 — Prüfung u. Ver- 
wendung des Portlandcements. W W. Maeley. 
L. 81. 48. — Ueber die Zusammensetzung der 
Cemente. H, Le Chatelier. L. 82. 868. — 

Verfälschung des Portlandcements 82. 764. 774. 
83 677. — Ueber Cement u. dessen Verfälschun- 
gen. Manske. L. 85 991. — Untersuchung. 
L. 87. 113. 

— Einheitliche Normen für Handel, Fabrikation 
u Prüfung von Portlandcement. L. 77. 199. 235. 

— Bestimmungen für einheitliche Lieferung n. 
Prüfung von Portlandcement. 78 546 L. 78 520. 

— Nonnen für einheitliche Lieferung u. Prüfung 
L. 87. 895. — Normen für einheitliche Liefe- 
rung u. Prüfung von Portlandcement, Verpackung 
u. Gewicht, Bindezeit, Volumbeständigkeit, Fein- 
heit der Mahlung, Festigkeitsproben, Zug- u. 
Druckfestigkeit. 87. 915. — Protokolle der Ver- 
handlungen des Vereins deutscher Cementfabri- 
kanten u. der Section für Cement des deutschen 
Vereins für Fabrikation von Ziegeln, Thonwaaren, 
Kalk u. Cement. L 87. 732. 

CemenUchnüre für Rohrdichtung. G. F. Noack 
79. 66. 

Ceresin. Ueber das Ceresin. J. Grabowsky 
L. 77. 747 

Chamotte s. a. Feuerung — Chamottewaaren auf 
der Pariser Weltausstellung. C. Lang 79. 127. 

— Lagerung von Chamottewaaren im Freien 
A. Klön ne. 79. 493 — Mängel an Chamotte- 
ziegein. Merken s/ 80 96. 

Chillsalpeter siehe Natronsalpeter 
Chlor. Vorkommen in Steinkohlen P. Behrend. 
88. 1007 

Chlormagnesium. Verwendung als Füllmaterial 
für nasse Gasuhren. 77. 577, 84 107. Raupp. 
83. 797. 

Chlorwasserstoff. Ueber Kupfcrchlorür u. die 
Absorption des Kohlenoxyds n. Chlorwasserstoff- 
gases. Thoma. L. 78. 371. 

Chrysen. Zur Kenntniss. E. Schmidt. L. 74. 

888. — Derivate. A. Adler. L. 80. 236 
Coke s. a. Feuerung u. Heizung — Gewinnung 
s. a bei Gasbereitung u. Cokeöfen unter Oefen 

— Einwirkung der Schlacken auf feuerfest« 
Steine siehe Feuerung 
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Coke. Darstellung vou Presstorfcoke. Beta. L. 74. 
726. — Gewinnung von Coke bei der Darstel- 
lung von 1-euchtgas aus Lignit, Torf, Holz etc. 

A M. Clarke. Pat. 74. 755. — Cokegewinnung. 

R W. Grice. Pat 74. 668. A. L. Steavenson. 

L. 77 648 — Darstellung von Coke auf deru 

Werke Marais zu St. Etienne. L. 75. 747. — 
Vercokung von Anthracit in Südwales. W Hack- 
ney. L. 78. 51. — Herstellung aus Braunkohlen. 

0. Gmelin. L. 77. 746.'— Darstellung. H. C. 
Bull, Pat. 81. *835. — Herstellung von ge- ’ 
presstem Coke in Cokeöfen mit intermittirendem 
Betriebe. F.bllrmtnn. Pat. 82 752. — Behand- 
lung bituminöser, kohlenbaltiger u. kalkhaltiger 
Stoffe zur Cokegewinnung. H. Aitken. L. 83. * 
666. — Jameeon's Verfahren zur Cokebereitung 
84 *440. — Neuerungen in der Fabrikation. J 
Jaraeson. Pat 84 574. — Zusatz von Theer 
pech zu den zu vercokenden Kohlen. J. J a meso n. 
Pat 85 *104. — Bericht über die Herstellung 
von Coke. J. D. Wecks L. 86. 501 — Die , 

Cokefabrikation im Oberbergamtsbezirk Dort- 
mund F. Simmersbach L. 87. 1176. — Dar- 
stellung aus mit Coksmehl versetztem Theer. 
W Bäcker Pat. 88. 773 

— Nebenproducte bei der Herstellung von Coke. 
Simon. L. 80 419. — Ueber die Gase der Coke- j 
üfen u. die Gewinnung von AmmoniuniBulfat bei ' 
der Vercokung. Smith. L. 80. 686. — Destil- 1 
lationscokerei. 88 877. — Geschichte der Destil- i 
lationscokerei. Stercken. L. 84 280. — Ueber 
Cokereien mit Gewinnung der Nebenproducte im 
rheinisch westfalischen Kohlenbezirk. 83 482 — 
Gewinnung der Nebenproducte in den Cockereien. 

T. B. Lightfoot. L. 83. 532. A. Hüssener. I 
L. 83. 587. L. 84. 25.; s. a. 84. 161. 85. 866. 
Otto. 85. *116. W. Cohn. L. 85. 307 F. W. ' 
Lürmann. L. 85. 814. — Ueber Cokegewinnung 
u. Nutzbarmachung der Nebenproducte Scheu- 
rer-Kestner. L. 84. 624 — Ueber Vercokung 
der Saarkohle mit Gewinnung der Nebenproducte. 

E. M ü 1 1er. L. 85. 631. — Gewinnung der Neben- 
producte bei Cokeöfen mit Gasfeuerung. Ant. 

M a n d e r s b a c h u. Alf. S i e r s c h. L. 87. 613. 

— Construction u. Bau von Vercokungsapparaten. 

Dürre. L. 79 327. — Apparat zur Darstellung 
unter gleichzeitiger Gewinnung der Destillations- 
producte. J. G Beckton. Pat 82. 230. — Ap 
parat zur Gewinnung von Theer u. Ammoniak 
bei der Cokebereitung. Fr. Hornig Pat. 83 
776. — Apparate zum Trocknen u. Vercoken von 
Braunkohlen. L. 83. 810 — Schlauch zum 

Löschen der Coke. E. Höf in g ho ff. Pat 85 
*259. 

— Einfluss der Destillationsdauer u. der Betörten- 
temperatur auf die Qualität der erzeugten Coke 


Ilgen. 74. 624. 628. — Einfluss der Vercokung 
auf den Schwefelgehalt der Brennstoffe. F. T 
D r o w n L. 82. 300. — Beschreibung des Coke 
ofenprocesses Bauer Th. v. Bauer. L. 85. 171 
s. a A. Schmalz. L. 85. 446. — Einfluss von 
Kalkzusatz zu der zu destillirenden Kohle auf 
die Ausbeute an Coke. Knublauch. 87. 55. 96. 
— Ueber die Bindung des Schwefels in Stein- 
kohle u. Coke u die Erzeugung von Schwefel 
armer Coke. F. Muck. L. 87. 199. 

Coke. Schwefelbestimmung in Coke. A Eschka. L 
74. 648. s. a Schwefel — Aschengehalt der zur 
Gasfeuerung verwendeten Coke. F. T o n n a r. 
77. 228. — Chemische Zusammensetzung der 
Aschenschlacke verschiedener Cokeaorten H 
Bunte. 79. 377. Lieget. 79, 377. — Schmelz- 
barkeit der Schlacken verschiedener Cokesorten 
79. 376. 378. 470. — Analyse einer Naphtaeoke 
A. Lidow. L. 83. 167. 810. — Ueber PoroaitAt 
n. speciflsches Gewicht von Coke. Fr P.Dewey 
L. 84 280. — Die physikalischen Eigenschaften 
der Coke mit Rücksicht auf den Hochofenbetrieb 
.1 Fulton. L. 85 171. — Einfluss des Aschen- 
u. Wassergehaltes auf den metallurgischen Werth 
der Coke. F C. G Müller. L. 8*. 171. — 
Directe Bestimmung des speciflachen Gewichtes 
der Cokeeubstanz. W. Th Ürner. L. 85 171 — 
Aschengehalt der Coke verschiedener Abstam 
mung 87. 5. 6. — Stickstoffbestimmung. Schmitz 
L. 86 *208 s. a Stickstoff. — Stickstoffgehalt 
verschiedener Cokeeorten W Smith L 85. 15 
Knublauch, 87 665 W Foster. 87. 666 
Eug. Schilling 87 713 — Schwefelgehalt 

belgischer u. westfälischer Coke. L. Blum. L 
88 917. 

— Procentsatz der Cokegewinnung bei der Ver 

gasung von Steinkohlen in den Retorteuöfen von 
Lieget 74 409. — Cokeausbeutc von Kohlen u 
Torf. L 76 149 — Ueber Cokeaasbeute. C 

Müller. 79 345. Knublauch. 83. 446. — 
Ueber Cokeausbeute u. die verschiedenen Metho- 
den beim Verkauf. C. Müller. 81 391 Lieget 
81 393 — Bestimmung der (’okeausbeute. G. 
Lieget 82 368. C Müller. 82 369 — Be- 
triebgkoBtenberechnung einer Cokerei mit u. ohne 
Gewinnung der Nebenproducte 83 711 — Ver- 
gleichende Zusammenstellung der Betriebskosten 
u. Ueberschüsse bei Ofen- u. Destillationscokerei 
83 714. — Erzeugung der Londoner Gasanstalten 
an Kleincoke Mc. Millan. L 86. 363. 

— Die Sortirung der Coke auf der Pariser Welt 

augstellung 78 499 — Brechmoschine, SyBtem 
Fd. Arbey 79 294. — Cokezerkleinerungsma 
schinen. Chr. Beyer. Pat 81 *146. W ßeckert 
Pat. 81. *621. — Cokereiniger G. F Geismar 
Pst 82 305 — Ueber Cokezerkleinerungsma. 
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«oh inen Kunath. 88.401. — Erfahrungen mit 
Cokemühlen. Möller. 84 237. — Ookezerkleine 
rungsmasehine. Kunath. 84 237. — Ueber die 
Cokezerkleinerungsmaschinen von Eitle. L. 85 
100. — Die Cokezerkleinerungsmaschinen von 
Eitle, von Brink A Hübner u. von Leroy-Chevalet. 
86. *621 — Fahrbare Cokezerkleinerungsmaschine 
der Stadt Kölner Gaswerke. A Hegener 88 
949 Taf. 21. — Ueber Cokezerkleinerung 88. 
492 H Kies 88. 578 Reichs rd. 86. *619 

C. Eitle 86 *924 

Coke. Verwerthung. 74. 791. — Mittel zur Hebung 
des Cokeconsnma. Benett. 77 744. — UeberCoke- 
verwerthung Townsend. 85 611. Reinhard. 
86 619. — Dampfkeseelfeuerung mit Coke. A. 
Ehrendorf er. 86 *35. — Verwendung des 
(’okestaubes zur Keeeelfeuerung. 86 627. 628 

— Ueber 8teinkohlen, Coke u. Holzkohlen als 
Hochofenbrennmaterial W i 1 h. Thörner. L. 

86. 668. 900. — Verwendung der sogen Breeze 
zur Feuerung. 86. 678. — Zur Verwerthung von 
Cokestaub. 86 678. — Verwerthung von Coke- 
staub im Ofenbetrieb. Liegel. 86.775. — Ver- 
suche zur Verheizung von Cokestaub. Brunei 

87. 770. 

— Ueber Werth verminderung der (’oke beim Lagern 

D. A. Graham. L." 74. 886 — Ueber Preis u. 
Qualität für den Hochofenbetrieb. F. L ü r in a n n. 

L. 85 171. — Syndicat für Coke u Cokekohlen 
85. 427 — Werth der Hochofencoke, bei wel- 
chen Destillationsnebenproducte gewonnen sind. 

■J L. Bell L. 85,901. — Normalpreise für Coke- 
verkauf. Reichard. 88. 624. — Ueber Coke- 
verkauf Kunath. 86. 779. — Frachttarif für 
Gascoke, Petition von Barmen 86 181 — Fracht- 
tarif für Coke im Verein für Rheinland u. West- 
falen. 86. 217. — Zur Transportfrage 86 562. 

— Zur Frage der Frachttarife, Eingabe der Direc- 
tion der Gas- u. Wasserwerke in Köln an die 
kgl. Handelskammer daselbst. 86. 844. — Trans- 
portvorschriften des Reichseisenbahnamts. 87. 
1087. 

Cokebrlquettes siehe Briquettes. 

CokeSfen siehe Oefen. 

Coketheer siehe Theer. 

Cokeziegel siehe Briquettes 
Colonnenwascher siehe Wascher. 

Colophen (Triteren). Vorkommen im Leuchtgase 

M. Berthelot. 76. 409. 410 
Composltionsk erzen siehe Kerzen 

Concret s. a. Beton u. Cement. — Oekonomisehe 
Herstellung von Concretmasse 8andemann. 
80. 49. 

l oncurrenzan ^schreiben siehe Preisausschreiben 
Condensatlon, Ueber Condensation u. ihren Ein- 
fluss auf die Naphtalinabecheidung. J. W a t s o n. 


— 1. Sachregister. 29 

74 635. — Vorrichtung zur selbstth&tigen Ab- 
leitung des Condensationswassers aus Gasleit- 
ungen. Bartl. L. 74. 760. — Entfernung von 
in Gasen oder Dämpfen aufgelösten Materien. 
A. M. Clark. Pat. 75. 104. — Ueber die Con- 
densation des Gases. Y o u n g 75. 689. — 
Ueber Condensation. 75. 701. — Versuche über 
Condensation. EG rahn 75.705. — Ueber die 
Richtung des Gasstromes in den Condensatoren 
77. 49. — Ueber Condensation u. Condensations- 
producte bei der Gasbereitung. A. Klön ne. 79. 
530. ~ Ueber den Aitken-Young-Process 80. 628. 
H. L. G re v i 1 1 e 80. 602. — Ueber Condensation. 
80. 627 636. — Ueber eine neue Vorrichtung 
für die Condensation u. zur Beseitigung der 
durch den Exhaustor verursachten Oscillationen, 
J. Sommerville. 80. 636 — Ueber die An- 
wendung einer Methode der Condensation zur 
Vermehrung der Leuchtkraft des Gases u zur 
Verhinderung der Naphtalin -Abscheidung F 
Cadel. 80. 636 81. 452. — Neues 8ystem 

der mechanischen Condensation. Ed. Servier. 
80. *639 — Ueber Condensation. E. Grahn. 
80. 702, — Ueber Kühl- u. Waschräume für 
Gase der Hochöfen , Cokeöfen u. Generatoren 

84. 633. F Lürmann. 84. 639. — Die warme 
Condensation als Mittel zur Verhütung von 
Naphtalinabscheidungen. H. Salzenberg. 84. 
817. — Ueber Condensation. M. Hempel. 

85. 987. — Condensation des Gases in der Wärme 
Alavoine. 85. 611 

Condensatlonswasserablelter, selbstthätiger. Ha- 
we's Automat J. Keidel. 82. *733. Eitner. 82. 
735. Salzenberg. 82. 735. 

Condensatoren. Ueber das Grössenverhältniss 
der Gascondensatoren W. A. Y. Werber. 
L. 78. 671. — Zur Theorie der Gascondensatoren. 
G. Perissini. 80. *568. — Ueber Gasconden- 
satoren W. H J. Webber. L. 80. 569 — 
Der einfache Luftcondensator, Theorie. G. Pe- 
rl seini. 80. 570 — Der ringförmige Luft- 
condensator, Theorie. G. Perissini. 80- 
574. — Der Wassercondensator mit beschränkter 
Wasaermenge, Theorie. G. Perissini 80. 
576. — Der combinirte Luft- u. Wasserconden- 
sator mit beschränkter Wässermenge, Theorie. 
G. Perissini. 80. 578. 

— Ueber mechanische Condensatoren. M a 1 d a n t. 
L 74. 388 — Der Condensator von Pelonze 
u Audouin. 74. 125. 246. 368 445 L. 705 
75. 474. 476. 488. 484. 76. *757. 77. 2. 83. 798 
Schilling. 74 487. Hasse. 74. 487. J. P. 
Krost. L. 75. 375. de Mongeot. 76. 556. 
F. Leblanc. L. 76. 718. Klönne. 88. 798 
— Condensator, combinirt mit Scrubber u. Ex- 
hatistor Clark L. 75. 462. — Ueber den 
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Cleland'schen Condensator. B. Körting. 75. 
483 — C’ondensator für kleine Gasanstalten. 

G. Jouanne. L. 77. 114. — Heber die Wirk- 
ung des Blochmann'schen Schaufelcondensatore 
M e r k e n s. 79. 385. — Mechanischer Conden- 
sator für Theer. Ed. Servier. 80 *640. — 
St. John's Condensationsapparat. 81. 633. — 
Verbesserung an Luftcondensatoren. A . E i t n e r. 
81. 720. — Ueber Serviere Stabcondensator. 
Roll. 84 753. — Apparate für warme Con- 
densation. H. Salsenberg. 84 820. — Kühl- 
gefässe für Leuchtgasleitungen. C. Branden 
bürg er. Pat. 84. *827. — Der Wasaerconden- 
sator von Clievalet. 84. 851. — Zusammen- 
gesetzter Condensator mit siebartigen Zwischen- 
böden. Ch. Burghardt. Pat. 85. *504. — 
Neuerung an Rieselcondeusatoren. E. Span- 
dau. Pat 86. *907. 

(ondensatoren. Neuerungen an l/eucbtgasoonden- 
satoren. Schwarzer 75. 483. s. a. 484. 
E. Ledig. 75. 611. Umlauf. 76. 16. W. 
Cleland. Pat 77. 19. J. 8teel. Pat. 78. 309. 
W. P. Wilson. L. 79 176 O. Mohr. Pat. 
88. *303. Pat. 86. *393 W Walker Pat. 

86. »392. 0. Ruppert. Pat. 88. *198. 

— Kühlvorrichtungen zur Condensation von Flüs- 
sigkeiten u. Gasen R. Morton. Pat. 74. 796. 
— Kühlapparat zur fractionirten Condensation 
der Kohlenwasserstoffe. Guöguen. 88 759.— 
Kühlvorrichtung für den Grossbetrieb. L. Kam 
dohr. 86. »470. 

Controlvorrichtung für Droschkenfflhrer. M. 
P randstätter. Pat. 88. 963. 

Crolonylen. Vorkommen im Leuchtgase. E. Ca- 
ventou. L. 75. 681. M. Berthelot. 76.411. 

Cnmol. Gehalt verschiedener Erdölsorten an 
Pseudocumol. C. En gl er. L. 85. 901. — Siede- 
punkt, Entflammungs- u. Entzündungstemperatur 
des rohen Cumols aus Theer. F. Gantter. 
L. 87. 551. 

Cnrrentmeter. Apparat zur Messung des elek- 
trischen Stromes. Hopkinson. L. 83. 342. 

Cyan g. a. Isocyanür. 

Cyan n. (’yanverblndungen. Nachweis. A. Vogel. 
L. 85. 102. — Methoden zur Bestimmung in 
GasreinigungsmaBse. Leschhorn. 88. 878. — 
Ueber Cyan u. Cyanverbindungen in den Pro- 
ductender Steinkohlendestillation. P. Behrend. 
88. 1006. — Bestimmung von Cyan u. Schwefel- 
cyan im Gaswasser u. in gebrauchter Reinigungs- 
masse. Pendriö. 88. 1008. — Bestimmung 


der Ferrocyanverbindungen in gebrauchter Rei- 
nigungsmasse. Petri. 88. 1107. 

Cyan n. Cyanrerbindungeu. Gewinnung von Cyan- 
verbindungen aus gebrauchter Eisenoxyd -Kein i- 
gungsmasee. W. G. Valentin Pat 75. 750. — 
Erzeugung von Cyaniden der Alkali- u. Erdalkali 
Metalle V. Adler. Pat. 81. 207 Pat 84. 507 

— Gewinnung der Cyanide ans gebrauchtem Gas- 
kalk A F Schüssler L 88. 620 — Dar 
Stellung L Mond. Pat. 83. *663 — Gewinnung 
beim Claus'schen Gasreinigungsverfahren durch 
Ammoniak H Joly. 87. 1037. — Gewinnung 
aus gebrauchter Keinigungsmaase u. aus Gas 
»asser H Bunte. 87. 1063. — Abscheidung 
aus Gasen Knublauch. L 88. 374 Pat 472 

— Ueber die Gewinnung von Blutlaugensalz bei 
der Gasbereitung 75. 401. — Darstellung von 
Ferrocyank&lium mittels Rbodanammonium Br 
Alander. L 78. 20 — Gewinnung von Blut 
laugensalz aus stickstoffhaltigen organischen 
Substanzen Th. Richters. Pat. 81 736. — 
Gewinnung von Ferrocyanverbindungen aus den 
ausgenutzten Reinigungsmassen H Kunheim 
u. H. Zimmermann. Pat 84. 825. — Dar 
Stellung von Eisencyaniirverbindungen G. de 
Vigne. Pat. 85. 105. — Darstellung von Ferro 
cyanverbindungen aus gebrauchter Gasreinigungs 
masse sowie aus Rhodansalzen A. Sternberg 
L. 85. 901. — Gewinnung von Ferrocyanver- 
bindungen aus unbrauchbarer Gasreinigungs 
masse M. Hempel u. A. Sternberg Pat 
86 366. 

— Bildungsweise von Cyan- u. Schwefelcyan- Ammo 
nium bei der Leuchtgasbereitung 75 401. — 
Schwefelcyanwasserstoff aus Schwefelkohlenstoff 
Sa int- Pierre u G. Jeannel. L. 75. 656. 

— Darstellung von Rhodanverbindungen aus 
gebrauchter Reinigungsmasse S Marasse 
Pat. 86. 105. — Zur Fabrikation von Rhodan 
salzen. R Gasch. 86. 550 F. Nafzger 86 
694. L. 86. 606 R. Gasch 87. 313. 

— Einwirkung von Aetznatron auf Schwefelcyan 
Verbindungen. A. Esilmann. L 75 141. 

— Vorkommen von Schwefelcyanammonium im 
Leuchtgase u. seine Wirkung auf das Auge 
Meusel. 76 6. Anm Th. Poleck. 76 6 
Jos. Jacobi. 76. 10. Anm — Einfluss der 
Khodanverbindungen auf das Pflanzenwachsthum 
88. 510. Märcker. L. 83. 810. 

Cyllnder siehe Lampencylinder 

Cymol. Vorkommen im Leuchtgase M. Berthe- 
lot 76 409 


Digitized by Google 


Beleuchtungswesen. — I. Sachregister. 


31 


D. 


Dämpfe siehe Gase. 

Dampf. Einwirkung von Methan auf Wassor- 
dampf. J. Lang. 88 933. — Einwirkung von 
Wasserdampf auf Kohlenoxyd J. Lang. 88.971. 
— Einwirkung von Wasserdampf auf Gaakohle 
u. Graphit. 1 . Lang. 88 967. — Einwirkung 
von Wasserdampf auf Kohle. J. Lang. 88. 972. 
8. a. Wassergas 

— lieber die von Dampf durch eine Metallwand 

in WaBser übertragenen Wärmemengen. Nage- 
mann. L. 84. 550. — Die Centraldampfstation 
in Xew-York. Rüdiger u. Paschke. L. 84. 
281. — Die Dampfleitungen in New-York. L. 84. 
673. — Centraldampfanlagen der New-York 

Steam-Co. L. 84. 673. 825. L. 86. 171. — Die 
Dampfvertheilung in den Städten. L. 85. 279. 

Dampfbetrieb s. a. Dampfkessel. Dampf, Kalender 
für Dampfbetrieb. R. Mittag. L. 87. 1083. L. 88 947. 
— Verhaltungsregeln bei Dampfbetrieben für 
Fachmänner u. Fabrikanten. A. Hlubek. L. 
88. 497. — Leitfaden des Dampfbetriebes. J. 
P e c h a n. L. 88. 675. — Taschenbuch für Mecha- 
niker, Heizer u. Dampfmaschinenbesitzer. A. 
.1 au ne z. L. 88. 675. 

Dampfheizung siehe Dampf u. Heizung. 

Dampfkessel u. Dampfkesselanlagen s. a Explo- 
sionen u. Feuerung, sowie Kesselstein u Reini- 
gung im Register für Wasserversorgung. 

— Lehr- u. Handbuch über oomplette Dampfkessel- 
anlagen. H. L. Thiel mann. L 79. 327. — Die 
Dampfkessel, deren Festigkeit, Constmction u. 
Betrieb. R. Wilson. L. 79. 327. — Die Dampf- 
kessel mit Rücksicht auf ihre industrielle Ver- 
wendung. J. Den f er. L. 79. 735. — Kessel- 
formeln. G. Schmidt. L. 81. 617. — Techno- 
logie der Wärme u. des Wassers mit besonderer 
Berücksichtigung des Dampfkesselbetriebes. F. 
Schwackhöfer. L. 83. 267. 377. L. 84. 730. 
— Dampfkesselrevisionsbuch L. 84. 730. — Vor- 
schriften über Anlage, Betrieb u. Beaufsichtigung 
der Dampfkessel in Preussen. H. Meissner. 
L. 85. 172. — Zur Statistik der Dampfkessel in 
Preussen. L. 85. 386. — Anlage u. Betrieb von 
Dampfkesseln. H. v. Reiche. L. 86. 173. L. 88. 
622. — Handbuch für Dampfkesselbesitzer. M. P. 
B ale. L. 87. 1175. — Die Dampfkessel, deren Feh- 
ler, Behandlung u. Bau. R. D. M unro. L. 87. 1175. 

— Ueber die zur Zeit gebräuchlichen Kesselcon- 
Btructionen nebst einem Ueberblick der neueren 
Systeme. H. Walther. L. 74.491. — Der Lan- 
cashire-Kessel von Adamson <k Co. auf der Wiener 
Weltausstellung. L. 74. 215. — Röhrendampf- 
kessel. J. Watt. L. 74. 318. — Dampfkessel 


von Paul Havre*. J. Havre*. L. 74. 549. — 
Der Kux'sche Dampfkessel. L. 77. 142. — Röhren- 
dampfkessel. Th. Ehlers. L. 78. 21. — Dampf- 
kessel mit Generatorfeuerung. Liege! 79. 386. 
•570. — Rootskessel mit Knaps Stoker auf den 
Wasserwerken in Birmingham. L. 80 . 720. L. 
85. 869. — Neuerung an Ten-Brink-Kesseln. A. 
Kux Pat. 83 *501. — Ueber den Dampfkessel 
von Martini. L 85. 100. — lieber Dampfkessel 
mit Cokeheizung. Beyer. 88. *1036. 

Dampfkessel u. Dampfkesselanlagen. Die Dampf- 
kessel auf der Wiener Weltausstellung. J. F. 
Radi n ge r. L. 74. 343. 550. H. v. Reiche. L. 74. 
388. — Die Dampfkesselanlagen der Wiener Welt- 
ausstellung. C. Ludwik. L. 74. 387. — Ueber die 
Dampfkessel, Dampfmaschinen u. zu deren Betrieb 
nöthigen Apparate auf der Wiener Weltausstel- 
lung. H. Walther. L. 74. 491. — Die Dampf- 
kessel der Pariser Ausstellung. 8. Gottlob. L. 
79.393. Mül I er- M e Ich iors. L. 79. 603. — 
Die Dampfkessel auf der Ausstellung in Düssel- 
dorf. Böcking. L. 81. 18. 

— Apparat zum Vorwärmen des Speisewaasers. 

E. Green & Sohn. 79. 81. — Apparat zur 
Scheidung des Dampfes von mitgerissenem Kessel- 
wasser. Ehlers. L. 79. 522. — Ueber die con- 
tinuirliche u. selbstthätige Speisung der Dampf- 
kessel. R. Prüll. L. 81. 792. — Vorrichtung 
zur Regulirung der Speisung von Dampfkesseln. 
H. Wehage. L. 82. 154. — Hawe's Automat, 
ein selbstth&tiger Condensationswasserableiter. 
J. Keidel. 82. *733. Eitner. 82. 735. Salzen- 
berg. 82. 736. — Ununterbrochen arbeitender 
Rohrreinigungsapparat für Dampfkessel. Th. 
I) r z y ra a 1 1 a. Pat. 85, 635 — Benutzung des 

Abdampfes zu Heizzwecken. L. 86. 91. — Vor- 
richtung au Dampfkesseln zur Sicherung gegen 
Wassermangel. Rosenkranz. L. 87. 73. — 
Automatischer Speiseapparat für Dampfkessel. 
Jansen. 88. *903. 

— Berechnung der laÜBtungsfähigkeit von Dampf- 
kesselanlagen L. 77. 748. — Grundsätze u. An- 
leitung zur Untersuchung von Dampfkesseln u. 
Dampfmaschinen zur Ermittlung ihrer Leistungen. 
85. 298. — Die Beurtheilung der Dampfkessel ; 
Grundlagen für praktische Untersuchungen. G. 
Schimming. L. 86. 552. 

— Verdampfungsvereuche für einen Dampfkessel, 
System Ten-Brink, K. Teichmann. L. 77. 602. 
— Verdampfungsversuche mit verschiedenen 
Kohlensorten. F. M ü n s t e r. L. 78. 480. — Ueber 
die Ausführung von Heizversuchen im Dampf- 
kesselbetrieb. F. Fischer. L. 79. 528. — Ver- 
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dampfungaversuch mit einer Liege! scheu Gene- 
ratorfeuern ng. Liege!. 79. *570 — Die Ver- 
dam pf u ngs versuche des Magdeburger Vereins för 
Dampfkesselbetrieb H Peter. L 79. 789. — 
Ein Verdampfungsversuch F Fischer. L 89 
809 

Dampfkessel n. Dampfkesselanlagen. Geber die Ab- 
nutzung der Dampfkessel F Fischer L 79 
138. 759. — Ueber die Einwirkung des beim Reini- 
gen des Speisewassers mit Magnesia entstehen- 
den Chlormagnesiums auf die Dampfkessel Ed. 
Bo h 1 i g L. 79. 327 — Ueber Corrosion an Dampf- 
kesseln u. deren Veranlassung. Kirchweger. 

L. 79. 542. 

Dampfsprflhapparat. Dampfsprühapparat mit Gas- 
heizung. L. Ramdohr-Gotha. 87 *494 

Dampfstrahlexhaustor, Dampfstrahlgebläse siehe 
Exhaus toren. 

Dasymeter. Das compensirte Dasymeter von A 
Siegert u. W. Dürr. A. Siegert 88. *736. 

Deltametall. Darstellung u. Eigenschaften. Dick. 
84. 671. 

DifTuslon siehe Gase. 

DHTusIoseop. Apparat zum Auffinden schadhafter 
Stellen an Gasleitungen. C. v. T h a n. 83 *157. 

Dimethylanilin. Siedepunkt, Entfiammungs- u 
Entzündungstemperatur F. G a n tt er. L. 87 561. 

Dinaphtyl. Darstellung. W. Smith. L. 76. 559. 

Dinaskrystall siehe Feuerung 

Dlphenyl. Vorkommen im Steinkohlentheer E. 
Büchner. L. 75. 140 

Dissoclatlon siehe Gase. 

Docht. Dochte aus Metallfäden in Verbindung 
mit saugfähigen Materialien. J. P. Kuhlen & 
Söhne. Pat 81. 145 — Combinirter Metall- 

docht für Dluminationslampen. U Büttner 
Pat 82 *195 — Dochte mit in ihre oberen 

Enden eingelassenen Metallplatten. N. 8. W a x. 
Pat. 82. 342. — Herstellung mineralischer Dochte. 
G. Beck Pat. 84. 127 — Vorrichtung zum Auf- 
bewahren von Lampendochten. C. H. Ludwig. 
Pat. 83. *138. — Lampendocht für Del- u. Petro 
leumlampen. II. Pieper. Pat. 88. 986. 

Dochtabschneider s. a. Dochtputzer. — Dochtab- 
schneider. A. B Rösch. Pat. 81. *835. — Docht- 
abschneider für Rundbrenner. W. Eggert. Pat 
84. *361. — Mit Borstenwischer combinirter 
Dochtabschneider. H. Rieger. Pat. 84 *806. 

Dochtbehälter s. a. Dochte. Dochtbehälter an 
Regulatorlampen. M.Mcrichenski. Pat 83. *67. 

IlochtfUhrung {Dochtgetriebe, Dochtregulatoren). 
Dochtregulator für Petroleum- oder Kerosin-Heiz- 
öfen. Winterburn. L. 79. 176, — Dochtfüh 
rang in einer beweglichen Blechkapsel an Petro- 
leumflachbrennern. A. Krohn. Pat. 80. *260 — 
Dochtführang an Brennern E. H. Hä ekel 


. — I. Rachregister 

Pat. 81. *148 — Andrücken des Dochte» mittel» 
Federn an die Triebräder bei Brennern B rö k e 1- 
inann, Jäger A Co. Pat 82. 58 — Docht 

führang für Flachbrenner G. Haller. Pat. 82. 
•69. — Dochtbewegungsvorrichtnng für doppelte 
Flachbrenner an lampen Körner 6c Co. Pat 

82. *749. — Dochtführang für Petroleumlampen. 
J. MeihtS. Pat. 83. *299. — Vorrichtung zur 
Verhinderung des Zurücksinkens des Lampen 
dochtes H. Dönneweg. Pat. 84 *570. — 
Dochtführang an mehrflammigen Rund- u. Flach 
brennem. Schwintzer u. Gräff. Pat. 84 
*572. — Dochtführang an Petroleumrund brennem 
J. Kumberg Pat. 85. *197. — Dochtführung 
u. Löschvorrichtung an Rundbrennern. Edw 
Hickor. Pat. 86. *874. — Neuerungen an der 
Dochtbewegung für Rundbrenner Rud. Ditmar 
Pat. 86. *903. — Dochtführang an Rundbrennem 
H. Kock. Pat. 86. *905. — Gleichzeitig »um 
Löschen der Flamme verwendbarer Dochtbewe 
gungsmechanismus an Flachbrennem Th. Cas 
per s. Pat. 86. *905. — Auswechselbares Docht 
getriebe fürPetroleumrundbrenner. Schwintzer 
u. Gräff. Pat. 87. 368. — Dochtbewegnngs 
Vorrichtung an Rundbrennem. F. Witing. Pat. 

87. *369. — Dochtführang für Rundbrenner. A 
Musmann. Pat. 88. *471. — Dochtführung für 
Lampen. Schwintzer u. Gräff. Pat. 88 *717 

Dochthalter. Dochthalter ohne Papierkranx an 
Nachtlichtschwimmern. W Simon. Pat. 86. 
•669. — Doppelter Dochth alter für Kundbrenner 
G. Mc. Gill. Pat. 86. *906. - Dochthalter für 
Petroleumlampen. Schwintzer u. Gräff. Pat. 

88. *470. 

Dochthttlsen (Dochtscheiden). Zweitheilige Docht 
scheide an Brennern. A. Reinitz. Pat.81.M4V 
— Dochthülse an Flachdochtbrennera. A. K i n c k 
lake. Pat. 82. *194. — Flachdochtbülse u. -Ge 
triebe an Petroleumbrennern. J. C.C. Mey n. Pat 

83. *67. — Befestigung der Dochtscheide an 
Petroleumbrennern. J. C.C. Mey n. Pat. 84. *363 
— Dochtführungsröhren für Mitrailieusenbrenner 
W. Hecht. Pat. 86. *174. — Neuerung an Petro 
leumdochtscheiden. J. Mieyn. Pat. 86. *904 

Dochtlampen siehe Brenner u. Lampen. 
Dochtputzer s. a. Dochtabschneider. Dnchtputxer 
für Rundbrenner. Kaufmann u. Krön. Pat. 
81. *621. — Dochtputzer für Rund- u. Flach- 
brenner. L. u. G. Kugler. Pat. 85. *257. — 
Neuerung an Dochtputzera J. Bräutigam 
Pat. 85, *597. J. Fischer. Pat. 86. *905. J. 
Meyer. Pat. 88. *770. 1121. 

Dochtscheiden siehe Dochthülsen. 

Dochtträger. Dochtträger für Petroleumrand 
brenner. Wild u Wessel. Pat 85. *595. 
Dowsongas siehe Wassergas 
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Drille siehe Hohrleitung. Versorgung. Behandlung von Phosphaten u. 

Druck siehe Gasdruck, Gase, Kegulatoren u. Ver- stickstoffhaltigen Stoffen zur Bereitung von 

brennung. Dünger H. Young Daracott Scott. L. 

Druckerschwärze. Darstellung aus Gastheer. 83. 656. — Bereitung eines Düngemittels. J. 

Persoz u. J ean nolle. L. 76. 52. Duke. L. 83. 657. — Düngungs versuche mit 

Druckmesser siehe Manometer. Rohammoniak- Superphosphaten. E Wollny. 

Druckregulator, Druckregulirung siehe Regu- L. 84. *24. — Ueber Düngung u. künstliche 
lateren. Düngemittel. 01. Winkler. 84. 337. — Zur 

Dünger g. a Ammoniaksalze, Ammoniumphosphat, Bestimmung vun Stickstoff in Düngemitteln 

Ammoniumsulfat, Cyanverbindungen, Natron Pieper. L. 84. Mb. 

Salpeter n. Abfallstoffe im Register für Wasser- Dynamometer siehe Elektrische Apparate. 

E. 


Elsen. Der Eisenreich th um Amerikas. L. Simo- 
nin. L. 7«. 71b. — Das Eisen im Welthandel 
von 181)5— 1876 W. v. Lindheim. L. 77. 
237. — Neuere Gesichtspunkte in der englischen 
Eisenindustrie. E F. Dürre. L. 79. 759. — 
Vorkommen u. Gewinnung. H. Kreusser. 
L. 87. 581. 

— Die Krupp sche Gussstahlfabrik. 79. 655. — 
Zwei neue Processe der Eisenerzeugung. J. v. 
Ehrenwerth. L. 83 374. — Bull's n. York’s 
Verfahren zur directen EiaendarBtellung. L. 83. 
413. — Darstellung von schmiedbarem Eisen 
Bulla Iron and Steel Company limited. 
Pat. 84. *169. — Anwendung von heisser Luft 
u. heissem Kohlenoxyd u. Apparat zur Her- 
stellung von schmiedbarem Gusseisen. W. 8. 
Sutherland. Pat. 84. *400. — Einfluss der 
Gewinnung von Neben producten in den Cokereieu 
auf die Herstellungskosten des Roheisens. F. 
W. Lürmann. L. 85. 814. 

— Die Herstellung Äusserer Utherzflge auf Guss 
eisen zum Schutz gegen Oxydation u. zur Ver- 
zierung. E. F. Dürre. L. 77. 113. — Schutz- 
mittel des Eisens. Verzinkung und Verbleiung. 
O. Leonharde L. 83. 62. — Das Bower- 
Barff sehe Verfahren, Eisen vor Rost zu schützen 
83. 121. 86. 7. L. 84. 981. — Apparat zur 
Erzeugung einer Schutzhülle für Eisen u. Stahl. 
A. Spencer. Pat. 85. *568. 

— Preisbuch der Eisenhüttenwerke Marienhütte. 
L. 87. 582. 

Eisenbahn-Beleuchtung siehe Beleuchtung. 
Eisenbahntarif s. a. Steinkohlen. Deutsche Eisen- 
bahn tariffrage 74 86. W T. Mulvany. L 74. 
110. s. a. 77. 49. — Streitfragen der Eisen- 
hahnpolitik. Fr. v Holzendorf u. W Onken. 
L. 75. 28. 

Eisenbahnwagen. Einrichtung der Personenwagen 
zur Gasbeleuchtung nach Pintsch. 74 199. 
Taf. 8. Fig. 1. s. a. Beleuchtung. 

Elsenkltt. 86. 508. 


Eisensteine. Zusammensetzung einiger Eisensteine 
zur Gasreinigung M. Salanaon. L. 82. 227. 

Eisensteinmulme, manganhaltige als Material zur 
Gasreinigung. C. Pütz. 74 630. 

Eisessig. Siedepunkt, Entflammung»- u. Entzün 
dungstemperatur. F. Gantter. L. 87. 551. 

ElektricitSt. Die elektrische Haustelegraphie 
L. Sch am weber. L. 80. 720. — Der Elektro 
techniker, Journal für angewandte Elektricität. 

L. 82 342. — Elektrotechnische Bibliothek. 

L, 82 788. — Katechismus der Elektrotechnik. 

Th. Schwartze. L. 83. 168. L. 87. 835. — 
Kalender für Elektrotechniker. F. U ppenborn. 

L. 83. 811. L. 84. 824. L. 88. 1087. — Zeit 
schritt für Elektrotechnik. J. Kareis. L. 84. 

126. — Handbuch der Elektrotechnik. E. Kitt- 
ler. L. 85 756. — Vademecum für Elektro 
techniker. E. Rohrbeck. L. 86. 960. L. 87. 

1106. — Hülfsbuch für Elektrotechnik. C. Gra 
winke! u. K. Strecker. L. 87. 1106. — 
Jahrbuch für Elektrotechnik. G Krebs u. C. 

Gra Winkel L 88. 883 

— Einfluss des Lichtes auf den elektrischen Lei- 
tungswiderstand von Metallen. R. Boern s tei n. 

L. 77. 699. — Wirkung elektrischer Ströme von 
hoher Spannung. Plantö L. 78. 521. — Ueber 
die Abhängigkeit der Lichtmenge von der Natur 
des glühenden Körpers. Helmholtz 81.767 
— Das Studium des elektrischen Zustandes der 
Atmosphäre. 82. 726. — Ueber Temperatur, 

Licht, Gesammtstrahlung u. Bestimmung der 
Sonnenwärme mit Hülfe der Elekrieität W 
Siemens. 84. 49. — Ueber die Elektricität 
der Flammen. J. Elster u. H. Geitel. L 84. 

825. — Die elektrischen Erscheinungen u. Wirk 
ungen in Theorie u. Praxis. A. Kleyer. L 
85. 529. — Uet>er den elektrischen Widerstand 
isolirendcr Substanzen. G. Foussereau. L. 

85. 529 

— Regulirung u Messung elektrischer Ströme. 

C. W. Siemens. 79. 146. — L. 80 23. — Mittel 

3 
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zum Messen u. Registriren elektrischer Strfline i 
Th. A Edison. Pat 82. *539 *792 lieber die I 
elektrischen Einheiten. 82. 72ti. s. a L. 82. 409. | 
G. Duguet. L. 82. 30U — Ueber elektrische ! 
Maasseinheiten u. elektrische Messungen. Kdel- ! 
mann. 88 *86. — Die Messung der Elektricität. 

J. N. Shoolbred. L. 83. 342. — Das inter- 
nationale elektrische Maasssv stein im Zusammen- ( 
hange mit anderen Maasssystemen. F. Uppen 
born. L. 85 103. — Ueber elektrische Einheiten 
u. Bezeichnungen. R. Köhlmann L. 87. 798. 

Elektricität. Der elektrische Bogen, sein Wider- 
stand u. seine Leuchtkraft. E. Thomson u. Ed. 
Houston. L. 79. 543. — Bildung der Oxyde des 
Stickstoffs durch den Volta’ sehen Bogen in der 
Luft T. Will 8. L. 79. 791. — Versuche über 
die strahlende Wärme des Volta schen Bogens, 
liosetti. 81. 767. — Einfluss der Temperatur 
des Volta’schen Bogens auf die Schwefelsäuren , 
Salze von Baryum u. Calcium. F. Je re min. 

L. 82. 52. — Der Volta’sche Bogen. L. 82. 
788. — Ueber den Widerstand des elektrischen 
Lichtbogens. O. Fröhlich. L. 88. 342. 

— Erzeugung elektrischer Ströme mittels der bei 
den Retortenüfen verloren gehenden Wärme. 
Hospitalier. 81. 706. — Erzeugung u. Verthei- 
lungsweise der Elektricität für Beleuchtung» , 
Heiz- u. Kraftübertragungszwecke. Th. Edison. 
Pat 85. *105. — Die Erzeugung von Elektricität 
mit Hülfe von Wasserkräften. 87. 580. M. Le- 
bt a n c. L. 84. 24. 

— Die elektrische Kraftübertragung u. ihre Be- 
deutung für das Kleingewerbe. Slaby. L 83 
342. — Uebertragung der Elektricität für ver 
schiedene Zwecke. Th. Edison. Pat. 84. 167. 
— Ueber elektrische Kraftübertragung. M. 
Schroeter. L. 84 356. 

— Theilung des elektrischen Stromes. 79. 90. 
145. P. Sil van us. L. 79 175. — Kanalisation | 
<lcs elektrischen Lichtes. Tschikoleff. 81 j 
768. — System der elektrischen Transmission u. j 
Vertheilung des elektrischen Stromes. D e p r e t z. | 
L. 82. 52. — System der Vertheilung der Elek- j 
tricität. Gaulard u. Gibbs. L. 83 265. — 
Ueber die Vertheilung der Elektricität. C. A. 
Stephenson. L. 84. 24. G. Korbes L. 85. 
901. — System der Theilung des elektrischen | 
Stromes zur Speisung mehrerer Lampen. P. 
Summier. Pat. 85. *1G6. — Elektricitätsver 
theilung durch Inductionsapparate. R. R 0 h 1- 
mann. L. 86. 727. 

— Anwendung der Elektricität auf Peebles System 
der Gasregulatoren u. zur Erzeugung von Licht- 
blitzen bei Leuchtthürmen u. Signalen auf 
Eisenbahnen. Bruce Peebles. 77. 592. — 
Ueber Edison’s Erfindungen. 79. 145 — E. 


Weston L. HO. 23. Du Moncel. 80 34 
W. Siemens. 80. 57. — Der elektrische Strom 
zum Schmelzen der Metalle. Ch. W Siemens 
L. 81 542. Ueber Wärme verthei lang auf 

elektrischem Wege. Cabanellas. 81 767 
Hospitalier. 81. 768. — Ueberblick über den 
heutigen Stand der Elektrotechnik. Dietrich. 
L. 83 166. — Laboratorium zum Studium der 
Elektricität insbesondere deren Verwendung zur 
Beleuchtung n. Kraftübertragung. March 
83. 367. — Ueber die Organisation des elektro- 
technischen Laboratoriums in Paris. 83 516. — 
Die Elektricität u. ihre Anwendung. L. Grätz. 
L. 83 588. — Die Fortschritte der Elektrotech- 
nik. L. 84. 163. — Fabrikmässige Darstellung 
von Aluminium u. Magnesium auf elektrolitischem 
Wege. 84 447. — Das Atelier der Firma 

Schuckert in Nürnberg. L. 84. 504. — Zur 
Entwicklungsgeschichte der Elektrotechnik. T 
Kittershaus. L. 84. 642. — Die Elektricität 
im Dienste der Menschheit. A . v. U r b a n i tz k y. 
L. 85. 256. — Die Ziele der Elektrotechnik. 
Wildermann. 86. 43. — Die heutige Elektro 
technik. W. Dietrich. L. 87. 198. — Die 
F ortschritte der Elektrotechnik. K. Strecker. 
L. 88. 84. 336. 918. — Amerikanische elektro- 
technische Industrie. L 88. 334. 

Elektricität. Der elektrische Congresa in Paris 
81. 763. — Beschlüsse der elektrischen Conferenz 
in Paris. 82. 726. — Internationaler Klektriker- 
congress in Paris 84. 411. 

Elektrlcitäts- Messer u. -Zähler siehe Elektrische 
Apparate. 

Elektrische Apparate s. a. Ansünde- u. Auslösch 
apparatc sowie Wasserstandsanzeiger im Register 
für Wasserversorgung. — Neuerung an Apparaten 
zur Erzeugung des elektr. Lichtes. Th L. C I i n g 
man. Pat. 82. 345. — Illustrirte Beschreibung 
der hauptsächlichsten elektr. Apparate, Anhang 
zu dem Gesetze für elektr. Beleuchtung. H. C u 
nyngham. L. 83 737. 

— Accumulateurs oder Excita teure. 78. 682 — 
Faure-Batterie oder Accumulateurs. Fau re. 81 
709. L. 83. 61. — Versuche mit der Becundftr 
Batterie von Faure. 82. 406. — Neuerung an 
secundären galvanischen Batterien. Sociäte 
generale de TEtrici tA Pat. 82. *538 — 
Neuerung an Accumnlatoren. Kabath. L. 82. 
528. — Ueber elektr. Sammler sog. Accumulatoren. 
L. 82 788. 83 878. 84.813. Frischen. L. 82 
339. — Secundärbatterie. Brush. L. 83. 265. 
732. — Theorie der Accumulatoren u. Erfahrungen 
mit denselben H. A ron. L. 83- 342. — Elektr. Accu 
mulatoren u, deren Anwendung. C. Fink. L. 83. 
772. — Die Accumulatoren auf der Elektricitäts 
Ausstellung in Wien. 83. 792. — Verwendung 
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der Arcnmulatoren frtr elektr Kraftübertragung i 
u. Kosten des elektr. Betriebes. 83. 879. — Die 
elektr. Accum nlatoren. Dietrich. L. 85. 335. 

— Neuerung an AccumuUtoren. N. Basset. 
Pat. 85 506. — Auto accumulator Jabloch 
koff. L. 85. 529. — Unheil über Accumula 
toren. Siemens. L. 86. 170. — Ueber Ver 
besserungen u. Leistungen der elektr. Accnmu 
latoren. Fitz-Gerald. L. 87. 395. — Yerwen* | 
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London. L. 87. 395. — Elektr. Sammler. R. 
Kühl mann. L 87. 798. -- Ueber Accumula- 
toren. A. He gen er. 88. 259. — Die elektr. 
Accumulatoren A. Witz. L. 88. 336. — Com- 
pletes Handbuch über die Behandlung der Ac- 
cumulatoren. D. Salomo». L. 88 . 336. — 
Elementarubhandlung über elektr Accumulatoren. 

E. Keynier. L. 88. 883. — Zur Verwendung, 
von Accumulatoren. 88. 1059. 

Elektrische Apparate. Ueber FMison'g Dynamo- 
meter. Brackett u. Young. L. 80. 651. — 
Maxim s Dynamometer. L. 80. 653. L. 81. 48 

— Elektricitlltsmesser. L. 80. 348. 82. 472. — 

Messapparat zur Bestimmung der Starke elektr. 
Strome. Th. A. Edison. Pat. 82. *822. — 
Currentmeter, ein Apparat zur Messung des elektr. 
Stromes. Hopkinsons L. 83 . 342. — Ap- 
parat zum Messen der Quantität der Elektricitftt. 
C. Boys. Pat 83 416. Apparat zum Messen 
elektr. Ströme. St. G. La ne. Pat 84. *576. — 
Klektricitätszfthler H. Aron. Pat. 85. *785. 
Pat. 86. 176. — Elektrometer. S. de Ferranti. 
Pat 86 *176. — Aron« Elekiricitfttsztthler. 

Uppenborn. 88. •211. 

— Elektroden für galvanische Batterieen aus 
Xaphtacoke. A. Lidow. L. 83. 167. 

— Elektromagnet mit interraittirenden Strömen. 

F. Nysten. L. 81. *240. 

— Elektromotor. C. Zipernowsky u. M. D6ri. 
Pat. 85. 87*2. 

— Vorrichtung zur selbstthätigen Ansschaltung der 
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Lichtbogens. Siemens & Halske. Pat. 80 *319. 

— Vorrichtung zur Vertheil ung der Elektricitftt 
tnittelsComm utatoren nach denLampen. J a b 1 o c h- 
koff. Pat. 81. *478. — Apparat für Leitung u. Ab- 
zweigung elektr. Ströme. R. Crompton. Pat. 83. 
*537. — Apparat zur Bestimmung der Brennzeit 
elektr. Lampen. H. Auster mann. Pat. 85 282. 

— Regulator für elektr. Ströme zu Beleuchtungs 
zwecken. C. W. Siemens. L. 79. 604. — 
Apparate zum Reguliren u. Vertheilen elektr. 
Ströme. Ch. W. Siemens. Pat. 80 353. — 
Stromregulator. La ne Fox. L. 83. 100. Pat. 
83 *299. — Strom kreisrcgulator. Th. Edison. 
Pat. 85. *259. — Lichtstärke Regulirungsapparat 


für Glühlampen. Deutsche Edisongesell- 
schaft. Pat. 85. *281. 

Elektrische Apparate. Ueber seeundftre Genera- 
toren, ein neues Vertheilungssystem der Elek- 
tricitftt. R. Hühl mann. L. 85. 628. — Ueber 
Secundftrgeneratoren. Rü hl mann. L 85. 901. 

— Secundftrgeneratoren. G a u 1 a r d u. G i b b s. 
L. 87. 198. 

— Ueber Transformatoren. Rühlmann. L. 85. 
901. — Transformator von Deri u. Zipemowski. 
L. 85. 754. — Geschichte der Transformatoren. 
F. Uppenborn. L. 88. 622. 649. 

— Thermoelektrische Sftule. Doerffel. L. 75. 142. 

— Die thermoelektrische Sftule von Clamond. 74. 
620. L. 74. 727. L. 75. 374. 

— Elektr. Apparat zum Nachweis schlagender 
Wetter in Steinkohlenbergwerken. L. 80. 588. 

— Ueber elektrotechnische üülfsmittel gegen 
schlagende Wetter in Bergwerken. W.Siemens, 
L. 80. 589 — Apparat zur elektr. Registrirung 
des Wasseratandcs in Reservoiren. Du M o n c e 1. 
L. 80. 719. — Elektr. Registrirung des Gleich- 
gewichtes an der Kerzen wage. 11. Krüss. 85. *345. 

— Die elektr. Apparate auf der Ausstellung in 
Antwerpen und auf der Erfindungsausstellung in 
London L 85. 813. 

Elektrische Beleuchtung s. a. Gesetze. — Dampf- 
maschinen für elektr. Beleuchtung siehe Maschinen. 

— Bogen- u. Glühlampen, ein praktisches Hand 
buch für elektr. Beleuchtung. J. Maier. L. 86. 
814. — Taschenbuch für Monteure elektr. Be- 
leuchtungsanlagen. S. v. G a i s b e r g^ L. 86 697. 
L. 87. 8:15. L. 88. 436. 

— Darstellung n. Anwendung des elektr. Lichtes. 
Rosenkranz. L. 77. 200. — Praktische An 
Weisung zur elektr. Beleuchtung. H. Fontaine. 
L. 77. 377. L. 79. 543. — Praktische Verwen- 
dung des elektr. Lichtes. A. F. Weinhold. L. 77. 
528. — Anwendung des elektr. Lichtes. E. C 1 a r k 
u. Briggs. L. 78. 681. — Anwendung des elektr. 
Lichtes um die Nachtarbeit während der Ernte- 
zeit zu ermöglichen. A. Buquet. L. 78 631. — 
Die Benutzung des elektr. Lichtes bei Vorträgen 
über Chemie. Landolt. L. 78. 479. — Ver- 
wendung von elektr. Licht. L. 78. 726. — Ueber 
die Principien der elektr. Beleuchtung. Th. 
Porges. L. 79. 603. — Die elektr. Beleuchtung. 
H. Meidinger. L. 79. 7<>0. A. Bernstein. 
L. 80. 165. — Das elektr. Licht, seine Darstel 
lung u. Anwendung J. W. Urquhart. L. 80. 
419. — Das elektr. Licht. Mc. L. H. Badei. L 
79. 23. H. Vogel. L. 82. 68. E. Alglavc u. 
J.Boulard. L. 82. 341. — Die Anwendung der 
Gasmotoren zur Erzeugung elektr. Lichtes. Ayr- 
ton. L. 81. 769. L. 82. 85. — Die Grundsätze der 
elektr. Beleuchtung. G. N. Adams. L. 82. 117. 
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— Die elektr. Beleuchtung u. ihre Anwendung in 
der Praxis. Alfr. v. Urbanitzky. L. 82.341. 

Ueber die Grundzüge der Stromerzeugung u. 
Lichtproduction. M. Edelmann. 82. *847. — 
Elektr. Sicherheitsvorrichtung für Installationen 
Hedge» L. 83. 100. — Die elektr. Beleuchtung. 
J. D red ge. L. 83. 103. — Elektricität u. elektr. 
Beleuchtung. F. Tieftrunk. L. 83. 267. — 
Die Praxis der elektr. Beleuchtung. A B.Holmes. 
L. 83. 588. L 84 730. L. 87. 732. - Das elektr 
Licht im Hanse. Kob. Hummond L. 84 124. 
104. 730. — Die Grundsätze u. die Praxis der 
elektr. Beleuchtung. A. Swinton. L. 84. 281 
730- — Die elektr. Beleuchtung in systematischer 
Behandlung. A. Merling. L. 84. 730. — Die 
elektr. Beleuchtung. T. du Moucel. L. 84 730. 

— Das elektr. Licht u. die elektr. Beleuchtung 
W. II. Uhland. L. 84. 730. — Die Anwendung 
des elektr. Lichtes zu Versuchen in der Micro- 
grapliie. H. van Heurk. L. 84. 730. — Die 
elektr. Beleuchtung von Privathäusern. L. 85.910 

— Das elektr. Licht im Dienste des Markscheiders. 
O. Chris mar. L. 86. 582. — Ueber Verwen- 
dung von Batterien zur elektr. Beleuchtung. 
Dietrich. L. 86. 758. — Einrichtungsarbeiten 
für elektr. Beleuchtung in Gebäuden. H e rz b e r g. 
L. 87. 112. — Bau, Betrieb u. Reparaturen elektr. 
Beleuchtungsanlagen. F. G r ü n w a 1 d. L. 87. 835. 

— Anweisung für den elektr. Lichtbetrieb. O. 
May. L 88. 84. — Die verschiedenen Anwen- 
dungen des elektr. Lichtes. B. v. Wetter. L. 88 
336. — pie Aufstellung von Accumulatoren u. 
die Einrichtung elektr. Beleuchtungsanlagen für 
Private. D. Salomons. L. 88. 84. — Ueber 
die bei der Errichtung von Elektricitütawerken 
maassgebenden Gesichtspunkte. K Kühlmann. 
88. 593. 

Elektrische Beleuchtung. Rückblick u. Umschau 
auf dem Gebiete der elektr. Beleuchtung. 77. 203. 
79. 650. 80. 1. — Das elektr. Licht in Amerika. L. 78 
632. — Gegenwärtiger Stand der elektr. Beleuch- 
tung. J. N. Shoolbred. L. 76 . 23. 02. — Ge- 
schichte. 80.36. H. Morton. L. 81 201. — Die 
Fortschritte der elektr. Beleuchtung. Pb. Porges. 
L. 80. 757. s. a. L. 81. 364. — Fortschritte der 
elektr. Beleuchtung in England. L. 81. 236, in 
Amerika. 81. 58. L. 85. 630. H. W. Preece. L. 
85. 153. — Die internationale Klektricitätsaus- 
stellung in München u. der gegenwärtige Stand 
der elektr. Beleuchtungstechnik. H. Söhren. L. 
83. 267. — Geschichtlicher Ueberblick der elektr. 
Beleuchtung in Berlin. K. Specht. L. 84. 230. 

— Ueber die Fortschritte der elektr. Beleuch- 
tung in Italien Rebuffel. 84. 540. — Die 
Verbreitung des elektr. LichteB in Spanien u. Por- 
tugal. L 85. 475. — Ueber den gegenwärtigen 


Stand der elektr. Beleuchtung. N H. Schilling 
85. 656. 693. 722. L. 86. 630. 87. 929. 963. L 
1045. — Ueber die Verbreitung der elektr. 
leuchtungin Frankreich. 86. 727. — Die Entwich 
lung der elektr. Bogenlichtbeleuchtung. C.Bieder 
man L. 87. 798. — Statistische Mittheilungen 
N. H. Schilling 87. 929. 933. 968 — Zur 

Statistik in Bayern. N. H. Schilling. 88 304 
— Ausdehnung der elektr. Beleuchtung im Deut 
sehen Reiche. 88. 1093. 

Elektrische Beleuchtung. Die elektr Beleuchtung 
auf der Pariser Weltausstellung. 78 501. 527. 531 
H Nachtsheim. L. 79. 327, auf der British 
Association L 78. 726. — Elektr. Beleuchtung der 
Brüsseler Ausstellung. 80. 730. — Die elektr. Be- 
leuchtung auf der internationalen Ausstellung 
für Elektricität in Paris. 81. 124. L. 82. 52. — 
Die elektr. Beleuchtung auf der ElektriciUtt* 
ausstellung zu München. 82. 662. Taf. 8. — Die 
elektr. Beleuchtung auf der Ausstellung in Wien 

83. 740. 701. — Die Beleuchtungsanlagen auf 

der Wiener Elektricitätsansstellung. 8t. Don 
brava. L. 84 . 24. — Die elektr. Beleuch 

tung der Fischereiausstellung in London. L 

84. 25, der Gesundheitsausstellung in London 
84. 785. L. 84. 540. G. Forbes. L. 84. 891 
und der ErfindungsauBstellung in London. G. 
Zweifel. L 85. 846. — Beleuchtung der Aus 
Stellung in Brüssel 88. 801. 

— Ueber elektr Beleuchtung im Allgemeinen. 75. 
827. 81. 338. L. 509. L. 82- 52. 84. 809. L. 85. 
08. — Ueber elektr. Beleuchtung Heil in a n n 
Ducoinuiun. L. 75. 655. M. Kohn. L. 78. 728 
— Ueber elektr. Licht. Thompson. L. 79. 176 
— Ueber elektr. Beleuchtung. V. Gei y. L. 79 
303. J. Tlirowbridge. L. 79. 479 J. Hop 
kinson. L. 79. 542. H. Fontaine. 80. 146 
J. Hob kinson. L. 80. 552. R. Briggs. L. 80 
685. — Ueber elektr. Beleuchtung nach verschic 
denen Systemen L. 81. 166. 82.42. L. 82. 301 
— Ueber elektr. Beleuchtung. F. Lux. L. 85. 279 
v. G aisberg. L. 85. 990. — Zur Orientirung 
über die Frage der elektr. Beleuchtung. Braun 
u. Hei der. L. 86. 92. 

— Sehschärfe u. Farbensinn bei elektr Licht. Z. 
Cohn. 79. 367. — Ueber die Farlnj des elektr 
Lichtes u. dessen Wirkungen auf das mensch 
liehe Auge E. O Meyer. 79. 686 s a. 80. 3. 
N. H. Schilling. 85. 659. — Absorption des 
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bei «lektr. Beleuchtung, hei leerem n l>ei vollem 
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Hause. Fr. Renk. 85. 374. 381. — Ueher den 
Einfluss der elektr. Beleuchtung auf die Luftver- 
hältnisse. N. H. 8 c b i 1 1 i n g. 85. 660. — Die elektr. 
Beleuchtung in gesundheitlicher Beziehung. H ei- 
le m a n n. L 86. 53 — Die elektr. Beleuchtung im 
(ramisonslazareth in Spandau. 86. 62.— Effekteder 
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535. K. Hartmann. 87. 1041 — Einfluss des 
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British Electric Light Company. 82. 
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82. 652; System Maxim 82. *10!#. 763. 777; 
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candescenzlampen. Edmunds & C'o. L 82. 652. 
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lampen. Dietrich. L. 83. 60. — Ueber die 
Beleuchtung mit Glühlicht. W. Siemens. L. 
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ceau. L. 84. 356. — • Ueber die Farbe u. die 
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System Heinrich s.L. 81. 732. — System Hoch- 
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meinderath. 78. 680. 79. 63. — Die elektr. Be- 
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Beleuchtung. 82. 724. — Regie- oder Privatbe- 
trieb? 87. 1112. — Vorzüge der elektr. Beleuch- 
tung. A. Hegen er. 88. 256. 
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hältnisse. 84. 756. — Ueber das elektr Bogen- 
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— Die »Strassenbeleuchtung mit elektr. Glüh- 
lampen. W. H. Pree ce. L. 85. 475. — Zur elektr. 

i Strassenbeleuchtung. 85. 641. — Zur Frage der 
elektr. Strassenbeleuchtung N. H. »Schilling. 
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»Unter den Linden« in Berlin. 87. 1025. — Zur 
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Beleuchtung grösserer »Stadtgebiete mittels Kiek- 
tricität. A. Hegen er. 88. 257. 261. 

Elektrische Beleuchtung. Bericht Uber die Kr 
richtung einer Centralstation für Glühlichter. 
W. Cooke. L. 83. 1 U5. — Uel>er die zweck- 
massigste Art einer Centralanlage für elektr. 
Beleuchtung. KMiik. L. 84. 372. — Die elektr. I 
Beleuchtung mit besonderer Berücksichtigung 
der in den Vereinigten .Staaten Nordamerikas 
zu Centralanlagen vorwiegend verwendeten 
Systeme. E. Hagen. 84. 801t, — Ucber elektr. 
Centralstationen. N. H. Schilling. 85. 693. 

— Elektr. CentralHtationen mit Transformatoren ! 
u. Secundäigeneratoren 86. 116. — Die elektr. I 
Beleuchtung von Centralstationen» System Ziper- ! 
nowsky-Deri. L. 86. 1160. — Erfahrungen mit 
Centralstationen. 87. 540. — Ueber Central 
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über Kinzelanlagen N. H. Schilling. 87. 935. 

— Ueber Centralstationen und deren Errichtung in 
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Schilling 87. 963. — Blockstationen N. H. 
Schilling. 87. 968. 969. Anm — Einrichtung u 
Betrieb elektr. Centralstationen. Uppenborn. 88. 
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88. 258. — Die Erzeugung u. Vertheilung der 
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88. 497. 918. 1087. — Ueber die Einführung, 
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durch Städte. A. He gen er. 88.568. 749 Hem me. 
569. 755. — Ueber Anlage, Betrieb u. Renta- 
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tung W. Fritsch e. 88 *701». *727. 
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York. 82. 723. 83 151. 84.812. — Die Edison’sche 
Centralstation in Mailand. L. 83. 731. C. H. 
Ben ton. L. 84. 672. s. a. L. 85 255. — Das 
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Viaduct in London. 84. 33. — Die elektr. Central- 
station in Boston L. 84. 549. — Elektr Central- 
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T. Ritters ha us. L. 84 . 642. — Elektr Glüh* 
lichtstationen in Berlin 84. 738. — Die Central 
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L. 85. 846. — Centralstation der städtischen 
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J. Zacharias. L. 87. 72. — Elektr. Central- 
stationen in Amerika. 87. 517. — Ueber die 
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tung in der Stadt Köln A Hegen er. 88. 256. 


Elektrische Beleucht um?. Die elektr. Beleuchtung 
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L.78. .‘106. — Beleuchtung gewerblicher Etablisse- 
ments mit elektr. Regulirlampen. 78.381 — Die 
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— Vorzüge der elektr. Beleuchtung in Fabriken. 
L. 83. 165. — Die elektr. Beleuchtung in Fabriken 
u. Mühlen. C. J. H. Woodbury. 83 47. L. 83 
373. — Die elektr. Beleuchtung der Hütte Gnaden 
berg bei Köflach. L. 83. 413. — Ueber die Anwen 
düng der elektr. Beleuchtung der industriellen 
Etablissements Schlesiens L. 84. 59. s a 84 
131. — Elektr. Beleuchtungsanlagen in Schlesien 
84 839. — Die elektr. Beleuchtungsanlagen der 
Firma Ganz & Co. L. 84. 549. — Elektr 
Beleuchtung von Zuckerfabriken. L. 84 . 239 
s. a. 87. 925. — Die elektr. Beleuchtung der 
Kautschuk- u. Guttaperchawerke in Silbertown 
L. 86. 758. 

— Edison s elektr. Beleuchtung in Menlo Park 
Ouderbridge. L. 80. 348. — Die elektr 
Strassenl>eleuchtung in London nach verachie 
denen Systemen 80. 739. 81. *340. 82. 249. 
464. 508. — Die elektr. Beleuchtung in Paris. 
80. 145. 716. 745. — Die elektr. Beleuch 
tungsanstalten in Paris. L. 81. 18. — Die 
elektr. Beleuchtung der Louvre- Magazine in 
Paris. Honor6. L. 81. 509. L. 83. 732. — 
Die elektr. Beleuchtung von Godalming. 82 
73. — Die elektr Beleuchtung in New-York 
82. 4. 372. 85. 492. — Die elektr. Beleuch 

tung der Brücke zwischen New-York u. Brooklyn 
L. 83. 732. — Die elektr Beleuch tu ngsinstallation 
in einem Clubhaus zu Oxford. L. 83. 373. 

Die elektr. Beleuchtung bei der Illumination 
zu Ehren der Kaiserkrönung in Moskau L. 83. 
773. — Die elektr. Beleuchtung des Magazin* 
du Printemps in Paris. L. 83. 413. L. 84. 504 

— Die elektr. Beleuchtung des neuen Stadthauses 
in Paris. L. 84. 25. 121. — Die Beleuchtung 
des Torcadero-Saales in Paris mit Soleillampen 
L. 84. 58. — Die elektr. Beleuchtung de* 
Sedan • Panoramas in Berlin. 84 62. — Die 
elektr. Strassen bei euch tung in Temesvar. M. 
Liizär. 84. 875. — Actenstücke zur elektr 
Beleuchtung in Temesvar. 84. 878. — Die elektr. 
Beleuchtungsanlage in Temesvar. Kierzkows 
ki-Stewart. L. 85 169. — Die elektr Strassen 
boleuchtung in Hannover. L. 85. 255. — Die 
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elektr. Beleuchtung des Thronsaales de» Königs 
von Rumänien mit Soleillampen. C. Soulage. 
L. 85. i!05. — Die elektr. Beleuchtung im Rath 
hause zu Berlin. L. 85. 414. — Die elektr. Be- 
leuchtungsanlage im neuen Wiener Rathliause. 
A. Fausek, 88. HOö. M. v. Pichler. L. 87. 231. 
732. — Die Beleuchtungsanlage in Pittsburg u. 
die Secund&rgeneratoren von Gaulard u. Gibbs. 
L. 87. 198. — Die elektr. Beleuchtungsanlage 
im kaiserl. Winterpalast in Petersburg. 87. 312. 

— Die elektr. Beleuchtungsanlage im Kriegs- 
ministerialgebäude zu München, ß. v. Gaisberg. 
L. 87. 732. — Gegenwärtige Ausdehnung u Stand 
der elektr. Beleuchtung in Hamburg. V o 1 b e h r. 
87. 943. — Beschreibung der Elberfelder Elek- 
tricitätswerke. Hemme. 88. 782. 

Elektrische Beleuchtung. Die elektr. Bühnen- u. 
Theaterbelenehtung. 82. 377. 388. L, 82. 340 — 
Theaterbeleuchtung mittels elektr. Glühlichts. 
L. 83. 732; — Die elektr. Beleuchtung von 
Theatern mit Edison - ßlflhlicht. Deutsche 
Kdison-Gesellschaft. L. 84. 730. — Ap- 
parat zur farbigen Glühlichtbeleuchtnng für 
Bühnen. C. EantenBchläger. Pat. 84. *805. 

— Zur elektr. Theaterbeleuchtung. A Sturm- 
hoefel. L. 85. 662. — Das elektr. Licht in 
Theatern. L. 86. 53. — Theatercontractc u. 
elektr. Licht in Halle. 86. 126. — Zur elektr. 
Theatertieleuchtung 88. 418. 

— Die elektr. Beleuchtung der Pariser Oper. 81. 
747. L. 82. 52 117. L. 86. 124. E. de Fodor. 
L. 87. 47*', des Savoy-Theaters in London. L. 
82. 153. P.Jordan. L. 83. 372. 772, des Theaters 
in Brünn. 82. 417. 755. L. 83. 60. 205. P. 
Jordan. L. 83. 372. 772. — Die Einrichtung 
der elektr. Bühnenbeleuchtung mit Glühlicht 
auf der Münchener Elektricitäts- Ausstellung. 
L. 83. 342. — Die elektr. Beleuchtung des Eden- 
theaters in Paris. L. 83. 531. 732, des Residenz 
theaters in München. L. 83. 773, des Theaters 
in Stuttgart. 84. 70. L. 84. 280, des Scala- 
Theaters in Mailand. R. Ferrini. L. 84. 356. 

Die Beleuchtungseinrichtungen für elektr. 
Licht u. das Theater der internationalen Elek- 
tricitätsausstellung in Wien. L. 84. 624. — Die 
elektr. Beleuchtung des Theatre de l’Ambign in 
Paris. L. 85. 153. — Die elektr. Beleuchtungs- 
anlage der kgl. Theater in München. Ph. Seuhcl. 
L. 85. 754. s. a. L. 87. 72. — Die elektr. Be- 
leuchtung des Princesstheaters in London. L. 
87. 395, des Opernhauses in Berlin. 87. 952, 
des Theaters am Gärtnerplatze zu München. 88. 
96-1, des neuen Burgtheaters in Wien. 88 1026. 

— Beleuchtung der Schienenwege mit elektr. Licht. 
L. 75. 341. — Elektr. Beleuchtung auf Eisenbah- 
nen. A. R. von Wcttstein. L. 78. 707. — Die 
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elektr Beleuchtung des Holborn-Viaducts mittels 
Jablochkoff scher Kerzen. L. 79. 138. — Fahrbares 
elektr. Licht für Eisenbahnen. Ransomes, Sims 
u. Head. L. 79. 393. — Elektr. Beleuchtung für 
Eisenbahnen L. Becker. L. 79. 521. — Die 
elektr Beleuchtung des St. Gotthard-Tunnels. 81. 
175. — Die elektr. Glühlichtbeleuchtnng des 
Holborn-Viaducts in London. 83. 503. L 84. 193. 

F.lekt rische Beleuchtung. Elektr. Beleuchtung von 
Eisenbahnwagen in Frankfurt a. M. 82. 131. — 
Die elektr. Beleuchtung der Eisenbahnwagen auf 
der Route zwischen Jersey City u. Newark. L 83. 
60. — Einrichtung zur Beleuchtung von Eisen- 
bahnzügen mittels Elektricität u. Gas. D Tom- 
masi. L. 85. ‘256. Pat. 85. 359. — Versuche 
mit elektr Beleuchtung der Eisenbahnwagen in 
Württemberg. 87. 554. — Die elektr Beleuch- 
tung der Eisenbabnzüge. Dietrich. L. 87.651. 

— Ueber die Anwendung der elektr. Beleuchtung 
auf deutschen Bahnhöfen. (Berlin, Düsseldorf, 
Elberfeld, Hannover, München.) A Oelwein. 

L. 81 95 81. *131. H. v. Corswant. 81.259. 
— Die elektr. Beleuchtung des Nordbahnhofes 
in Paris. 76. 130, des Centralbahnhofcs in Mün- 
chen. 80. 6. 10. 15, des Ostbahnhofes m Berlin. 
80. 15, des Strassburger Bahnhofes. 82. 104. 841, 
des Bahnhofes in Zürich. 82. 762, des schlesi- 
schen Bahnhofes in Berlin. 82. 234. L. 82. 340. 

M. Wille. L. 86. 788, des neuen Centralbahu. 
hofes in Strassburg. L. 84. 672, des Central- 
bahnhofes von Budapest. L. 84 . 728. L. 85. 35, 
des Great W estern Bahnhofes in London. Garbe. 
L. 86. 847, des Paddington-Bahnhofes in London 
L. 86. 898. — Die hydraulische Betriebsanlage 
zur elektr. Beleuchtung des neuen Centralbahn 
hofes in Frankfurt a. M. 87. 190. — Bahnhof- 
beleuchtmig in Frankfurt a. M. 88. 803. 

— Die elektr. Beleuchtung auf dem Themse Eni 
bankement mittels Jablochkoff scher Kerzen. 
L. 79. 138. — Die elektr. Beleuchtung der 
Albert Docks in London. L. 80. 685. L. 81. 
236. — Die Beleuchtung des Hafens von 
Havre mit 33 Jablochkoffkerzen. L. 82. 152. — 
Die Hafenbeleuchtung von Rouen mit Apparaten 
von Sautter ti. Leinonnier, Siemens u. Jabloch 
koff L. 82. 788. — Die elektrische Beleuch- 
tung der me Cnnobi&re u. des alten Hafens 
von Marseille durch Bnish Tatmpen. L. 84. 57. 
— Die elektr. Beleuchtungsanlage der Docks, 
Werkstätten u. Bureaus des Norddeutschen Lloyd 
in Bremerhafen. 86. 214. — Die elektr. Be- 
leuchtung des Freihafengebietes in Bremen. 87. 
371. — Die für die elektr. Beleuchtung des Frei 
hafens zu Hamburg bestimmte hydraulische An- 
lage. L. 88. 190. — Elektr. Anlage im Hamburger 
Freihafengebiete. 88, 434. 
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Elektrische Beleuchtung. Da« elektr. Licht auf 
Leuchtthürmen. 81 -128. — Elektr. Beleuchtung 
der KQsten von Frankreich. L. 82. 40b. 851. — 
Die elektr. Beleuchtung des Leuch tthurmes Planier 
bei Marseille. L. 82 528. — Da« elektr Licht 
für Leuchtthurm Beleuchtung. M. Herr mann. 
84 883. 85 403. s. a. L. 85 809. — Das elektr. 
Licht auf Leuchtthürmen. J. Hopkinson. L. 
87. 231. 

— Elektr. Beleuchtung auf See. L. 77 412. — 
Die elektr. Beleuchtung des Sundes. 78. 078. — 
Das elektr. Licht im Dienste der Schifffahrt. 
H. Krüss L. 83. 285. 588. — Die elektr. Be- 
leuchtung des Suezkanals. 86 28. — Erfahr 
ungen mit derelektr. Beleuchtung de« Fahrwassers 
bei New-York. 86 971. 

— Die elektr. Beleuchtung auf Schiffen. H. Fon- 
taine. L. 76. 422. — Das elektr. Licht am 
Bord der 8chiffe L. 76 521. L. 82. 661. — Die 
elektr. Beleuchtung des Schiffes Arizona. L. 83. 
413 — Die elektr. Beleuchtung von Schiffen 
durch die Edison A Swan Co. L. 84. 124. — Die 
elektr. Beleuchtungsanlage de« Schnelldampfer« 
»Elbe«. L. 84. 504. 

— Das elektr. Licht für Kriegszwecke. 79. 306. L. 
83. 342. — Versuche mit elektr. Lichtapparaten 
«eiten« der Militäringenieurschule zu Chatham. 

L. 81. 364. — Fahrbare Anordnungen von Mo ! 
Loren mit Lichtmaschinen für militärische Zwecke. 
81. 639. — Apparate für Projection elektr. Lichtes 
für militärische Zwecke L. 81. 617. — Trans- 
portable Apparate für die elektr. Beleuchtung 
im Kriege. Sauter u. Lemonnier. L. 82. 153. 

— Elektr. Beleuchtungsapparat für Kriegszwecke, i 
L. 83. 61. 

— Die elektr. Beleuchtung in ihrem Concurrenz- 
verhältnisse zum Gas. W. Oec hei hü u «er. 77. 
433. 689. Frischen. 77. 441. Henning. 77. 
444. Krakow. 77. 444. H. Bunte. 77. 445. 
Grahn. 77. 446. N. H Schilling. 88. 392. — >' 
Die elektr. Beleuchtung im Allgemeinen u. ihr 
Verhältnis« zur Gasbeleuchtung. 78. 557. 613. 
641. 682. 717. 745. 7». 1. 40. 61. 105. 109. 204. 
81. 258. 705. 82. 319. 469. 661. 803. 84. 174. 186. 
85. 823. Lentz. L 82. 562. C. W. Siemens. 
82.666. N. II. Schilling. 82.639. 692. 85 729. i 
C. F. Jahn L. 88. 1144. 

— Elektr. Beleuchtung u. Gasconsum in Paris. 
79. 259, in I«ondon. 82- 106. — Beleuchtung j 
durch Gas u. durch Elektricität. Sugg. 80. 48. I 

— Vergleich der Lichtstärke des elektr. Lichtes | 
mit dem Gaslicht. L. 81 509. — Elektricität u. 
Gas. 82.719. C. W. Siemens. 82.666. Krizik. 
L. 84. 671. — Vergleichung von Gas u. Elektri- 
cität in Bezug auf Leuchtkraft u. Wärmeerzeug- 
ung. G Gueroult. L. 83. 732. — Die Resul- 


tate vergleichender Versuche zwischen elektr 
Bogenlicht u. verschiedenen Gasbeleuchtung« 
Systemen Fischer 83. 800. — Elektr. Licht 
u. (»as in den kleineren Städten der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. 88. 965. — Die elektr 
Beleuchtung gegenüber der gewöhnlichen Strassen 
beleuchtung. 8. Elster. 88. *1080. 

Elektrische Beleuchtung. Versuche zur Fest 
Stellung der Kosten der elektr. Beleuchtung gegen 
über der Gasbeleuchtung. 79. 105. 109. 80. 11 

— Kostenpunkt im Vergleich mit Gasbeleuchtung. 
78. 561. 81. 749. 82. 470. 83. 46. 151 84 Hll. 
85. 153. 541. Sartiaux. L. 76 . 384. H. Fon- 
taine. L. 78. 520. Cernesson. L. 79. 327. 
Othegraven. L. 82. 561. Schwarzer. L. 82 
562. N. H. Schilling. 82 647. 650. J. E Melon. 
L. 85. 501. — Kosten der Glühlichtbeleuchtung 
im Verhältnis zur Gasbeleuchtung. Pelahaye. 
83. 761. Ber 904 

— Ueber die Kosten der elektr. Beleuchtung. 80 
4. L. 82. 340.561. 82 724 772 . 86 359. Dupuy 
L. 80. 685. Crompton A Co. L. 82. 300. — 
Kosten der elektr. Haus- u. Strassen beleuchtung 
W. H. Preece. L. 81. 365. — Kosten der elektr. 
Hausbeleuchtung. 82. 5. Preece. L. 86. 667. — 
Kosten der elektr. Eisenbahnwagenl>eleuchtung 
L. 82. 409. — Kosten der elektr. Beleuchtung 
von Eisenbahnwagen mit Accumulatoren, Edison 
u. Swan-Lampen. C. Fink. L. 83. 772. — An 
läge- u. Betriebskosten der elektr. Beleuchtung. 
L. 83 100. 88. 80t). — Ueber die Betriebskosten 
des elektr. Lichtes F. Decker. L. 83. 732. — Die 
finanzielle Seite elektr. Unternehmungen 84. 177. 
N. H. Schilling. 85. 697. — Concurrenxofferten 
für die Beleuchtung des neuen Theaters in 
Pressburg. 85. 452 — Bedingungen u. Preis 
für elektr. Beleuchtung bei Centralstationen. 86 
735. — Anlage u. Betriebskosten der combi- 
nirten elektr. Beleuchtung. A. O e 1 w e i n. L. 
87. 680 — Kosten der elektr. Beleuchtung in 
industriellen Anlagen. A. Bayon L. 88 84. — 
Die Kosten der elektr. Beleuchtung u. die Auf 
«tellung von Tarifen. A. Hegener. 88. 260. 262. 

— Entwicklung von Formeln zur Betriebskosten 
berechn ung elektr. Beleuchtungsanlagen mit 
Glühlicht. Ch. Garbe. L. 88. 648. — Materialien 
für Ko«tenanschlftge elektr. Lichtanlagen. E. de 
Fodor. L. 88. 947. — Ueber die Kosten der 
elektr Beleuchtung May. 88. 1096. 

— Anlage- o. Betriebskosten der elektr. Beleuch 
tung in Rlaekpool. W. Chew. 80. *107. — An 
Inge- u. Betriebskosten der elektr. Beleuchtung 
in der Bleicherei zu Breuil en-Auge. L. 81. 166, 
in den 8chieferbrüchen zu Augers. L. 81. 167. 

— Kosten der elektr. Beleuchtung in Boston. 
83. 75. — Die Kosten der elektr. Beleuchtung 
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des Louvre- Magazins in Paris. 83. 787. — Be- 
triebsergebnisse der elektr. Beleuchtungsanlage 
in der Leipzigerstrasse u. dem Potsdumerplatz 
in Berlin. Fr. v. Ilefner* Altencck. 84. 182. 
Jährliche Kosten der elektr. Beleuchtung in den 
beiden Hoftheatem zu München. 86 392. — 
Kosten der elektr Beleuchtung bei der Erfin- 
dungsausstellung in London. 86. 188. 

Elektrische Beleuchtung. TJeher die Kosten der 
elektr. Beleuchtung mit JablochkofF sehen Kerzen. 
W Oechelhäuser. 78. 614. — Betriebsver- 
hältnisse u. Kosten der Beleuchtung nach dem 
System Jablochkoff. 7». 404. 80. 2. 113. L. 82. 562. 

— Kosten der elektr. Inoandoscenzbeleuchtting 82. 
470. 473. 662. 805. L. 82. 528. 652. 84. 810. 
Krimping L 82. 604. N. H. Schilling. 82. 
047. H. Cun ynghame. L. 83 265. A. Fischer. 

86. 745. — Anlage u. Betriebskosten einer elektr. 
Belenchtung mit Glühlampen System Swan u. 
Lichtmaschinen System Siemens. 82. 673. — 
Kosten der elektr Glühlichtanlage zu Nottingham. 
L. 83. 413. — Preis des Edisonliclites in New 
York. 83. 76. 84. 811. 

— Kosten deB elektr. Bogenlichtes nach Schuckert- 
sohem System. L 82. 562. — Ueber die Kosten 
der elektr. Bogenlichter. Siemens u. Halske. 
L. 83. 100. A. Fischer. 85. 746. — Kosten- 
anschlag für eine selbständige Bogenlichtanlage 
mit 5 Lampen u. deren jährliche Unterhaltungs- 
kosten. L. 85. 414. — Betriebskosten von drei 
Bogenlampen in Nürnberg. 86. 575. 

— Hindernisse der allgemeinen Verbreitung. Woo- 
dall. 79. 40. — Ueber die mit der elektr. Be- 
leuchtung verbundenen Gefahren. 81 750. — 
Voreichtemaassregeln gegen Gefahren der elektr. 
Beleuchtung. 82. 9. L. 82. 117. 

— Ueber die Feuersicherheit der elektr. Beleuch- 
tung. 83. 17. L. 82. 652. L. 85. 814. N. H. Schil- 
ling. 82- 646. 85. 658. — Feuergefährlichkeit 
u. die Mittel dagegen. H. Morton. 82. 7. W. 
Siemens. L. 83. 264. 83. 308. — Fenergefähr- 
lichkeit. K. Hartmann. 87. 1042. — Feuer- 
versicherung u. Elektricität L. 83. 342. 586. 87. 
920. — Voreichtemaassregeln bei der Einrichtung 
u. Angaben zur Verhütung von Feuersgefahr. 
K. Hedges. L. 88. 497. — Zur Feuersicherheit. 
88. 672. — Ueber die Ursache der Feuersgefahr. 
L 88. 946. 

— Unglücksfall durch elektr. Licht. 80. 667. — 
Brand in Folge eines Zwischenfalls an der elektr. 
Belenchtung zu Varallo. L. 81. 237; zu Lune- 
ville. 83. 76. — Fener durch Glühlichter bei der 
Ausstellung in Wien. 83. 788. — Tod durch 
Elektricität. 84 . 760. — Feuer durch elektr. Be- 
leuchtung in Berlin. 86. 640. — Tod durch Elek- 
tricität. 88. 158. - Feuer durch Transformatoren 


in Luzern. 88. 387. 496. — Gasexplosion in Ham- 
burg durch elektr. Leitung. 88. 446. 
Elektrische Beleuchtung. Zur Frage der Betriebs- 
sicherheit. N.H. Schill ing. 85.659. — Storungen 
der elektr Beleuchtung in Paris. 78. 642, in Lon- 
don 82. 508, im Theater zu Brünn 85. 158. 232, im 
Theater zu Stuttgart. 85. 208, inTemesvar 85. 288. 
3*18.454, imTheaterzuMünchen, 85. 734, in Berlin. 

85. 733. 86. 765, in New- York 86 881. - Nicht- 
znstandekommen der Theaterbeleuchtung in 
Brüssel. 86.94. — Ausserljetriebsetzung der elektr. 
Belenchtung in der Leipzigerstrasse zu Berlin. 

86. 29. — Storung der elektr. Beleuchtung in 
Prag. 88. 272. — Belenehtungsstörung im Hof- 
theater zu München. 88 1024. — Versagen der 
elektr. Beleuchtung im herzoglichen PalaiB zu 
Darmstadt. 88. 1063. — Versagen der elektr. 
Beleuchtung im kgl. Odeon zu München. 88. 1064. 

— Vorschriften für die Anlage u Bedienung elektr. 
Beleuchtungsinstallationen. L. 82. 652. — Be- 
stimmungen der städtischen Elektricitätsworke 
in Berlin über die Beleuchtung einzelner Grund- 
stücke. 84. *798. — Verpachtung des Betriebs 
in Hamburg, Vertrag zwischen der 8tadt u. dem 
Pächter. 87. 396 — Lieferungsbedingungen für 
elektr. Strom zu Bclenehtiingszwecken in Salz 
bürg. 87. 405. 

— Einführung der elektr. Beleuchtung, Errichtung 
von Centralstationen u. elektr. Anlagen zu: Tri- 
berg. 85. 23, Frankfurt a. M. 86. 30. 878. 1049. 

87. 1141. 88. 652, Lübeck. 86. 62. 614, Rom. 

86. 95, Salzburg. 86. 95. 87. 1116, Dessau. 86. 
126 877, Schwerin. 86. 128, Wien. 86. 192. 516. 
883, Bad Gastein. 86. 563, Köln. 86. 641. 88. 
203, Schaffhausen. 86. 675, London. 86. 706, 
Trient. 86, 707, Hamburg. 86. 823. 912. 88. 633, 
Neumünster. 86. 827, Elberfeld. 86. 852, Tivoli 
bei Rom. 86. 882, Leipzig 86. 913, Wiesbaden. 
88 1032, Troppau. 87. 443, Mülhausen i. E. 

87. 517, Darmstadt. 87. 734. 88. 554, Barmen. 

87. 764, Magdeburg 87. 1112, Halle a d. S. 
87. 1142, Dresden. 88. 32. 343, Königsberg. 88. 66. 

Elektrischer Belenchtungswagen für nächtliche 
Arbeiten. L. Becker. 79. 306. s. a. 87. 623. 

88. 502. 

Elektrische Centralstationen siehe Elektrische 
Beleuchtung. 

Elektrische Gesellschaften. Acticngesellschaftcn 
in England zur Ausbeutung der verschiedenen 
Erfindungen im Gebiete der Elektricität. 78. 
684. — Gesellschaften für elektr. Beleuchtung 
in England. L. 81 769. — Die Gesellschaften 
für elektr Lieht in England. R. Mittag. 83. 
158. — Stand der Actien der Gesellschaften für 
elektr. Licht in England, Amerika u. Frankreich. 
L. 84. 58. L. 85. 99. 85. 697. 
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Elektrische Gesellschaften. 

— Australiern Electric Light and Power Storage Co 
Actienkapital n. Stand der Actien. L. 84. 68. L. 
85. 99. 85. 697. 

— Anglo-Amerikan Brush E. L. Co. L 82 153. — 
Actienkapital u. Stand der Actien der Anglo- 
American Brush Electric Light Co. L. 84. 58. 
239. L. 85. 99. 85 697. — Anglo - Austrian 
Brush Eloctrical-Company. L 82. 528. — Actien 
kapital u. Actiencours der Brush Elektric Light 
and Power Co. for Scotland. L. 85 99. 85. 697. 

— Vertrag der Brush-Gesellschaft mit der Stadt 
Temesvar. 83 275. 

— Eastern Electric Light and Power Co Actien- 
kapital u. Actiencours. L. 84.58. L. 85. 99. 85.697. 

— Edison Electric Illuminating Company in New- 
York. Geschäftsbericht. 85 306. 362. — Actien- 
kapital u. Actiencours. 85. 698. — Die perma 
nenten Installationen der Kali son -Gesellschaft, 
L. 84. 90. — Soctettf Edison in Paris 87. 518. 

— Deutsche Edison- Gesellschaft für angewandte 

Klektricit&t in Berlin. Statuten. 83. 287 . 304. — 
Vertrag mit der Stadt Berlin. 83. 863 87. 621. 

— Offert der Gesellschaft wegen Anlage einer 
elektr. Central Station in Lübeck 84. 249. — 
Geschäftsmittheilungen. 84. 899. — Die deutsche 
Kdisongesellschnft. N. H. Schilling. 85. 700. 

— Geschäftsbericht der Deutschen Edisongesell- 
schaft. 85. 422. 86. 425. — Verwaltungsbericht 
der Edisongesellschaft. 87. 174. — Rechnungsab- 
schluss. 87. 619. — Fusion der deutschen Edison- 
gcsellschaft u. der Firma 8iemens & Halske, 
Allgemeine Elektricitätgesellschaft 87. 476. 618. 

— Allgemeine E/ektricitätsgese/lschaft in Berlin Ge- 
schäftsbericht 88. 922. 1094. 

— Die Actiengesellschaft der städtischen Elektricitäts- 
werke in Berlin. N. H. Schilling. 87. 939. 

— Berliner Elektr icitäts werke s. a. Berlin im Ortsre- 
gister. Vertrag mit der Stadt Berlin. 88 162. 234. 
530. 923. — Generalversammlung. 88. 593. — 
Geschäftsbericht. 88. 922. 990. 10!K>. 

— Erste Actiengesellschaft für elektr. Centralatationen 
in Wien. 85. 80. 

— Elektrische Gesellschaft 5. Schuckert 4 Cons. in 
München. 86. 881. 

Actienkapital u. sonstige Verhältnisse der Edison 
& Swan United Electric Light Company in London. 
L. 84. 58. 239. L. 85. 98. 99. 85. 697. 

— Faure Electric Accumu/ator Company. L. 81. 60. 
L. 82. 652. 

— Great Western Electric Light and Power Co. 
Actienkapital u. Actiencours. L. 84 58. L. 85. 99. 
85. 697. 

— Hamond Electric Light and Power Supply Co. 
Actienkapital u. Actiencours. L. 84. 58. L. 85. 99. 
85 697. 


Elektrische Gesellschaften. 

— Maxim Weston Electric Light Co. Actienkapital 
u. Actiencours L 84 58. L. 85. 99. 85. 697. 

— Schweizerische Gesellschaft für Hlektricität L 

82. 652. 

— Societa Generale fta/iana tf Electricitä, System Edisc * 
Geschäftsabschluss. 85 .‘142. 

— Swan United Electric Ught Co Klage gegen die 
Edison Electric Light Co. 84 172. L. 84. 192 

— Compagnie Generale <f Electric ite in Brüssel. 87. 517 
Der Schwindel in Elektricitäts-Actien 82 389 

543 — Ueber elektr. Gesellschaften. 83. TB - 
84. 295. 812. L 85. 9 h. 

Elektrische Lampen s. a. Elektr. Apparate 

— BeleuchtungHHpparate für Leuch tthürme. 74 
815. 818. — Neue elektr. Lichter L. 78. £»4 

— Lampe von Bo n 1 i g u i n e. L. 78. 478. — Carre < 

elektrische Lampe. L. 79. 137. — Neuerungen 
an elektr. Lampen. Fahrig. L. 79. 13* 

E. Thomson u. J. Houston. L. 79. 176. 8a 
gan u. Mac-Carty. Pat. 80. 353. Dudley 
Brougham Pat. 81. *100. Weston L 81 732 
Solignac. L 83. 100. 413. — Soleil-Lampe Clerk 
u. Bureau. 81 641. L. 81. 617. 769. — Ueber 
elektr. Lampen auf der Pariser Ausstellung 
O Fröhlich. L. 82. 340. — Modulationslami» 
C. Zipernowsky. Pat. 83. *300. — Gray* 
elektr. Lampe. L 83. 732. — Versuche mit 
Lampen auf der Pariser Ausstellung. L. 83. 772 
— Die elektr. Lichtträger auf der Wiener Ans 
Stellung. Hedlinger. L 83. 778. — La m per 
von 200 Volt Spannung. 88. 830. 

— Elektr. Kelten. Debrun u. Law. 81. 63 1 .« 
Wilde. 81. 639 La tim er, Clark, Muir 
head & Co 81. 640. — Elektr. Spiralkerr. 
Tichomirow. 81. 680. — Versuche mit elektr 
Kerzen auf der Ausstellung in Paris L. 83. 342 

— Die elektr, Lampe (Kerze) von Jablochkoff 
L Denavrouxe. 77. 297. P. Jablochkoff 
L. 77. 142. 413. L. 78 72 479. g. a. 78. 

78. *567. Taf. 11. Fig. 3. — Die Anwendung 
der elektr. Kerze. P. Jablochkoff. 78. 682. — 
Ueber die selbstthätige Vorrichtung zum An* 
wechseln der Jablochkoff’schen Kerzen. v. Hef 
uer- Alteneck. 79. 62. — Neuerungen an 
elektr. Brennern, ins!>esondere an Jablochkoff 
sehen Kerzen. Sociötö Gändrale d'Eletricite 
Pat. 80. 319. — Die Jablochkoff kerze auf der 
Ausstellung in Paris. 81. 637. — Die Leucht 
kraft der Jablochkoffkene. L. 82. 116. — Auto 
matische Umschal tevorrichtungen für die Jabl«* h 
koffkerzen. L. 82. 7)28. 

— Elektr. Lichtapparat, Lampe. J. C. Jamin. 
79 224. 80. 395. *457. Pat. 80 *387 *556. 693 
Pat. 81. *478. *625. L 81. 769. — Versuche 
mit der Lampe von Jamin. 80. 895. — Ja min '« 
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elektr. Kerze. 80. *457. — Jumius elektr. 
Kerze oder Lumpe auf der Ausstellung in Paris. 
81 640. 

Kiekt rische Lampen« Lampe für die Ausstellung 
in Philadelphia. DuMoncel. L. 76. 385. — Die 
Lampen von Marcus u Eggers in Wien. 78. 
<583. L. 79.603 — Die elektr. Lampe von Brush. 
78.687. Taf.18. Fig. 7u.8. 81. 2. L. 81. 18. — Die 
elektr. Lampe von Wall ace- Farm er. 78. 717. 
L. 79. 478. 479. 004. — Elektr. Lampe mit os* 
cillirender Bewegung der Kohlenspitzen. Siemens 
u. Halske 79. 305. — Selbstthfttig zur Wirk- 
ung gelangende elektr. Lampe. Siemens u. 
Halske. 79. 305. — Neuerung an elektr. Lampen. 
Oh. L. Philleux Pat. 81. *241. — Abdank’sBogen 
lampe. H. H. Preece. L. 82. 787, s. a. L. 83. 
61. — Die elektr. Bogenlampe von Sch w erd u. 
Sc harnweher. L. 83. 60. Pat. 83. *802 *382. 
— Die Bogenlampen auf der Klektricitäts-Aus- 
stellung in Wien. 83. 752. 791. — Die elektr. 
Bogenlampe von O I ar k u. Bo wman. L. 84. 
124. — Bogenlichtlampen mit spiralförmigen 
Kohlen. A. Vogler. Pat. 84 *575. — Die 
Bogenlampe von Buss, Sombarth u. Co. Pat. 
86. 177. — Beschreibung einer elektr. Bogen* 
lampe. G. Desrameaux. L. 88 883. 

— Oekonomische Seite von Bogenlicht u. Incan- 
descenzlampen. 81. 709. — Kraftverbrauch der 
elektr. Bogenlampen. Cramer. L. 83. 372. 
— Leuchtkraft verschiedener Bogenlampen. De- 
lahay. L. 85. 754. C. Heim. 87. 676. 

— Die Differenzial ■ Lampe für getheiltes elektr. 

Licht. Siemens u. Halske. 80. *36. L. 80. 
552. L 81. 435. — Die Ilefner Alteneck'sche 
Differenzial Lampe. H. Fontaine. L. 80. 685. — 
Siemens -Hefner • Alteneck 'sehe Differenzial lampe. 
81. *341. — Anwendung von Siemens- Hefner- 
Alteneck'sohen Differenziallampen in Frankreich. 
85. 208 — Die Pilsenlampe, eine Differenzial- 

lampe. Krizik u. Piette. 81 677. — Ver- 
breitung der Pilsenlampe. L. 83. 60. — Die 
Differenziallampe von J. Brockic. L. 81 236. 
Pat. 81. *625. Pat 83. *416. — Differonzial- 
Binglampe. S. Schuckert. Pat. 81. *624. 
L 82. 340. 

— Selhstregulirende elektr. Lampe für Wechsel- 

ströme anwendbar. Siemens u. Halske. L. 
74. 728. — Selhstregulirende elektr. Lampe für 
gleichgerichtete u. für Wechselströme anwendbar. 
Siemens u. Halske. L. 74. 728. — Elektr. 
Lampe mit unabhängigem Regulator. K. Gi- 
rouard. L. 76 . 355. — Regulator für elektr. 
Lampen. Serrin. L. 76. 285. L. 77 522. s. a. 
78. 328. — Der Regulator von Jaspard. 78. 
382. 79. *83. 81. 678. — Jaspardlampcn u. 

deren Linsencombinationen zur optischen Ver 


theilung des elektr. Lichtes. L. 82. 117. — 
Ueber elektr. Regulirlampen. 78. 881. — Die 
Regulatoren für elektr. Licht von Mer an ne, 
Boutcillon9 u. Sillet. L. 78. 671. — Der Re- 
gulator von de C h a n z y. 78. 685 — Elektr. 
Regulirlampe. Rapieft. 79. *85. L. 78. 633. 
L 79. 478. — Ueber’ die elektr. Lampe von Ra- 
pieff. Uppenborn. 79.308. — Krupp'selek- 
trische Lampe. L. 79. 543. L. 80. 284. — 
Elektr. Lampe mit Mechanismus zur Regulirung 
Siemens u. Halske. Pat. 80. *319. — Brush 
Regulatoren mit zwei Kohlenstiften. 81. *343. — 
Lumpe von H. Fontaine. L. 78. 478. — Regu- 
latoren für elektr. Licht. II. Fontaine. L. 79 
393. — Amerikanische Regulatoren für elektr. 
Licht. II. Fontaine. L. 79.540. — Regulator 
für elektr. Licht. Crom p ton. L. 79. 522. 

L. 81 364. — Crompton'sche elektr. Lampt*. 

81. 679. L. 82. 788. — Kohlenlichtregulator. 
W. Horn. L. 80 284 Pat 80 319. — Elektr. 
Lampe mit revolverartiger Vorrichtung zum 
selbstthätigen Vorschieben neuer KohlenstAbe. 
E. Kuhlo. Pat. 80. *387 — Regulator für 
elektr. Licht. F. Kröttlinger. L. 81. 47. — 
Regulatoren für elektr. Lampen. L. 81. 167. — 
Elektr. Lampe mit Regulator. F. Million. 
Pat. 81. *207. Pat. 83. *382. — Die elektr. Re- 
gnlirlampen auf der Ausstellung in Paris. 81. 
676. — Automatischer Regulator für elektr. Licht 
J. A. Mandon. Pat. 82. *91. Elektr, Regulir- 
lampe. A. Cance. L. 82 153. Pat. 83. *381. — 
Kohlenlichtregulator. II. S. Maxi m. Pat. 82 *346. 
•348 H. Maxim Pat 83. *538 — Regulator 
mit kleinem Lichtbogen an elektr. Lampen. J. 

M. A. G örard-Lescuyer. Pat 82 *347. Pat. 
83. *105. — Elektr. Lampe mit automatischer 
Regulirung. J. Mondos. Pat. 83. *418. 

1 Elektrische Lampen. Neuerungen an elektr Regulir- 
lampen. Oh. W. Siemens. Pat. 80.448. Holcoin- 
lies L. 80. 552. W.Tsch i k ol ef f L 80. 613. L. 

81. 329. R. J. Gülcher. Pat. 80. *693. 81. 
678. Ch. Fr Heinrichs. Pat. 80. 693. L. 
SO. 236. L. 81. 732. Pat. 82 90. Pat. 83. 
*502. C. G. fiohin. Pat. 80 *694. Pat. 82. 
•538. W. B. Godfrey. Pat. 81. *70. F. Tom* 
massi. Pat. 81 *624. de M ersänne. 81. 

| 681. L. 82. 117. Ch. W. Harrisson. Pat. 82. 

•90. S. Schuckert. Pat. 82. *231. *791. O. 
Schnitze. Pat. 82 *345. *346. L. Scharn- 
weber. Pat. 82. *347. *539. E. Easton. Pat. 

82. *347. Fr. Krizik u. L. Piette. Pat. 82. 
*375. J. Fyfe. Pat. 82. *8 22. E. Bürgin. 
Pat. 82. *821. Pat 83. 303. Gebr. Siemens 
& Co. Pat 83. 132. Th. Connolly. Pat. 83. 
•133. H. Sedlaczek u. F. Wikulill. Pat. 83. 
*133. A. Brown Pat. 83. *502. W. Hill. 
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l’at 88. *538. H. Sheridan. Pat. 83. *540. 
A. Hol com be. Pat 83. *540 
Elektrische Lampen. Elektr. Lampe, gleichseitig 
Bogenlicht n. Incandescenzlampe. So mzde. 81. 
1 15. — Uebcr altere n. neuere elektr. Lampen 
gemischten Systems. L. 82. 40». — Elektr. Lieht- 
1 logen- u. Glühlampe mit automatischer Regu- 
lirung. L. Sora sie. Pat. 83. *539. — Bogenlampe 
für Parallelschaltung mit Glühlicht. Deutsche 
Edison-Gesellschaft. 85. 451. 

Die elektr. Glühlichter, Incandescenzlampen, 
auf der Ausstellung in Paris. 81 683. 707. — 
Bericht des Pariser Comitis über die auf der 
dortigen ElektricitStsausstellung untersuchten In- 
candescenzlampen. 82. 762. 777. — Versuche 
mit elektr. Glühlichtlampen auf der Ausstellung 
in Paris. L. 83. 342. — Die elektr. Glühlampen 
auf der ElektricitiUsausgtellung in Wien. 83. 753. 
492- — Zusammenstellung der wichtigsten Ver- 
besserungen an elektr. Incandescenzlampen. L. 
84. 24. — Verbesserung im Nutzeffect der Glüh- 
lampen. W. Siemens. L. 86. 91. — Dauer- 
versuche mit elektr. Glühlampen. Siemens. 
86. *193. — Geschichte der elektr. Glühlampen. 
L. 86. 758. — Lichtmessungen in der Technik 
mit besonderer Berücksichtigung elektr. Glüh- 
lampen. Strecker. L. 86 759. — Lichtstarke ver- 
schiedener elektr. Glühlampen. C. Heim. 87. 677. 

— Konn-Ladyquine 'sehe Lampe. L. 78. 478. 
— Die Sawyer-Man Lampe. 78. 685. — Neue- 
rungen an elektr. Incandescenz- oder Glühlicht- 
lampen. King. 7» *86. C. L. R. E. M enges. 
Pat. 80. *692. W. E. Sawyer. Pat. 80. »693. 
L. 81. 329. O. Moses. Pat. 82. *790. J. V. 
Nichols. Pat. 82. *791, Sociüte anonyme 
la force et lalumi&re. Pat. 83. *135. Euro- 
pean Electric Company. Pat. 83. *300. L. 
Ochse u. Fr. Werner. Pat. 83. *539. T. Gate- 
house. Pat. 83. 778. *813. H Haddan. Pat. 
84. *167. O. Moses. Pat. 86. 176. 

— Die elektr. Glühlichtlampe von Ed i so n. 79. 145. 

*185. L. 79. 327. 80. *33.81. 3. 82. *75. 763. 777. L. 
82.86.409. H. Fontaine. L. 79. 393 Rrackett 
u. Young. L. 80. 551. Edison. Pat 80. 320. 
Pat. 81. *940. Pat. 82. *91. *345. Pat. 83. *302. 
*417. *539. - Edison's Glühlichtlampe auf der 
Ausstellung in Paris. 81. 684. 82. 762. 777. — 
Bestimmung der Lichtstarke von Edison's elektr. 
Lampe. H. A. Rowland u. G. F. Barker. L. 

80. 349 — Einführung der Edison-Lampen in 

New-York. 81. 36, in 8trasaburg. L. 82. 52. — 
Nutzeffect von Edison's Incandescenzlampe. 82 
763. 780—786. 

— Die elektr. Incandescenzlampe von St. G. L. 
Fox. L. 81. 166. 82. *108. 763. 778. Pat 82. 


*791. L. 83 1UO. Pat. 88. *301. — Nutzeffect von 
Lane Fox's Incandescenzlampe 82.763, 780 — 786. 
Elektrische Lampen. Die elektr Incandeacenz 
lampe von H St. Maxim. Pat. 81. *624. H 
Maxim Pat 83. *381. — Maxims elektr 
Lampen L. 79. 477. L 80. 653. L. 80 757. L 

81. 435. 510. 81. 708.' 82. *109. 763. 777. — Ueber 
das Verhältnis* von Kraftverbrauch zur Licht- 
menge bei der Maxim sehen Incandescenzlampe 
Morton. L. 81. 365. — Nutzeffect von Maxims 
Incandescenzlampe 82. 763. 780 — 786. 

— Die elektr. Incandescenzlampevon J.W. 8wan I~ 
80. 758. s. a. 81. 3. 82 *107. — lieber Swan s 
Incandescenzlampen. 81. 674. — Die Swanlampe 
auf der Ausstellung in Paris. 81. 707. 82. 763 
777. — Nutzeffect von Swan's Im-andescenzlampe 

82. 763. 780—786. 

— Die elektr. Lampe von ßegnier. 79. *87. L. 78. 481 
L. 7». 174. Werdermann. 79. *89. L 79 
479/ Pat. 81. *70. — Geber die Rcgnier’sohe 
Incandescenzlampe für elektr. Licht. Du Moncel. 
L. 79. 759 — Modification der elektr. Lampe 
von Regnier u. Werdermann. Hopkins. I- 80 
21. — Verbesserung an der Incandescenzlampe 
von Regnier- Werdermann. Napoli. 81. 684. — 
Incandescenzlampe. Werdermann. I- 82. 788. 

— Hufeisenlampe. G u est L 80.552. Pat. 81. *625 

— Die Incandescenzlampe von Jo 6 1 auf der Aus- 
stellung in Paris 81. 684. — Elektr. Incandee 
cenzlampen mit Verbrennung. L. 83. 1(10. — 
Elektr WeisBglühlampen. J. J am eso n. Fat. 83 
•132. — Brn s h s' Incandescenzbeleuchtungsappa 
rate. L. 83. 531. — Die ßostonlampe, eine In- 
candescenzlampe. A. Bernstein. L. 84._58. — 
Elektr. Glühstiftlampe J Unger. Pat. 84. *401. 

— Glühlampen, betrieben durch Accumulatoren, 
Batterien u. dynamoelektr. Maschinen. Adler 
& Co. L. 84. 730. - Glühlampen nach W eston's 
System L 85 919. — Die neue Bern s te in- Lampe, 
eine elektr. Glühlampe. L. 87. 269. 

— Herstellung elektr. Lampen u, Anbringung der 
Kohlenfaden. Ch. Gimingham Pat. 83. *539. 

— Herstellung von elektr Glühlampen. L. 83 
731. 732. — Die Fabrikation von Edison's Glüh- 
lampen in Menlo Park in New-York. L. 84. 280 . 

— Herstellung von elektr Glühlichtbrennem G. 
A n d r 4 . Pat 84 575. — Verfahren zur Herstel 
lung von elektr. Glühlichtlampen. W. Büchner 
Pat 84. *598. C. Stearn. Pat. 85. 505. 

— Darstellung von Kohlen für elektr. Licht G a u d i n. 
L. 77 199. F. Carr4. L. 77. 377. JaqueUin 
L. 82 408. — Kohlenstifte für Sawyer's u. Man s 
elektr Lampe. L. 79. 543. — Herstellung von 
Kohlenbügein für elektr. Lampen. J. VV. Swan 
Pat. 81. 479 — Herstellung von carbonisirtem 
Material zu Conductoren u. anderen Zwecken 
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H. St. Maxim. Pat. 81.621. — Die Herstellung 
von Kohlen zu elektr. Zwecken, Kohlenstifte u. 
Dochtkohlen auf der Ausstellung in Paris. 81. 
682. — Herstellung von Kohlen- u. anderen Con- 
dnctoren. H. St Maxim. Pat 82. 231. — Ver- 
änderungen der Kohlenstifte unter verschiedenen 
Verhältnissen. L. 82. 788. — Herstellung plasti 
scher Kohle für Glühlichtlampen. F. Friedrichs 
Pat. 88." 302 — Herstellung von Kohlenconduc- 
toren. H. Maxim. Pat. 83. 381. — Probirlampe 
für Kohlenbügel. Th. Edison. Pat. 83 *117. — 
Verfahren u. Apparate zur. Herstellung derKohlen- 
streifen für Glühlichtlampen. Th. Edison. Pat. 
83. *117. — Herstellung u. Verbindung der leuch 
tenden Bügel in Glühlampen. W. Crookes. Pat. 
83. 777. — Herstellung von Kohlen für Glüh- 
lichtlampen F. A. 11 aase. Pat. 83. ,778. — 
Kohlenleiter für elektr. Lampen. E. Weston. 
Pat. 83. 778. — Herstellung von KohlenBtiften 
für elektr. Licht. Mignon u.'Rouart. Pat 83. 
•778. — Herstellung von Kohleeonductoren für 
Glühlichter. Th. Edison. Pat. 84. 598. — Com- 
poundkohlen für Di&erenziallampen zur Leuclit- 
thnrmbcleuchtung. 84. 684. — Herstellung der 
Kohlenfäden für Glühlampen Elektrotech- 
nische Fabrik Canstatt. Pat 85. 269. — 
Herstellung der Kohlen für elektr. Glühlampen. 
J. Swan. Pat. 85. *785. 

Elektrische Lampen. Kitt für elektr. Beleuchtungs- 
apparate. J. V. Nichols. Pat. 81 836. — Glas- 
glocken bezw. Kugeln für elektr. Lampen auf der 
elektr. Ausstellung in Paris. 81. 716. — Contact- 
lialter u. Fassung für elektr. Glühlampen. G reiner 
u. Friedrichs. Pat. 84. *575. — Befestigung von 
Glühlichtlampen in ihren Haltern. C. Müller. 
Pat. 84. *576 — Halter für elektr. Glühlicht- 

lampen. A. Swan. Pat. 84. *826. Spiecker. Pat 
85. *505. H. Pieper. Put. 86. *177. — Glocken- 
schlüssel für elektr. Glühlampen. W. Hammer 
u. J. Bailey. Pat. 85. *106. 

Elektrische Leitungen s. a. Gesetze. — Herstel- 
lung von Leitungsdrähten mit u ohne Isolirung. 
L. 83. 731. — Herstellung von elektr. Leitungs- 
material. J. Kahn. Pat. 85. 2H2. 

— Isolirung unterirdischer Leitungsdrähte mit flüs- 
sigem Steinkohlentheerpecli. Holtzmann. L. 
75. 682. — Ueber elektr. Leitungen. 82. 472. — 
Verlanden bezw. Kuppeln u. Isoliren elektr. Lei- 
tungen. A. Rrewtnall. Pat. 83 *105. *133. 

1 1 erstell ung elektr. Leitungen. H. Clark. Pat. 
88. *134. — Die elektr. Leitungen u. ihre An 
läge für alle Zwecke der Praxis. J. Zacharias. 
L. 83. 588. — Herstellung unterirdischer elektr. 
Leitungen. J. Thomas. Pat. 83. 777. — Rohre 
für elektr. Leitungen. S. Stroh m. Pat. 84. *168. 
— Sicherheitsvorrichtungen für elektr. Leitungen. 


E. Weston. Pat. 84. *575. — Bleisicherung für 
elektr. Leitungen. Siemens u. Halske. Pat. 

85. 106. — Neuerungen an unterirdischen Lei- 
tungen für elektr. Drähte. Chr. Göbel u. G. 
Bratton. Pat. 85. *280. *281. — System unter 
irdischer Leitungen für elektr. Drähte mit Ab 
zweigungen. J. Martin. Pat. 85. 506. — Ueber 
unterirdische Leitungen. 85 823. — Ueber die 
Kabelleitungen für elektr. Beleuchtungsanlagen. 
Frischen. L. 87. 798. — Ueber den Einfluss 
der Elektricität auf das Kupfer der Leitungen. 
Uppenborn. 88. 213. — Ueber die Ursache 
von Feuersgefahr aus elektr. Leitungen. L. 88 946. 

Elektrische Leitungen. Die Anlage der Elektricitäts- 
leitungen für die erste Centralanstalt in Berlin. 85. 
818. — Die oberirdischen Elektricitätsleitungen in 
Xew-York. 85 900. — Die unterirdischen Leitungs- 
systeme auf derelektr. Ausstellung in Philadelphia. 
L. 86. 91. — Beschreibung elektr. Leitungen. L. 

86. 959. — Die elektr. unterirdischen Leitung« 
anlagen in New-York. L. 86. 898. L. 87. 301. 
W a b n e r. L. 87. 680. 

Elektrische Maschinen. Magneto-elektr. Maschinen 
u. ihre Anwendung zur Beleuchtung. L. 75. 344. — 
Zur Geschichte der Magnetoinductionsmaschinen 
mit ununterbrochenem Strom von unveränder- 
licher Richtung. E. Zetzsche. L. 75. 684. — 
Hauptmerkmale der verschiedenen dynamoelektr. 
Maschinen. L. 79. 173. — Die magnetelektr. 
Maschinen. 11. Meidinger. L. 79. 760. H. 
Schellen. L.82.341. — Ueber Dynamomaschinen 
für Centralstationen. K. Specht. L. 83. 773. — 
Die Compound-Wicklung der Dynamomaschinen. 
L. 84. 193. — Verschiedene Anordnungen von 
Dynamomaschinen. L. 85. 255, — Construction 
n. Gebrauch der Dynamomaschinen. S. R. Bot- 
tone. L. 85. 256. — Zusammenschaltung von 
Dynamo- n. Magnetomaschinen behufs Regu 
lirung des Stromes. W. Ayrton u. J. Perry. 
Pat. 85. 280. — Die Wirkungsgesetze der dynarno 
elektr. Maschinen. F. Auerbach. L. 87. 835. — 
Die Construction der magnet-elektr. u. der dynamo- 
elektr. Maschinen. Glaser. L. 87. 835. — Die 
dynarno elektr. Maschinen, ein Handbuch. S. P. 
Thompson. L. 88. 1087. 

— Die elektro magnetischen Maschinen auf der 
Ausstellung in Wieu. H. Fontaine. L. 74. 41. 

— Ueber elektr. Maschinen auf der Pariser Aus- 
stellung. L. 82. 409. 0. Fröhlich. L. 82. 340. 

— Die Dynamomaschinen auf der Elektricität« 
ausstellnng in Wien. 83 . 751. 754. 8t. Don- 
brava. L. 84. 24. 

— Die magneto-clcktr. Maschine vonEdison. L. 79. 
327. 79 686. 82. *79. L. 82. 86. 301. L. 83. 731. — 
Ueber Ellisons maguet elektr. Maschine. L 80 
136. H. Fontaine. L. 79. 893. E Weston L. 
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80. 23. Brackett u. Young. L. 80. 551. — 
Kraftverbrauch u. Leistung der Edison Dynamo- 
maschine. A. Fischer. 85. 741. — Die Dynamo- 
maschine von Edison- llopk inson. L 85. 160. — 
Die Sicherheitsvorrichtungen an Edison’schen 
Nehenschlussmaschinen. Uppenborn. 88. 207. 
Elektrische Maschinen. Die Maschine für elektr. 
Licht von Gramme. L. 74. 28. W. H. Wa- 
len n. L. 74. 171. — Beschreibung u. Theorie 
der Gramme’schen Maschine. Moucel. L. 74. 
491. — Grammes magneto -elektr. Maschine. 

L. 75. 27. — Die Anwendung der Gramme- 
sehen Maschine zur elektr. Beleuchtung. H. 
Fontaine. L 76. 121. 422. Sartiaux. L. 76. 
384. — Gramme'sehe Maschine für Wechsel- 
ströme. 78. 566. Taf. 11. Fig. 1 u. 2. — Neue 
Lichtmaschine von Gramme. L. 80. 348. H. 
Fontaine. L. 80. 164. — Construction der 
Gramme’schen Maschine für fünf Lichter. II. 
Fontaine L 81. 509. — Gramme’sehe Fünf 
lichtraaschine. Sautter u. Lemonnier. L. 82. 
152. — Gramme’s elektro-magnetische Maschine 
u. die Versuche damit. L. 76. 214. — Behand- 
lung der Gramme’schen Maschine. Niaudet- 
Breguet. L. 76.315. — Versuche mit der Gramme- 
schen Maschine cur Bestimmung des Arbeits- 
verbrauchs für Erzeugung des elektr. Lichtes. 
Tresca. 76. 167. L. 76. 215. Sartiaux. L. 76. 
384. — Versuche mit der Gramme’schen Maschine. 

K. Hagenbach. L. 76. 422. 522. — Vergleichende 
Versuche der dynamo-elektr. Maschine von 
Gramme mit den Maschinen von C. F. Brush 

u. Wallace- Farmer. 78 . 686 s. a. Berichtigung 
78. 744. — Versuche mit einer Gramme’schen 
Maschine u. zehn Regnier-Latnpen. Sautter u. 
Lemonnier. 79. 88. 

— - Magneto-elektr Maschine zur Erzeugung von 
elektr. Licht. Garnier u. Hardy. L. 75. 141. 

— Dynamo-elektr. Maschine. 8. Schuck er t. L. 
77. 236. — Breguet’s magneto-elektr. Maschine. 

L. 77. 412. — Neue magneto elektr. Maschinen. 

P. He is L. 77. 578. 648. — Verbesserte dynamo- 
elektr. Maschine. L. 77 602. — Lontin’s dynamo- 
elektr. Maschine. L. 78. 235. 236. L. 79. 49. 
Dynamo-elektr. Maschinen. C. F. Brush. 78. 687. 
Taf. 18. Fig. 1. 2. 3. s. a. Berichtigung 78. 744. 

L. 78. 726. Wallace- Farm er. 78. 687. Fig. 4. 

5. 6. s. a. Berichtigung. 78. 744. L. 79. 478. — 
Elektro-magnetische Maschinen. Meriten. L 79. 
174. M. E. Trouvö. L. 79. 176 — Maxims 
dynamo elektr. Maschine. L. 80. 653. L. 81. 48. 
485. 510. 81. 708. Pat 83. *301. — Dynamo- » 
elektr. Maschine für contlnnirlichen Strom. F. 

v. llefner Altoneck. L 81. 732. L 82. 801. 

— Wechselstrommasch ine. Lachauasde. 81. 641, 

L. 81 769. — Die elektr Maschine von Pacinotti. 


81 682. Dynamomaschinen Heinrichs. L. 
81 732. Wes ton L. 81 732. Jablochkoff 
81 638. L. 82. 87. — Die dynamo-elektr. Ms 
schine »Arago«.L 82 152. — Roiui II y’a magneto- 
elektr. Maschine. L. 82. 652. — Fein's dynamo 
elektr. Maschine. L, 83 60. — Die Dynamo- 
maschinen von Sch Word u. Scham weber L. 
83. 60. von Chertemp L 83. 100. — Wechsel 
stroinmaschine Gordon. L. 83. 100. — Fer- 
ra n ti’s Dynamomaschine. L. 84. 25 239. — Neue 
rung an Dynamomaschinen W. Hoch h u usen. 
Pat. 86 *177. W. H. Allen & Co. L. 86 758. 
Elektrische Maschinen. Siemens’ u. Halakee 
Magnetoinductionsmaschine Ed. Zetschke L 
76. 25 — Siemens’ Dynamomaschine. L. 81*435. 

— Neuerungen an dynamo elektr u. elektro -dyna- 
mischen Maschinen. Siemens u. lialske Pat. 
83. *134. — Siemens Dynamo mit Reibungskupp- 
lung. L. 84. 25. — Kraft verbrauch u. Leistung der 
Siemens 'sehen Compound Dynamomaschine. A. 
Fischer. 85. 741. 

— Vergleichende Versuche mit magnetoelektr. In 
ductionsmaschinen zur Erzeugung elektr. Lichtes. 
78. *11. — Versuche mit verschiedenen elektr» 
magnetischen Maschinen. Tyndall. L 78. 24. 

— Versuche mit Lichtmaschinen auf der Pariser 
Ausstellung. L. 83. 772. 

— Beschreibung von Weeton’s Fabrik dynamo- 
elektr. Maschinen u. elektr Lampen. L. 80. 552 

Elektrischer Pyrometer siehe unter Pyrometer. 
Elektrische Sammler siehe Elektrische Apparate. 
Elektroden für galvanische Batterien uub Napbta 
(X>ke. A. Lidow. L. 83. 167. 

Elektromagnet mit intermittirenden Strömen. F. 

Nysten. L. 81. *240. 

Elektrometer siehe Elektrische Apparate. 
Elektromotor* C. Zipemowskv u. M. Döri. 
Pat. 85. 872. — Einführung von Elektromotoren 
in Berlin. 88. 651. 

Elektrotechnik siehe Elektricitat. 

Entgasung. Begriff. F. Lörmann. L. 82 340. 
Erdöl siehe Oele 

Erdwachs. Gewinnung u. Verwendung. Gehe. 
L. 75. 4)2. — Ueber den galizischen Osokerit 
J. Grabowsky. L. 77. 747. — Petroleum « 
Erdwachs. A. Burgmann L. 81. 20. 140. — 
Ueber kaukasischen Ozokerit. F. Beilstein u. 
Wiegand. L. 83. 533. — Bleichen von 0w> 
kerit u. Herstellung eines Wachsersatzes aus 
demselben. Ch. C hem in Pat. 85. 107. 
Ueber Erdwachs u- dessen Verarbeitung J 
Merz L. 87. 270. 

Esse siehe Schornsteine. 

Excltatenr siehe Elektrische Apparate. 
Exhaustoren. Einführung der Exhaustoren. S 
H. Schilling 88. 185. — Verfahren, Gas ah 
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zusaugen u. fortzudrücken. G. Schimming. 
Pat. 88. 1123 

Ex Haustüren. Rotirender Exhaustor. J. Robertson. 
Pat. 74 278. — Patente iasexhaustor. L. 74. 705. 

— Verbesserung an Rotationsdampf maschinen u. 
an Regulatoren, bei Gasexhaustoren anwendbar 
G. u. A. S. Ho wer. Pat. 74. 750. — Exhaustor 
combinirt mit Scrubber u. Condensator Clark. 
L. 75. 402 — Selbatregulirender Exhaustor 
F. W. Fison. 76. 619. — Dampfstrahlapparat 
W. Cleveland. Pat. 76. 091. — Exhaustor, 
System Schmitr,. L 81. 94. — Die Exhaus- 
toren auf den South Metropoliten Co's. Gas- 
werken L. 81 366. — Gasexhaustor mit hori 
zontaler Maschine. Reale L. 83. 373 — Roofs , 
Gebläse u Exhaostor für Hochofengase. L. 
83. 620. 

— Neuerungen an Exhaustoren. R. Johnson, 
l’at. 75 345. J. Dodge. Pat. 75 . 750. F. 
A. Paget. Pat. 75. 750. J. Gareis. 80. 252. 
Taf. 5. Fig. 1 — 5. Allen Co. L. 83 00. 
Gwynne & Co. L. 83. 413. 

— Der Dam pf strahl Ex hau stör von Kürt ing 74 *421. 
— Anwendung des Körting'schen Dampfstrahl- 
Gebläses zur Regeneration der Reinigungsmasse. 

E. Grahn. 74. 868.536. W. Kümmel. 75. 4. 
— Körting* s Dampfstrahl -Exhaustor. 74. 240. 
867. 75. 474 . 470. 76. 268. Pat. 75. 685, Pat. 77. 
530. Prioritätsstreitigkeiten wegen desselben. 

75. 325. — Neue Anwendung des Körting'schen 
Dampfstrahl Exbaustors in der Gasin dustrie. E. 
Grahn. 76. 645. — Erfahrungen mit dem Kör- 
ting'schen Dampf strahl - Exhaustor. Torrn in 

74. 419. Hasse. 74. 423. Grahn. 74. 423. 

75. 492. 76 403. G roh mann. 74. 293. 75. 
50.490. 76.463. Jochmann. 75. 50. Pintsch. 

75. 50. Salm. 75. 491. L. Körting. 75. 493. 
Schiele. 75. 493. Moll. 76. 464. Reissner. 

76. 464 s. a. 76. 556. Paterson. 77. 638. 
Morton. 77. 640. Brett. 77. 640. Goddard 

77. 640. Förster. 78 600. — Erfahrungen 
über die Anwendung des Körting'schen Appa- 
rates zum Absaugen von Gasen Scheu rer* 
Kestner. L. 79. 49. — Erfahrungen mit Kör 
ting sehen Exhaustoren. Horn. 87. 1007. 


Exhaustoren. lleissluftmasehinen zum Betrieb des 
Exhaustors. 76 132. 200 — Kraft- u. Brennmate- 
rial verbrauch bei Beale'scben Gasexhaustoren. C. 
Wood all. 77 738. L 77. 602. — Zusammen- 
stellung des Kraft u. Brennmaterialverbrauchs 
beim Bealeschen u. beim Dampfstrahl- Exhaustor. 
Paterson. 77. 742. — Exhaustorenbetrieb durch 
Gaskraftmaschinen. C. Müller. 79.385. Müller. 

81. 423. Blum 81. 423. s. a. 84. 851. 86. 42. 
Exhaustor-Regolaforen siehe Regulatoren. 
Explosionen s, a. Gase, Grubengas, Leuchtgas, 

»Schlagwetter u. Unglücksfälle. — lieber Explo 
sionen. F. A. Abel. L. 75. 411. — Ueber 
Dampfkessel- Explosionen. L. 81. 140. — lieber 
Explosionen u. ihre Ursachen. C. Walfort. 
L 81. 401. — Ueber die Explosionsgefahr des 
Petroleums u. ihre Abwendung. R. Weber. 
L 81 510. — Ueber Gasexplosionen. Schilling 

82. 10. — Ueber Knallgasbildungen u. Explosions- 

erscheinungen bei Gasfeuerung«- Anlageu. F. 
Steinmann. L. 82 154. — Ueber Explosionen 
in Kohlenlagern. F. Rowan. L. 82. 652. — 
Ueber die Fortpflanzung der Explosionserschei- 
nungen. Berthelot u. Vieille. L. 83. 101. — 
Entzündlichkeit u. Explosionsfähigkeit von Luft- 
gasmischungen. C. v. Th an. 83. *152. — 
Gasmeldeappurut mit Schutzvorrichtung gegen 
Explosionen. E. Mossbach. Pat. 83 *590. — 
Sprengpulver unter Steinkohlen als mögliche 
Explosionsursache. A. Pavitzky. 83. 893. — 
Die Darapfkesselexplosionen im Deutschen Reiche. 
L. 84. 163. — Beiträge zur Kenntniss der Staub 
explosionen C. En gl er. L. 85. 730. — Die 
Gasexplosion in Helmoud. 85. *970. — Ein 
Beitrag zur Mechanik der Explosionen. E Mach 
u. J. Wentzel. L. 86 92 — Ursachen der 

Explosionen in Russöfen. Engler. 86. *147. 
— Explosionen in Folge Theerverdickung in der 
Vorlage. Fischer. L. 86. 1036. — Explosion 
in einem Retortenofen. Baumgärt el. 87. 1006. 
Haymann. 87. 1007. — Räth sei hafte Gas- 
explosionen 88. 133. Bruhns. 88. 333. Salzen- 
berg. 88. 334. 

Exploslonsstoffe. Darstellung durch Mischen von 
Schwefelkohlenstoff mit Untersalpetersäure. E. 
Turpin. Pat. 83 104. 


F. 


Kackein. WidcrMtamlfilhigeB Material tnr Herstellung 
unverbrennlicher Fackeln. O. LOck e. Pat. HI. 673. 
— Petroleumfackeln. P. Schmahl. Pat. 81. *572. 
H. Klette. Pat. 82. *751. G. Berghauaen. 
Pat 84. *595 — Dochtrcgulirang für Petroleum 
fackeln. P. Schmahl Pat. 82 *311. 

Kiiknlgaa siehe Gasbereitung. 


Fäkalsteine. V erwendung zur Gasbereitung Petri. 
75. 81. 

FäkalstofTe siehe Gasbereitung n. ira Register für 
Wasser vereorgu n g . 

Fahrzeuge mit GaB- bezw. Petroleum motoren. 
Benz & Co Pat. 87 *801. G. Daimler. Pat. 
87. *801. 
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Farben s. a. Theerf&rben. — Baimain s leuchtende 
Farbe. L. 81. 46. 82. 47. 8. a. E. Dreher. L. 
82 152. — Ueber die Empfindlichkeit des Auges 
für geringe Farbenunterechiede. B. O. Peirce. 
L. 84 26. 

Ferreln. B. F. Ortet. 80. 307. 

Ferrocyanverblndungen siehe Cyan n Cyanver- 
bindungen. 

Fette s. a. Oele. — Ueber den Gehalt der bei ver- 
schiedenen Fettsersetzungsmethoden erhaltenen 
Fettsäuregemische an Neutralfett. K. Birnbaum. 
L. 74.792. — Ueber die Zersetzung der Neutral- 
fette. J. C. A. Bock L. 75. 411. — Apparat 
zur Verseifung der Fette. L. Droux L. 76. 51. 
688. — Gewinnung aus den Waschwassern der 
Kammgarnspinnereien Bernau L. 77. 285. 

Fettgas s. a. Gasbereitung. — Verwendung zu Gas 
gebt äsen. O. Loh sc L. 78. 870. 

Fettgasanstalten siehe Gasanstalten 

Fenercement. Bischof. L. 86. 150. s. a. Cement. 

Feuergase siehe unter Gasanalyse. 

Feuerkitt. L. 86 150. 

Feuerlöschwesen siehe im Register für Wasser- 
versorgung. 

Feuerthflren. Martins Patentfeucrthüre. L. 76. 
629. — Die Feuerthüre von E. Schwarzer. 88. 
•647. Pat. 84. 169. — Cokeofen thüre. C. Dahl- 
mann. Pat. 88. •ÖOI. Pat. 86. 175. 

— Heizthürverschluas. Lieget. 82. *512. — Hebel- 

verschluss für HeizthQren. Berlin-A n haitische 
M aschi ne n bau - Ac t ien gesellst* ha ft u. G 
A F. Li ege 1. Pat. 83. *662. — Keilverschluss 
für Ofen- u. Feuerungsthüren. Ba r th u. H ir Seh- 
feld. Pat. 85. *534. — Verschluss an Feuer- 
thüren. Berlin-An haitische Maschinen 
bau -Actiengellschaf t Pat. 85. *668. — 

Heizthüren Verschluss. 0. Huppert. Pat. 88. *230. 

Feuerung s.a. Gesetze, Heizung, Oefen, Kost, Schorn- 
steine, Theerfeuerung, Verbrennung, Wärme u. 
Zugmesser. 

— Tabellen zur Feuerungskunde. Erhard. L. 78. 
308. — Katechismus des Betriebes der Gas- 
feuerung. C. v. Balzberg. L. 85 . 529. L. 86. 
54. — Feuerungskundo. L. Raindohr. L.86.960. 

— Fabrikation u. Anwendung feuerfester »Steine. 
R. Keller. L. 76. 423. — Neuenheuser's plas 
tisch es Dinas-Krystall, ein neues feuerfestes Ma- 
terial. 76. 266. 588. C. Bisehoff. L. 77. 113. 
— Die feuerfesten Thone, deren Vorkommen, 
Zusammensetzung, Untersuchung u. Anwendung. 
C. Bi sc hoff. L. 77. 143. — Ueber Feuerbestän- 
digkeit von Chamottefabrikaten. Aebert. 78. 
4-17. — Feuerfeste Steine für Ofenbau auf der 
Pariser Weltausstellung. 78. 505. 525. — Ueber 
die rasche Zerstörung der feuerfesten Materialien 


durch schmelzende Schlacke beim llochofe u betrieb 
Limbor. L. 78 551. L. 79 458. — Einwirkung 
der Cokeschlacken auf feuerfeste Steine B. Kos 
mann. 79. 583. 617. — Herstellung von feuer 
festem Mauerwerk F. Lürmann. 83. <514 — 

Ueber die Feuerbeständigkeit der Steine aus der 
Chamottefabrik Didier. 84 238 — Lieber die 

Ausführung feuerfesten Msuerwerks. 84. 343. — 
Die Eigenschaften feuerfester Materialien u. deren 
Verwendung in der metallurgischen liuluatri* 
R. Scheidhauer. L. 86. 91. — Künstlicher 
Feuercement u. Feuerkitt. L. 86 150. 

Feuerung. Ueber die bei der Gasfabrikation erforder- 
lichen Wärmemengen u. über den Werth erhitzter 
Luft. H. Br eh ui 76 379. — Nutzbarmachung der 
im Steinkohlenrauche enthaltenen werthvollen 
Substanzen 0. Braun. L. 77 199. — Berechnung 
des Nutzeffectes der Feuerungsanlagen aus dem 
Volumen der Verbrennungsproducte. H. Bunte 

78. 62. — Die Controle der Feuerangsanlage:; 
durch Analyse der Verbrennungsgase. R. Hoff 
mann. L. 78 .307. — Ueber die Fortschritte auf 
dem Gebiete der Wärmetechnik. W. Weyl. L 

79. 176. — Einige Apparate zur Beobachtung 
der Verbrennung» Vorgänge in Feuerungen. A 
Boichevallier. L. 81 18. — Vorrichtung zur 
Controle der Rauchgase. Fr. Eitner. 81 125 
— Die Vermeidung von Rauch W. D Mod 
crieff- Scott. L. 81. 201. 329. — Zur Rauch 
gas frage M. Herrmanu. L. 81. 734. — Mit- 
theiluugen über die Londoner Ausstellung vun 
Apparaten u. Einrichtungen zur Vermeidung des 
Rauches. C. Bach. L. 82 528. — Ueber die 
Bedingungen der Kohlenoxyd u. Kohlensäure- 
bildung bei der Verbrennung von Kohle. Lede 
bur 82. 709. — Bericht über die Ausstellung 
rauch verzehrender Feuerungen in London. Fr 
Siemens. 82 789. — Die calorische Behand- 
lung des Hochofenbetriebs. E. F Dürre. L. 83 
230. — Die Technologie der Wärme F.Schwack 
hofer. L. 83. 267. 377. L. 84. 780. — Zur Be- 
urtheilung der Feuerungsanlagen. F. Fischer 
L. 83. »809. — Bemerkungen zu der Feuerung» 
frage u. Vorschlag einer rauclifreien Feuerung 
H. Keusch. L. 84. 25. — Die Gasdissociation 
heim Brennen der Thonwaaren. L. 84. 8iH> 
Ueber den Nutzeffect von Feuerungsanlagen H 
Dworzäk. L. 85 . 256. — Die Rauch verzehning» 
frage. L. 85. 256. — Die Rauch Verzehrung vor 
Gericht. L. 85. 870. 0. Krüger. L. 85 529 
Ueber die rauchverzehrende sog. Wehrfeuerung 
von Wilmsmunn. Seiler. 88. *135. — Apparat 
zur Controle der Feuergase. Schiffer u. Buden 
berg. Pat. 88. *500. — lieber die Ermittlung 
des Wärme Verlustes in den Kamingasen u. d&5 
cumpensirte Dasymeter. A. Sieger t. 88 *736 
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— UeberdieUntcrsuchung von Keuoriingsanlagen I 
0. Binder. 88. 940. 

Feuerung. Verbesserte Vorrichtungzum Heizen der 
Retortenofen. J, Townsend. Put. 74. 78. — Ver- 
besserte Heilvorrichtung S. fl. Emmens. Pat. i 
74. 345. — Construction von Fcuerunlagen 
Heidecke. 75. *479. — Ucber Heiinng der Re- 
tortenOfen mit Steinkohlen. Friedleben. 75. 
480. — Reformen der Feuerungsanlagen. A. Hotop. 
L. 75. 622. — Rationelle Conatruction industrieller 
Feuerungsanlagen. L. Rahmdohr. L. 75. 656. 

— Die Letreust'sche Gegenmauer. W. Oechel- 
häuser. 77. 394. — FUtlfeuerung mit offenem 
Herd ohne Rost für RetortenOfen. W. Horn. 
Pat. 82. *375. — Wassergekühlte Luft- u , Schlacken- 
schlitze n. Abschluss der Luftzuführung für 
Feuerungsanlagen u. Generatoren. F. Lü rin ann. 
L. 82. 529. — Vorrichtung zur Verbrennung 
flüssiger Brennstoffe. H. Th. Litchfield n. D. 
Renshaw. Pat.82. *540. — Füllschachtfeuerung 
Gebr. Bnderus. Pat. 83. *138. *196. — Be- 
feuerungsweise zweier mit einander verbundener 
Schachtöfen. M. J. Sachs. Pat. 83. *233. — Vor- 
richtung zur Vorwärmung der Verbrennungsluft 
bei Feuernngsanlagen. C. Grübe. Pat. 83. *814. — 
Feuerungsanlage mit Rauchverbrennung. C. H. 

F. Russmann. Pat. 84. *168. — Feuerung mit 
getrennter Ent- u. Vergasung Fr. v. Callen- 
berg u. E. Fischer. Pat. 84. *16H. — Rauch- 
verzehrende Feuerung. W. Heiser. Pat. 84. *169. 

— Feuerungsanlage zur trockenen Destillation 
schwer oder nicht vercokbarer Substanzen. J. 
Jameson. Pat. 84. *574. — Combinirte Coke- 
u Kohlenfeuerung. L. Schünjahn u. C. Wed- 
decke. Pat. 84. *646. — Benutzung der abgehen- 
den Wärme von RetortenOfen zum Maschinen- 
betrieb. L. Soubiran. 84. 750. — Vorrichtung 
zur Erzielung vollständiger Verbrennung. Fr. 
LOnhold. Pat. 84. *831. — Combination von 
Lürmann'schen Entgasungsräumen mit eisernen 
oder steinernen Luft- oder Gaserhitzern. F. W. 
LO rin ann. Pat. 85. 258. — Feuerführung an 
einem verstellbaren Koste mit gleichbleibendem 
Neigungswinkel. II. Keusch. Pat. 85. *282. — 
Rostfeuerung für Retorten- u. Muffelofen. J. 
Hasse u. M. Vacherot. Pat. 85. *340. — Die 
Feuerungsanlagen für das Haus. O. Altberg. 

L. 85. 447. — Vorrichtung für Zuführung der 
Luft zu den Feuergasen. E. Volcker. Pat. 85. 
*506. — Feuerungsanlage für Gasretortenöfen. 

M. ßogetti. Pat. 85. *667. — Feuerungsanlage 
zur Cokestaubverbrennnng nach dem Patent 
Perret in Paris. 86. *627. — Feuerungsanlage 
zum Heizen mit Abfallölen. Sadler L. 86. *758. 

— Neuerung an Herdfeuerungen. Hempel. Pat. 
86 *763. — Feuerungsanlage. R. Burghardt. 

Oeneral-Reg 2 Jours f. Gasbel u. Wasserven* 


Pat. 86. *931. — Ueber Feuerraum, Feuerzuge 
u. Schornstein. L. Vogt. L. 87. 730. — Rauch- 
lose Hausfeuerungen. 0. Leonhardt. L. 88. 227. 

— Feuerungseinrichtungen für flüssige Heizstoffe 
n. ihre Versuchsergebnisse. C. Busley. L. 88. 
335. — Kohlenwasserstoff Feuerung. W. Whrigt 
u. E. Williams. Pat. 88. *921. — Vorrichtung 
zur Vorwärmung von Verbrennungsluft. Pade & 
Kreibig n. K. Schumann. Pat. 88. *953. 

Fenerung. Gasfenerung für Flammofen. G. Mend- 
heim. Pat. 81. *170. — Gasfeuerungsdüse. A. 
Knaudt. Pat. 82. *541. Pat. 83. *418. — Ventil- 
verschluss zum Umstellen der Flammenrichtung 
bei Kegenerativ-Gasfeuerungen. P. Berndt u. 
Baldermann. Pat. 83. *590. — Verfahren 
u. Vorrichtung zur Erzeugung brennbarer Gase. 
W. S, Sutherland. Pat. 84. *401. — Gasver- 
brennungskammer für Feuerungsanlagen. H. 
Schott. Pat. 84. *402. — Gasfeuerung für Re- 
tortenöfen. A. Klönne. Pat. 84. *645. — Gas- 
feuerung für Oelgasretortenöfen. H.Hirzel. Pat 
85. *668. — llalbgasfeuerung. Ferd. Stein- 
mann. Pat. 86. *984. — Halbgasfeuerung. E. 
Völcker. Pat. 88. *921. 

— Neuerungen an Gasfeuerungen. A. Klönne. 
Pat. 80. *724. L. 80. 756. F. A. Schulz. Pat. 
81. *71. *242. *626. Fr. Schaffer. Pat. 81 *101. 
A. Ebeling. Pat. 81. *101. C. Nehse. Pat. 81 
*242. C. Haupt. Pat. 82. 93. *540. L. Klatten 
hoff. Pat. 84. *170. A. Kruska. Pat 84. *401. 
F. Zahn. Pat. 86. 671. 

— Anwendung des Systems Siemens u. ähnlicher 
Systeme bei der Heizung von Gasöfen. 74. 328. 

— Ausnützung der beim Entleeren der Retorten 
verloren gehenden Wärme. J. u. R. Bell. Pat. 
74. 796. — Gasfeuerung für Retortenheizung 
76. 67. — Gasfeuerung mit Generator u. Re- 
generator für Retortenöfen. Bunte. 77. 386. 
Oechelhäuser. 77. 389. Hasse. 77. 395. — 
Steinmann's Gasfeuerung für Retortenöfen. J. 
Haymann. 77,. 687. — Vorgänge bei der Gas 
feuerung der Retortenöfen. H. Bunte. 78. 68. 

— Die Principien der Gasfeuerung, insbesondere 
für Gasretortenöfen. C. Haupt. 78. 223. Taf. 3 
u. 4. — Generatorgasfeuerung für RetortenOfen 
F. Tonnar. L. 78. 410. — Die Generatorfeuer- 
ung für Gasofen. Ch. Hunt. 79. 107. — Ueber 
den Betrieb der Gasfeuerung für RetortenOfen 
79. 433. — Ueber Steinmann's Gasfeuerung. 
79. 717. — Ueber rationelle Feuerung der Re 
tortenOfen. Liege). 79. 720. — Verbreitung 
der Genera torfeuerungfürRe tortenOfen inDeutsch- 
land. Schulze. 80. 429. — Gasfeuerung für 
RetortenOfen. W. Göbel. Pat. 80. 448. — Hei- 
zung von Retorten mit Lenchtgas. W. Horn 
81. 9 K Urahn 81. 36. A. Hegener. 81. S2. 
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C. Möller. 81. 394. — Vortheile de» Rcgenerativ- 
syetems für Heizung von Retortenöfeu. G. E. 
Stevenson. 81. 449. — Zusammensetzung 

des Gases iu Generatoren. W. Wallace. L. 83. 
16V. — Das Regcncrativheizsysteiu für Retorten 
Ofen. Foulis. L. 83. 167. — Uebcr die ünter- 
feuerung der Liegel'scheu halbtiefen Generator 
Öfen. Paul Schneider. 86. 25. 

Feuerung. Ueber Gasfeuerung. 75, 665. L. 78. 632. 
Hasse. 80. 411. — Die Vortheile der Gas- 
feuerung. Boichevallier. L. 76. 621. — Zur 
Gasfeuerungsfrage. 76 . 605. C. Voss. 76. 643. 

G. Liegel. 76. 698. G. Happach. 77. 690. — 
Ueber Gasfeuerungen. H. D. L. 77. 56. — Fort- 
schritte der Kohlenoxydgasheizung. Hasse 77. 
9.S. Burekhardt. 77.267. — Ueber Gasfeuerung. 

H. Stegmann. L. 77. 346. — Die Torfgasfeuerung. 
H. Stegmann. L. 77. 414. — Gasfeuerung für 
keramische Zwecke. G. Mendheim. L. 77. *599. 

— Die Brenner für Gasfeuerung u. die Vorwärmung 
der Verbreunungsluf t nach >1 ü 1 1 e r & F i e h e t. 
78. 525. — Studien über Gasfeuerung. M. Len- 
cauchez. L. 78. 661. 579. — Die Gasfeuerung. 
C. Ludwik. L. 78. 604. — Gasfeuerung nach 
System Bicheroux. E. F. D. 78. 704. — Fort- 
schritte auf dem Gebiete der Gasfeuerungen. F. 
Stein mann. L 79. 735. — Ueber Halbgas- 
feuerung. A. Hartmann. L. 79. 769. — Com- 
binations Gasfeuerung Th. Bolzano. L. 80. 21. 

— Die Bedeutung der Luftvorwärmung für die 
Gasfeuerung. H. Bunte. 80.432. — Ueber Gas- 
feuerung. A. Fichet u. 8. PdrissA L. 80. 719. 

Ueber Gasfeuerungen. A. Pütsch. L. 81. 20. 

— Gasfeuerung u. Gasofen in ihren Beziehungen 
zu den pyrotechnischen Processen der Thon- 
waarenindustrie. H. Stegmann. L. 81. 48. — 
Bericht über die Thätigkeit der Gasfeuerungs- 
commission des Aachener Bezirksvereins deut- 
scher Ingenieure. Dürre. L. 81. 166 — Ueber 
Knallgasbildung u. Explosionserscheinungen bei 
Gasfeuerungsanlagen. F.Steinm ann. L. 82. 154. 

— Die Gasheizung bei der directen Darstellung 
von Eisen. J. v. Ehrenwerth. L. 83. 374. s. a. 
L. 83. 413. — Ueber Gasfeuerungen. G. Liegel. 
L. 83. 620. — Englische Urtheile über Gas- 
feuerung. 84. 481. — Ueber Gasfeuerungen. C. 
Steffe. L. 85. 815. — Gegenwärtiger Stand der 
Gasfeuerungsfragc. 85. 1001. — Heizverfahreu 
mit reinem Kohlenoxyd unter gleichzeitiger Ge- 
winnung der Nebenproduete der Stein- u. Braun- 
kohlendestillation. M. Cahen Pat. 86. 701. — 
Neue Gasfeuerungen, sachliche Würdigung ein- 
schlägiger deutscher Patente A. Pütsch. L. 87 
1175. — Ueber Luftvorwärmung bei Gasfeuer- 
ungen. J. Hudler. 88.174. — Verbesserung der 
Gasfeuerungen durch Einführung einer Verbrenn 


nng unter constantem Volumen. C.Otto, L. 88 
436. 

Feuerung. Verbesserungen an Regenerativ- n an 
deren Gasfeuerungen. F.D. Nattall. Pat.75.301 

— Neuerung an Generatorfeuerungsanlagen. C B 

Gregory. Pat. 81 *170 — Controlflamme für 
Generatorfeuerungen. O. Raaz Pat 82 *24 

Fr. Eitner. 82. 74. — Erhitzungsvorrichtung 
für die Verbrennuugsluft eines Gasofens ohne 
Wärmespeicher. Oesterreich Alpine - Mon 
tangesellschaft u. E. Gödicke Pat. 87. 472 

— Generatorfeuerung ohne Rost mit verftnder 
licher Schüttung. Mohn. Pat. 87. *1139. 

— Ueber Generatorfeuerung. 77.189. Hegener. 75 
481. Goldbeck 77.399. Fritsch 77.402. Schil 
ling 77 402. Hasse. 80. 412. Valon.82.4G8 - 
Vortheile der Torfgeneratoren la-i der Gasfeuerung 
Lencauchez. L. 76. 355. — Versuche mit Gene 
ratorleuerungen E. Grahn. 77. 679. Taf. 8 — 11 

— Regeneration oder Recuperation. R. Dürre. 

L. 77. 599. — Statistik der Generator-Gasfeuer 
ungen F. Tonnar. 77. 723. — Regenerations- 
feuerung. A. Pütsch. L 78. 579. L. 83. 620. — 
Die Generatorfeuerung mit Wasserdampfzuführ- 
ung u.dns Strong-Lowe'sche Verfahren der Wasser 
gasdarstellung 80.333. — Generatorfeuerung in 
England 80.425. — Herstellung von Generator 
gasen. Pütsch. L 81201. — Die Vortheile der 
Generatorfeuerung mit Recuperation. \V. G. 
Dresser. L. 82. 408. — Vermeidung der Theer 
bildung bei Kohlengeneratoren. H. Steg mann 
L 82. 453. — Ueber Regeneration der Wärme 
A. de BoichevBllier. L. 83. 167. — Die Re 
generation der Hochofengichtgase. J. v. Ehren- 
werth. L. 84. 358. L. 85. 103. — Zar directen 
Gasfeuerung mit in Regeneratoren erhitzter Luft 
v. Ehrenwerth. L. 85. 814. L. 87. 198 - 

Dimensionen der Kanäle oder Leitungen für heusse 
Luft oder Gase. M. Langlade. L. 86 171. — 
Die Entwicklung der Geueratorfeuerung. N. H. 
Schilling. 88 354. 

— Selbstthätiger Regulator des Luftzuges unter 
Dampfkesseln in Gaswerken. J. Slade. L 75 
103. — Rationelle Dampfkesselfeuerung. L. 77. 
44. — Kesselfeuerung für Dampfmaschinen mit 
erwärmter Luft. B. Liebold. L 78. 22 — Aus- 
nutzung der Heizkraft von Brennmaterialien mit 
Rücksicht aufdieDampfkesscianlagen. H. Wiebe. 
L. 78. 137. — Dampfkessel Feuerungsapparate 
L. 78. 726. — Neuerungen an Dampfkesselfeuer- 
ungen. L. 80. 236. — Patent ■ Kesselfeuerung. 
Heiser. L. 80. 284. — Luftwärmer für Dampf- 
kesselfeuerangen Guzzi u. Ravizza. L. 80 
685. — Feuerungsanlage für Dampfkessel mit 
rauchloser Verbrennung C. Gröbe. L. 81. 47. 
— Die Ausnutzung der Brennstoffe in Dampf 
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kesselfeuerungen. F. Fischer. L. 81. 132. — 
Dampfkesselanlage für Coke-, Gries- u. Staub- 
feuerung. Reutter. 82. 142. — Ueber die Beur- 
theilung von Dampfkesselfeuerungen. F. Fischer. 
L. 83. 101. — Neuere Dampfkesselfeuerungen 
zur Lösung der Rauchfrage C. Bach. L. 83. 31G. 
— Dampfkeeseifeuerung mit Coke. A. Ehren- 
dorfer. 86. *35. — Dampfkeseelfeuerung für 
flüssige Kohlenwasserstoffe. F. Mörth. Pat. 88. 
*195. — Cokefeuerung für Dampfkessel. Beyer. 
88. *1036. 

Feuerung. Gasfeuerung bei Dampfkesselanlagen. C. 
Nehse. L. 77. 309. — Die Gasfeuerung für Dampf 
kessel.L.78. 306. 726. 79. 558. L 81. 191. L. Paulus. 
L. 78. 633 A. Boicbevallier. L. 78 704. J. 
Kasalowsky. L. 78. 728. F. Steinmann L. 
80. 22. R. Kiesel. L. 80. 284. — Ueber Haupt s 
Gasfeuerung für Dampfkessel. L. 80, 136. Nög- 
gerath. L 80 21. — Neuerungen an der llaupt- 
schen Gasfeuerung. L. 80. 756. — Die Dampf- 
kessel-Gasfeuerung. von Haupt. Ziegler. L. 81. 
20. — Gasfeuerung für Dampfkessel. L 81. 617. 
P. Berndt u. Baldermann. Pat. 82. *790. U. 
Lehl. Pat. 83. *501. A. u. P. v. Krottnaurer. 
Pat 83. *777. — Directe Gasfeuerung für Dampf- 
kessel. L. H. Thielemann. L. 84. 25. Fr. 
Siemens. 85. 150. Taf. 4. — Gasfeuerung für 
Dampfkessel. B. v. Steinücker. Pat. 85. 635. 

— Generatorfeuerungen für Dampfkessel. H. Bunte. 
80. 605. — Dampfkesselanlage u. Gasgeneratoren. 

F. Jüneraann. L. 81. 330. — Generatorfeuer- 
ung für Siederohrkessel. F. Schingen. L. 82. 
463. — Generatorfeuerung mit Coke für Dampf- 
kessel. Townsend. 85. 611. 

— Verdampfungsversuch mit einer Liegel'schen 
Generatorfeuerung Liege!. 79. *570. — Neuer- 
ungen an dem Liegel'schen Feuerungssystem. 

G. A. F. Liege). Pat. 82. *232. — Das Liegel- 
sche Sparfeuerungssystem. G. F. Sc h a a r. L. 85.847. 

— Anwendung des Dampfstrahl-Unterwindgeblüses 
bei der Heizung von Retortenöfen. B. Körting 
75. 481 s. a. L. 76. 491. •— Crossley's Wind- 
erhitzungsapparat. L. 76. 521, — Ueber Ver- 
brennung der Gase u. die Leistung der Wind- 
erhitzungsapparate. Dineur. L. 76. 522. — Unter- 
windgeblflse. A. M. Clark. Pat. 76. 525. — Ver- 
suche mit Unterwindgebläsen zur Verbrennung 
magerer Kohlen. R. Jour da in. L. 76. 559. — 
Zugerzeugung durch Luftinjection. Bertin. L. 
77. 744. — Lufterhitzungsapparat F. LÜrmaun. 
Pat. 81. *170. — Winderhitzer der Edgar Thomson- 
Hütte. L 83. 374. — Ueber Winderhitzungs- 
apparate für Hochöfen F. Lürmann. L. 83. 
695. — Schiebervorrichtung an Regenerativ Wind- 
erhitzern. W. Schmidt. Pat. 85. *903. — Mit- 
tbeilungen über verbesserte Einrichtung zur Ver- 


brennung der Hochofengase an Dampfkesseln u. 
Winderhitzern. F. Lürmann. L 86. 758. — 

Ueber steinerne Winderhitzungsapparate. M acco. 

L. 86. 759. 

Feuerungsschieber siehe unter Absperrvorricht- 
ungen. 

Feuerzeug s. a. Taschenlaternen unter Laternen. — 
Elektrisches Feuerzeug. Voisin u. Dronier. 

L. 75. 29. — Zündholzdose mit Taschenlateme. 

E. Müller. Pat. 82. *535. — Taschenfeuerzeug. 

E. Köhler. Pat 82. *760. 

Filtration. Misch- u. Filterapparat zur Paraffln- 
reinigung. L. Ramdohr. L. 75. 464. — Appa- 
rat zur Abscheidung aller möglichen Körper aus 
Gasen n. Dampfen. 0. Braun. L. 77. 199. — 
Apparat zur Filtration von Gasen u. Dampfen. 

K. Möller. Pat. 80. 692. Pat. 82 *536. - 
Ueber die Filtration von Gasen u. Dampfen nach 
Möllers Verfahren. F. Böckmann. L. 82. 

819 — Luft- u. Gasfilter. Fr. Breyer. Pat 
84 *645. 646. Fr. Pelzer. Pat. 84. *645. 

Pat. 85. *789. — Rohrförmiges Gas- u. Dampf- 
filter. K. Möller. Pat. 85. *871. Pat. 86. *671. 

Flamme. Normalflammen siehe Photometrie. 

— Zur Definition u. Theorie der Flamme. C h e v r e u 1 . 

L. 75. 864. — Sensitive Flammen R. H. Ridout. 

L. 77. 236. 

— Ueber die Ursache des Leuchtern) der Flammen. 

W. Stein. 74. 294. L 74 110. 146 - Ueber 
die Entleuchtung der Flammen durch Sticktsoff 
u. andere Gase. W. Stein. 74. 543. L. 74. 

317. — Ueber die optischen Eigenschaften der 
Flamme verbrennender Körper. G. A. Hirn 
74. 559. L. 74. 170. — Grad der Durchsichtig 
keit der Flamme für ihr eigenes Licht. G. A. 

Hirn. 74. 562. — Grad der Durchsichtigkeit 
der Flamme für fremdes Licht. G. A. Hirn. 

74. 665. — Die Ursache des Leuchten« u. Nicht- 
leuchtens kohlenstoffhaltiger Flammen. H. Wi- 
bei. 75. 287. L. 75. 300. — Ueber die Natur der 
leuchtenden Flamme. 74. 557. — Zur Theorie 
leuchtender Flammen. K. Heu mann. 75 633. 

76 412. 450. 621. 77. 71. 103. 132. 156. 78 
153. 186 291. Taf. 1. — Wirkung der Abkühlung 
auf dag Leuchten der Flammen. F. Guthrie. 

L. 75. 746. — Durchsichtigkeit der Flammen u. 
der Luft. E. Allard L. 76. 213. — Entlcuch- 
tung der Kohlenwasserstofffiammen u. Wieder- 
herstellung der Leuchtkraft. K. Ileu mann. 

76. 413. — Ueber das Leuchten der Flamme. 
Frankland. 77. 153. — Theorie des Lenchtens 
der Flammen. W. A. Nippoldt. L. 77. 200. 

— Die Natur des lichtgebenden Stoffs in leuchten- 
den Kohlenwasserstofffiammen. K. Heumann. 

78 153. — Einfluss verschiedener chemischer 
Verbindungen auf die Leuchtfähigkeit der Flatn 

•1* 
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men. K. Heu mann. 78. ‘203. — Beweise für 
die Anwesenheit festen Kohlenstoffs in den 
leuchtenden Kohlen wasserstoffflammen. K. Heu* 
mann. 78. .'304. — Ueber da» Leuchtendmachen 
entleuchteter Flammen. Blochmann. L 81. 
165. — Ueber die Ursache des Leuchtend Werdens 
der Flamme des Bimsen 'sehen Brenners in Folge 
des Erliitzensdes Brennerrohres. R. Blochmann. 
L. 81. 509. 82. 960. 894. Entfeuchtende 

Wirkung der Luft in der Flamme des Bansen* 
sehen Brenners, Controverse «wischen Heu- 
mann u. Blochmann. L. 82. 86. — Beziehung 
zwischen Flammenhöhe u. Helligkeit. H Krüss. 
83. 216. — Ueber das Leuchten der Flammen. 
W. Siemens. 83. 653. — Die entfeuchtende 
Wirkung verschiedener Gase auf die Flamme 
des gewöhnlichen Steinkohlengases L. T. W right. 
84 301. — Einfluss der Flammenhöhe auf die 
Leuchtkraft. E. Liebenthal. 88 1029. — 
Einfluss des Leuchtmaterials auf die Flammen- 
höhe. E. Lieben thal. 88. 1031. 

Flamme. Grad der Durchsichtigkeit der Flamme 
für Wanne, ü. A. Hirn. 74. 567. — Wirkung 
der Wärmeentziehung u. Wärmezufuhr auf leuch 
tende Flammen. K Heu mann. 77. 71. — Niedere 
Temperatur einer Flamme. Merrike. L. 77. 527. 
— Directe Messung von Flammentemperaturen. 
F. Koset ti L. 78 137. 481. 551. 

— Versuche über die Reflection des Schalls an 
Flammen u. heissen Gasen. A. M. Mayer. 

L. 74. 388. — Methode zur Vergleichung zweier 
tönender Luftsäulen durch schwingende Flammen, 
ö re sein. L. 75. 827. — Ueber singende u. 
schallempflndliche Flammen. 75. *708. — Sin 
gende Flammen. C. Decharme. L. 76. 50. — 
Experimente mit schallempfindlichen Flammen. 

M. Hopkins. L. 78. 632 


U 

Gasabgabe siehe Gaspreis u. im Ortsregister. 

Gasanalyse s. a. Apparate, Gasmesser u. Leuchtgas. 

— Anleitung zur chemischen Untersuchung der 
Industriegase. CI. W in kl er. 76. 730. L. 76. 740 
L. 77. 45. 78. 2. 80. 1 7. — Orsat's Gasanalyse für die 
Industrie, aus dem Französischen übersetzt von A. 
Prochaska. L. 77. 236. — Bungen s gasometrische 
Methoden. 77.687.— Lehrbuch der technischen Gas- 
analyse. A.W in k 1 er.L 84. 824, ins Englische über- 
setzt von Lunge. L. 86. 92, ins Französische 
übersetzt von C Blas. L. 86. 729. — Tafeln zur 
Gasometrie. A. Bau mann. L. 85. 529. 756. 

— Verfahren zur technischen Gasanalyse. H. 
Warte. 75. 158 L. 78. 652. — Methode zur 


Flamme. Wirkung der Flamme anl elektrische 
Körper. Doui Mot L 76.150 — Zum elektrischen 
Verhalten der Flamme. W. Holtz. L . 81. 400 — 
Ueber die Elektricität der Flammen J. Elster 
a. H G eitel. L. 84. 825. 

— Ueber die Bildung von 8ulfaten bei Gasflammen. 

E. Priwoznik. 74. 680. — Bildung der Jod- 
saure in jodhaltigen Flammen. G. Sali et. L. 

75. 892. — Ueber die Fortpflanzungsgeseh windig 
keit der Verbrennung, resp Entzündung ver 
schiedener brennbarer Flüssigkeiten. Heu mann. 

L. 81 510. 

— Vorlegungsversuche für umgekehrte Flammen 
Landolt. L. 74. 728. 

Flammenschatzraitte]. Ueber Flammenschutz 

mittel, F. Fischer L 82. 563. 

Flanschen. Tafel mit Normalflanschenprofllen. L 

75. 375. 

Flanschenrohre siehe Rohrdichtung u s. w. 
Flnoranthen. Ueber Fluoranthen. R. Fittig u. 

F. Gebhard. L. 78 234. A. Atterberg. L. 

79 136 

Flnoren. Darstellung u. Eigenschaften. C. de 
la Harp u. W. A. van Dorp. L. 75. 828. — 
Nachweis neben Phenantren u. Anthracen. R 
An schütz. L 79. 136. 

Fluorescenz. Fluorescenzverhältniase gewisser 
Kohlenwasserstoffe in den Steinkohlen- u. Pe 
trolenmdestillaten H. Morton. L. 75. 829. 
Foyer- Gazogtf ne von S. Farinaux u Fichaux. B. 
Liebold L. 78. 22. 

Frftser zur Bearbeitung von Rohrenden. E. Kirch 1 
eis. Pat. 88. *1019 

Fuchsin. Lieber Fabrikation Schopp. L. 86. 769 
Füllofen siehe Zimmeröfen unter Oefen. 

Fuselöl. Verwerthung zur Leuch tgasbereituug 
L. 78. 235. 


Untersuchung von Generatorgasen, Hochofen 
gasen, Leuchtgas etc. C. Stöckmann L. 75 
464. — Analyse der Rauchgase mit Hilfe des 
W inkler sehen Gasanalysenapparates. A . F. W e i n- 
hold. L. 76. 215. — Zersetzung des Stickoxyds 
durch Pyrogallussäure. Russell u. Lapraik. 
L. 77. 527. — Ueber Gasanalyse. J. W. Thomas. 
L. 77. 528. J. Kasalowaky. L. 78. 632. — Ueber 
Kssengasanalyse u.8chwackhöfer's Apparat hiezu. 
A. Schromiu. L. 78. 24 — Untersuchung der 
Generatorgase. A.Buhe. 78. 39. — Ueber tech 
nische Gasanalyse. W. Hempel. L. 78. 237. — 
Die Analyse der Verbrennungsgase als Controle 
der Feuerungsanlagen. R. Hoff mann. L. 78. 
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307. — Untersuchung der Rauchgase. F. Fischer 
L. 78. 478. — Zur Kenntnis« der Rauchgase in 
Retortenöfen. F. Fischer. L. 79. 522. — Ueber 
die Methoden der Untersuchung der Feuergase. 
H. Bunte. 79.521h — Ueber die Analyse brenn 
barer Gase u. die Construction der erforderlichen 
Apparate. J. W. Thomas. L. 79. 790. — Zur 
Untersuchung der ImluHtriega.se. F. Fischer. 
L. 80. 652. — Neue Methoden zur Analyse der 
Gase. W. Hempel. L. 80. 204. Wanklyn u. 
Cooper. L. 82. 119. — Zur Gasanalyse in 
Hüttenlaboratorien. L. Pszczolka. L. 82 529. 
— Verbesserung der gasanalytischen Methoden. 
J. Geppert. L. 83. 101. — Ueber die Analyse 
der Ofengase. V Eggerts. L. 83. 373. — Gas- 
analyse u. Photometrie. J. T. Brown. L. 83. 
588. — Ueber den Nutzen der Gasanalyse für 
die Metallurgie. C. Ch. Dalerus. L. 83. 894. — 
Ueber Gasanalyse bei stark vermindertem Druck 
L. Meyer u. K. Seubert. L.85. 170. — Ueber 
die Berechnung der Gasanalysen. L. Meyer. L. 
85. 170. — Densimetrische Methode der Gas- 
analyse. Fr. Lux. 85. 711. — Zur technischen 
Gasanalyse. V. Mayer u P. J an nasch. L. 
86 789. — Gasanalytische Methode. O. Petter- 
son. L. 87. 40. — Ueber die Ermittlung des 
VVärineverlii8tes in den Kamingasen u. das com- 
pensirte Dasymeter. A. Siege rt. 88. *736. — 
Die Untersuchung der Rauchgase. 0 Binder. 
88. 941. — Ueber eine Fehlerquelle bei Gas- 
analysen. W. Leybold. L. 88. 947. 

(Gasanalyse. Untersuchung der Feuergase eines Ring- 
ofens. II. Be g er. L. 77.528.767. — Zusammensetz- 
ung der aus einem Pottascheofen entweichenden 
Rauchgase. F. Fischer L. 78. 306. — Chemische 
Zusammensetzung der bei Versuchen über die 
Leistungsfähigkeit von Cokegeneratoren erhal- 
tenen Heizgase. H. Bunte. 78. 388. 426. 79. 
115 152. 275. 287. 315. 322. 348. 354. — Ueber 
die Zusammensetzung der Feuergase. II äsen- 
de vor. L. 81. 237. — Zusammensetzung von 
Rauchgasen. F. Fischer. L. 81. 732. — Ueber 
Zusammensetzung u. Temperatur der Hochofen- 
gase Jaumain. L. 82. 153. — Zusammensetz 
ung des Gases in Generatoren. W. Wallace 
L. 83. 167. s. a. Generatorgas. — Gasanalysen. 
F. Fischer. L. 85. 919. 

— Modification des Grisoumeters u. die Wirkung 
glühenden Platindruhtes aut kohlenwassorstoff 
haltige Gasgemische. Coquillon. L. 79. 137. 
s. a. Grisoumeter. — Methoden u. Apparate zur 
Bestimmung der Entzündungstemperaturen ex- 
plosiver Gasmischungen. Mallard u. Le Chu- 
telier. 85. *463. — Zur Anwendung de« Nitro- 
meters. A. N. Allen. L. 85. 901. — Die Gas 
waage, Apparat, zur automatischen Bestimmung 


des speciüschen Gewichtes u. der Zusammen- 
setzung von Gasen; Princip n. Construction, 
Aufstellung u. Gebrauch. Fr. Lux. 87. *251. 
•258. — Neuerungen u. Verbesserungen an der 
Gaswaage. Fr. Lux. 88. *786. 

Gasanalyse. Ein einfacher u. billiger Apparat ftirdie 
Gasanalyse. T Beesley. L. 74. 74. — Die Appa- 
rate von Giroud.74. 89.126. — Neuer Apparat für 
Gasanalyse. C. W. Hin mann. L. 74. 705. — 
Messapparat für Gase. M a u m e n 6. L. 75. 343. 
L. 78. 23. — Apparate zur technischen Gas- 
analyse. 76. 264. — Gaswaschflasche. Münke. 
L. 76. 559. — Apparate zur Gasanalyse. Frank- 
land. L. 77. 746. L. 78. 306. — Maumenl's 
Gashydrometer. L 78 23 — Coquillon’s Appa- 
rate zur Analyse kohlen Wasserstoff haltiger Gas- 
raischungen. 78. *40. — Halter für Gasglocken. 
H. Horton. Pat. 78. 239. — Apparat zum 
Trocknen der Gase. Reischauer. L. 78. 481. 

— Gasanalysenapparat. J . K a s a 1 o w s k y. L. 
78. 632. — Apparat für Versuchszwecke zur Ab- 
gabe stets gleicher Mengen Gas in gleicher Zeit 
V. Bablon. 79. 135. — Apparate zur technischen 
Gasanalyse. M. Li obig. L. 80. 237. — Apparat 
zur Analyse von Hochofen- u anderen Gasen. 
Bolkow, Vaugham Co. L. HO. 551. — 
Apparat zur Hochofengasanalyse. Stead. L. 81. 
96. — Automatischer Analysator der Grubengase. 
D. Monnicr. Pat. 82. *129. — Apparat für die 
Gasanalyse. H Schellhammer. L. 82. 453. 

— Ein neuer Apparat für Gasanalyse. N. W. 

Sokoloff. L. 82. 564 — Construction eines 

Apparates für genaue i iasanalysen. E.W. M o rl ey. 
L. 83. 101. — Apparat zur Volumbestimmung 
eines Gases A. G. V. Ilar court. L. 83. 655. 

— Apparate zur Reduction gemessener Gas- 

mengen auf Normalzustand. U. Kreusler. L 
84. 317. — Construction von Gasanalysenappa- 
raten für Hüttenwerke u. Fabriken. H. Schell 
hammer. L 84. 318.721*. — Selbstthütige Gas- 
Abschluss Vorrichtungen zur Verhinderung von Ge- 
fahren durch explosive * iasgemische. R. M ü n ck e. 
84. *714. — Laboratoriumsapparate beim Ex- 
perimentiren mit explosiven Gasmischungen. 
Mallard u. Le Chatelier. 86. 143. — Ap- 
parat zum Auffangen u. zur Analyse in Wasser 
gelöster Gase. Th. Thörner. 85. *388. — 

Absorptionsapparat für die Gasanalyse. B. 
Take. L. 86. 207. — Apparat zur volumetri- 
schen Bestimmung absorbirbarer Gase. Ed. 
Mertens. Pat. 87. *1087. — Apparat zur 
Untersuchung von Generator- u. Wassergas 
F. Fischer. L. 88. *373. — Apparat zur Con- 
trole der Feuergase. S ch äff er u. Buden berg. 
Pat. 88. *500. — Apparat zur Reduction von 
Gasvolumen auf Normal temperatur u. Normal- 
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druck. (Multiplications ■ Reductionsinstrument). 
G Lunge. L 88. 648. 

Gasanalyse. 0 rs a t's Apparat zur Rauchgasanalyse. 
Pat 74.639. L.74 388. L. 75. 628. 76. 297. L. 76. 366. 
629. J.Aron. L. 75. 863. 76. *266 J.Coquillon. 
L. 76. 688. — Neuerung an Orsat's Apparat R. 
Mttnke. L. 77. 748. — Abänderungen am Oraat- 
schen Apparat. F. Fischer. L. 78. 306. — lieber 
den Oreat’schen Apparat. A. Hartmann. L. 

79. 759. — Ueber die Gasanalysenapparate von 
Orsat u. von Coquillon. F. Le Blanc. L. 80. 653. 

— Gasbürette zur Untersuchung von Gasgemischen 
durch flüssige Absorptionsmittel. F. M. Kaoult. 
76. *509. — Gasbürette zur qualitativen u. quanti- 
tativen Untersuchung von Gasgemengen. H. 
Bunte. 77. *447. — Verbesserung an der Bunte- 
schen Gasbürette. E. Büchner. L. 78. 477. — 
Zur Handhabung der Bunte 'sehen Gasbürette 
N. v Jüptner. L 83. 166. — Neue Gasbürette. 
Franke L. 87. *1081. Pat 88. *231. 

Gasanstalten s. a. Arbeiterverhältnisse u Gasbe- 
steuerung, sowie im Ortsregister. 

— Die Gasanstalten von England u. Wales ira 
Vergleich zu denen Deutschlands. E. Gr ahn. 
83. 117. s. a 186. — Die erste Gasanstalt in 
Deutschland. N. H. Schilling. 87. 388. — Er- 
richtung von Holzgasanstalten in Bayern N. H. 
Schilling. 88. 107. 142. — Privatgasanstalten 
in Bayern. N. H. Schilling. 88. 351. — Zum 
50- u. 60jährigen Bestehen der städtischen Gas- 
fabriken zu Dresden. 78. 260. 88. 519. 

— Die Einrichtung von Gaswerken. H. E. Jones. 
L. 75. 141. — Ueber Kraftersparung in Gas- 
werken. C lei and. 75. 677. — Einrichtungen u. 
Fortschritte in der Gastechnik Englands u. Frank- 
reichs. C. Voss 76.679.699.732.766. — Feuer- 
allarmapparat u. Gasabschluss. E P.II.Vaughan. 
Pat. 77. 238. — Einrichtungen zum Transport 
der Kohlen aus dem Kohlenschuppen in das 
Retortenhaus. M erke n s. 79. 342. M. Hempel. 
85. 955. — Reparatur defecter Pappdächer. 
Rudolph- 79.388. — Einrichtung einer kleinen 
Gasanstalt A Lala nee. L. 80. 348. — Bau u. 
Einrichtung von Gasanstalten. 8. Hughes. L. 

80. 614. L. 85. 756. — Ueber die Anlage von 
Gasfabriken in Bezug auf Materialtransport. V. 
Wyatt. L. 81 330 401. — Combination von 
Gasfabrik u. Schlachthaus. J. Stübben L. 81. 
436 — Bau u. Einrichtung von Gaswerken. Fr. 
Colyer. L. 84. 194. — Anlage u. Einrichtung 
von Gasanstalten. L. 77. 414. L. 84. 729. L. K5. 
172. 447. 629. 756. L 86. 151. 173. 813. L. S7. 
732. 895. 1106. L 88. 84. 436. 622 — Gasmelde- 
apparate siehe unter Gasausströmung. 

— Project für die Anlage der städtischen Gaswerke 
in Wien 74 115 556. — Beschreibung der 


Brighton u. Hove Gaswerke. J. B. Paddon- L. 
74. 146. — Ueber die neuen Werke der New 
castle and Gateshead Gas Co. L. 74. 637. — 
Die Gaswerke der Pariser Gesellschaft. 74. 745 

— Das städtische Gaswerk zu Brüssel. 76. 609. 

— Die Drahtseilbahn der Gasanstalt zu Han- 
nover 76. 633. 78. 722. B. Körting. L. 78. 22. 

— Einrichtung des Gaswerkes zu Manayunfe L. 
77. 13. — Die neue Gasanstalt in Köln. 
Hegen er. 77. 127. — Das znkünftige Gaswerk 
in Bonn. L. v. No öl. L. 77. -309 — Die Gas 
anstalten der Stadt Dresden seit ihrer Entsteh- 
ung. L. v. Roland L. 78. 261. Anm. — Die Gas 
werke zu Jvry. L. 78. 551. — Pläne u. Zeich- 
nungen der Gasanstalt in Brüssel. L. Somzöe. 
L. 78. 579. — Die Pariser Gasanstalten auf der 
Weltausstellung 1878, C. Lang. 79. 73. — Die 
Gasanstalten in New- York. E. G.Love. 80. 677. 

— Geschichtliche Notizen über das Gaswerk zu 
Ulm. 81. 667. — Die eiserne Dachconstruction 
der dritten Dresdener Gasanstalt. Pröll □. 
Scharowsky. L. 81. 770. — Krahnanlage des 
Gaswerkes Grasbrook in Hamburg. Gallo is. L. 
82.153. — Die Gasanstalt der Krupp schen Guss 
Stahlfabrik. 82. 445. — Die fünfte Gasanstalt in 
Berlin. 83 364. 410. — Die Filialfabrik der Gas- 
anstalt München nebst Plan 83. 721. Taf. 5. — 
Bauproject des Filialgaswerks in Budapest mit 
Taf. 17. L. v. Stephani 86 522. — Das neue 
Gaswerk der 8outh Metropolitan Gas Company 
in East Greenwich, London. Fr. Lux. 88. *2. 

— Die zweite Gasanstalt der Stadt Leipzig. 88. 
*297. — Arbeiterwohnhaus der Gasfabrik Reick 
hei Dresden. 88. *493 

Gasanstalten. Gasanstalt für Fettgas in Berlin. 74 
202. — Die Oelgasanstalt in Klingenthal. 80. 29. — 
Ueber Oelgasanstalten u. deren Vortheile. C. 
Morgenstern. L. 80. 552. — Oelgasan läge nach 
R. D res che r's System. L. 84. 890. — Kosten 
l>erechnung für Oelgasanlagen. Rademache r. 
L. 85. 170. — Fettgasanstalten für Waggonbe- 
leuchtung in Frankreich. 86. 473. — Oelgas 
anstalt der Kühnle’schen Maschinenfabrik in 
Frankenthal. Langen. L. 87. 198. 

— Regiebetrieb oder Privatbetrieb, Mittheilung 
des Senats an die Bürgerschaft in Hamburg 74 
26. — Pachtverhältnisse der Gasanstalt in Ham 
bürg. 74 325. — Referat über den eventuellen 
Aufwand u. die Erträgnisse einer städtischen 
Gasanstalt zu Wien. 74. 244. — Zur Frage der 
Comraunalgasanstalten gegenüber den Privatgas 
anstalten. Hunt 81. 449. 

— Die Bevormundung der Gasanstalten durch die 

Behörden. 74 116. s. a. Gasbesteuerung. — 

Haftpflicht u. Unfallversicherung. F. Hahn. L 
83. 63. — Die Wohlfahrtseinrichtungen in dcut 
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sehen Gasanstalten. Kohn. 83 471. — Zur 
rechtlichen Lage der Gasanstalten in den Ver- 
einigten Staaten Amerikas, in England u. seinen 
Colonien. Ch. Greenough. L.83 737. — Amt- 
liche Mittheilungen aus den Jahresberichten der 
Fabrikinspectoren. L. 85. 447. — Gmndzüge der 
Verträge der ersten Gasanstalten mit städtischen 
Behörden. N. H Schilling. 88. 176. 

Gasanstaltes. Zur Aufstellung einer Statistik über 
Betriebsresultate von Gasanstalten. A e b e r t. 74. 
788. — Betrachtungen über Geschäftsabschlüsse. 
75. 323. 77. 129. 81. 257. — Betrieb eines Gaswerks 
ohne Gasbehälter. Servier. 77 69. — Formu- 
lare für einheitliche Betriebsberichte. 79. 566. 
80. 365. Anm 82. 477. — Einheitliche graphische 
Darstellung der Betriebsergebnisse für Gasan- 
stalten. 79.567. 80.365. Anm. Zimmermunn. 
79. 588. Salzenberg. 79. 588. Grohmann. 
79. 589. Gr ahn. 79. 590. — Vorschläge zur 
Ausfüllung der Vereinsbetriebstabellen Salzen- 
berg. 80. 470. — Zur Anfertigung der Betriebs- 
zahlen Müller. 81. 427. — Bericht der Com- 
mission über die Zusammenstellung der Betriebs- 
zahlen. Zimmermann. 81.495. — Bericht der 
Commission für Statistik über die Zusammen- 
stellung der Betriebszahlen von Gasanstalten. 
Schulze. 82. 477. 84 562. 85. 978. — Ueber 
die Mittel zur Hebung der Ertragsfähigkeit kleiner 
Gasanstalten. Cors wandt. 82. 486. — Vor- 
schlag zu einer rationellen Controle des Betriebs 
der Gasanstalten. R. Blochmann. 85. 404. — 
Ueber den Betrieb der Gasanstalten in Berlin 
u. Brüssel. 8. Elster L. 87. 198 — Betriebs- 
resultate einer Holzgasanstalt im Vergleiche mit 
Steinkohlengas. N. H. Schilling. 88. 106. — 
Eintheilung der Controlbücher in den Münchener 
Gasanstalten. E Schilling. 88. 483. 

— Die Abschätzung von Gaswerken. W. Farr. L. 
77. 56. — Bemerkungen über die Abschätzung 
von Gaswerken beim Uebergang privater Unter- 
nehmungen in städtische Verwaltung. J. Quick. 
L. 80. 285. — Ueber die Höhe der Procentsätze 
der jährlichen Abschreibungen bei Apparaten u. 
Gebäuden. 84. 265. 

— Freie Concurrenz in Frankfurt a. M. 75. 324. 
— Einheitliche Bezeichnung von Fachgegen- 
ständen. 79 564, Grahn. 79 . 587. — Die Gas- 
anstalten u. die NVassernoth in den Stromgebieten 
des Rheins u. der Donau. 83. 46. 79. 93. 125. 

— Buchführung der Gaswerke. E. Durand. L. 
74. 793. — Neue Buchführung 0. Poppe. L 
84. 824. — Formularien zur Rechnungs- u. Ge- 
schäftsführung von Krankenkassen L. 85. 447. 

— Statistik. 76. 162. L 80. 419. — Zur Statistik 
der Gasanstalten in Westfalen, 76. 750 77 711. 


55 

— Statistische Zusammenstellung der Betriebs- 
Verhältnisse mehrerer Gaswerke in Preussen, 
Posen u. Pommern. C Müller. 77. 116. 750. 
79. 242. 80. 70. Ladewig. 81. 440. — Zur 
Statistik der Gasanstalten im Deutschen Reiche. 
78 543 — Statistik der Gasanstalten Badens. 

82. 544. — Die Gasanstalten des Deutschen 
Reiches nach der Berufsstatistik für Unfallver- 
sicherung. 85 59. — Schilling’s Statistik der 
Gasanstalten Deutschlands, Oesterreichs u. der 
Schweiz etc. von L. Die hl. IV. Auflage. L. 86. 
33. — Zur Gasstatistik. 87. 445. 629. — Zur 
Statistik der Gasanstalten. N. H. Schilling. 
88. 182. 214. 243. 250. 285. 325. 

Gasanstalten . Statistische Mittheilungen aus Gross- 
britannien. L 81. 436. — Verkauf von Gaswerken 
mit statistischen Angaben über die Gasversorgung 
Londons A. Sil v e rth o rne. L. 81. 618. — Die 
Gasindustrie in Frankreich. 84. 515. M. A. 
Flüssen. 88. 689, — Zur Statistik der Gas- 
industrie in Frankreich. Cornuault. 85 323. 
s a. L. 87. 681. — Die Gasindustrie in Belgien. 
85. 702. — Qasstatistik in Amerika u. Eng 
land. Goodwin. 86. 1033 

— Ueber Belästigungen durch den Fabrikbetrieb 
u. deren Verhütung. H Letheby. L. 75. 142. 

— Gutachten über Belästigung durch Gasan- 
stalten. R. Briggs. L 76. 421. 

— Einwirkung des Leuchtgases auf die Vegetation. 
Jos. Böhm. 74.445. — Gasausströmung n, 
Vegetation in Frankfurt a. M. 75. 600, in Görlitz. 
75. 600. — Die Schädigung der Vegetation durch 
Gasleitungen. Just. L. 76. 629. 

— Verunreinigung eines Brunnens durch die Ah 
fälle einer Gasanstalt. F Fischer. L. 74. 23. 

— Verunreinigung des Brunnens auf der Gas- 
anstalt zu Insterburg. Merkens. 76. 113. — 
Verunreinigung von Brunnen zu Magdeburg. 
77. 576. 

— Banthätigkeit. 75. 121. 

— Neubauten u. darauf bezügliche Beschlüsse in : 
Crailsheim. 74. 235, Düsseldorf. 74. 236, Kim. 

74. 238, Neustadt a. d. Haide. 74. 289, Treucht- 
lingen. 74. 289, Dudweiler. 74. 322, Malstadt- 
Burbach. 74. 322, Pirmasenz 74. 322, Rudolstadt 
i. Th 74. 404, Wetter 74. 555. 612, Kissingen. 
74 676, DeI4mont (Schweiz) 74. 796, Inowraclaw 
(Provinz Posen). 74 798, Breslau. 74. 551. 75 
107. 285. .102. 467. 658. 76. 69. 96. 427. 454, 

Wädensweil (Schweiz). 75. 36, Ziegenhals. 75. 
37, Chemnitz. 75. 149. 307, Köln. 75. 196, Düren. 

75. 228, Stuttgart. 75. 281, Mödling. 75. 699, 
Brüssel. 75. 726, Görlitz. 76. 752, Petrikau. 

75. 794, Czemowitz. 75. 866, Dresden. 75. 280, 

76. 195. 218, 
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Gasanstalten. Neubauten u. darauf bezügliche Ke 
Schlüsse in: 

Davos (Graublinden). 76 29, Kecoaro. 76. 228, 
Leipzig. 76. 863, 

Bonn. 77. 309, Hersbmck. 77. 711, 

Krotten 78. 376. 676, Bern 78. 484, Lichter- 
felde. 78 493, Abbiategrasso (Lombardei). 78. 
522, Geestemünde. 78 556, Langenschwall>acli. 
78. 678, 

Oberstein -Idar. 79. 103, Bielefeld. 79. 367, 
Dorpat. 79. 741, 

Kliugentha! (Oelgasanstult). 80 29, 

Elberfeld. 81. 247, Remscheid. 81. 578, Deggen 
dort a. D. (Oelgasanstalt). 81. 546, 

Teschen. 82. 762, Berlin. 82. 161. 83 364, 
Pest. 83. 388, Freiburg i. B. 83. 783, Höchst 
a. M. für die Farbwerke. 83. 875, 

Cuxhaven. 86. 20, Karlsruhe. 85. 73, Wermels- 
kirchen. 85. 288, Rottweil. 85. 320, Cadix. 85. 
452, Weinheim a. d. Bergstrasse. 85. 852, 
Bensheim a. d. B. 86. 154, Kiel. 86. 187. 
342. 399. 480. 706. 823, Neustadt i. Oberschles. 
86 252, Hageu. 86. 479, Deutz. 86. 586, 
Bcmkastel a. d. M. 86. 608, Bühl i. Baden. 

86. 877, Obemhan. 86 913, Neuenburg, 86. 
942, Korneuburg. 86. 971, Oltweiler (Reg.-Bez. 
Trier). 86. 971, Belgrad. 86. 989, Cadix. 86. 997, 

Celle. 87. 139. 233, Wolfenbüttel. 87. 312, Berlin 

87. 656, Schleswig 87. 768, Hohenstein. 87. 1058, 
Lüttringhausen. 87. 873. 88. 387, 

Neutra. 88. 66, Markirch. 88. 167, Bahnhof 
Oldenburg. 88. 201, Braunschweig. 88. 340. 500. 
532, Gevelberg. 88. 473, Bühl (Baden). 88. 501, 
Abbazia. 88. 529, Falkenstein i. V. 88. 532. 1096, 
Gummersbach. 88. 719, Hannöv. Münden. 88. 
1064, Bingen. 88. 1146. 

— Erweiterung stfidtiacher Gasanstalten. 75. 841. 
— Erweiterungsfrage in Berlin. 75. 847, in Breslau. 
76. 873. 

— Erweiterungen u. darauf bezügliche Be- 
schlüsse in: 

Berlin. 74. 231, Kaiserslautem. 74 236, Glas 
gow. L. 74. 386, 

Berlin. 75. 106. 418. 465 508. 865, Hamburg 
75.112.147, Mannheim. 75.148, Brieg. 75.193, 
Dresden. 75. 228, Magdeburg. 75 471, 

Berlin. 76 27. 63, Ulm. 76. 100, Schweidnitz. 
76. 366, 

Berlin. 77. 143. 414, 

Bristol. 79 766, 

Berlin 80. 390, 

Hneum. 86 186, Soest. 86. 284, Berlin 86 
313, Kaiserslautem. 86. 380, Dessau. 86. 398, 
Frankenthal in der Pfalz. 86. 479, Lübeck. 86. 
614, Mainz. 86. 941, 


Gasanstalten. Erweiterungen n darauf bezügliche 
Beschlüsse in: 

Mainz 87. 517, Halberstadt. 87. 1090, 
Magdeburg. 88. 66, Mühlhausen in Thüringen 
88 167, Berlin. 88 234, Landaberg a. W 

88. 346, Glauchau. 88. 383, Plauen b. Dresden 
88. 388, Freiburg i B. 88 416, Göttingen. 88 
445, l’oaen. 88 503, Dresden 88. 652. 993, 
Löbau L 8. 88 720, Görlitz. 88. 804 

— Uebi-rgang in städtischen Betrieb u darauf Iw- 
zügliche Beschlüsse in: 

Meissen 74. 349, Katil>or. 74. 397, Witten 
74. 566, 

Kassel. 75- 833, 

Magdeburg. 76. 160, 

Weimar. 77. 507, 

Chemnitz. 79. 330. 460, 

Eutin 82. 201, 

Mainz. 83. 824. 84. :I36. 680. 85. 159. 86. 588, 
Marienberg (Sachsen). 84 901, 

Kohnrg. 85. 637, Freiberg 85. 848, 
Mühlheim a. d. Rulir 86. 95, Einbeck. 86 
158, Krakau. 86. 159, Neustadt a. II. 86. 432, 
Itzehoe. 86. 480, Totscheu. 86. 796, Meerane 
86 824. Unna. 86. 971, Lüdenscheid. 86. 219 

87. 925, 

Siegen. 87. 51 406, Uüdesheim. 87. 1092, 
Lüneburg. 87. 1091. 88, 891, 

Solingen. 88. 272. 503, Hameln a d. Weser 

88. 308, Bamt>erg. 88. 990. 

Gasapparate s. a. unter Ausstellungen, sowie Gas 
heizung, Gasl>ereitungs- u. Gaskoch-Apparate. — 
Geschäftslage in Bezug auf Gasapparate 85. 
733. — Die Fabrikation von Gasapparaten in 
Berlin. 86. 849. — U ebersicht der neueren 
Apparate für das Gas- u. Wasserfach. L 88 981. 

Gasausbeute. Ausbeute nach der Methode der 
Kohlenvergasung von Malam. 74 363. — Gas- 
ausbeute aus verschiedenen Kohlensorten. A. 
Wagner. 75 909. s. a L. T. Wright. 88. 512. 
— Zusammenstellung der Gasausbeute hei der 
trockenen Destillation verschiedener Holzarten 
M. Sen ff. 85. 527. 

Gasaosströmnng s. a Gasanstalten, Leuchtgas, 
Rohrleitung n. l'ngtücksfalle. — Ueber Gasaus 
Strömungen. 80 17. — Einfluss der Leuchtgas 
aiisströmungen in Städten auf die Gesundheit 
der Bevölkerung. Lay et. L. 81. 237. — Vor 
schlag zur Verhinderung von Gasausströmung. 
Guöguen. 84. 751. — Aktenstücke zur Frage 
der Haftbarkeit bei Gasausströmungen. 85. 10 
29. 62. 91. Ber. 264. — Ueber die Bewegung 
des Leuchtgases im Boden in der Richtung ge- 
I heizter Wohnräume. M. v Fetten toter 84 
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224. s. a. 84. 634. L. 87. 191. Welitachkowsky. 
L. 84. 672. 85. 673. H. Bunte. 85. *674. A. 
Wagner. L. 87. 681. 

Gasausstrüniuug. Elektrischer Warner gegen Er- 
stickungsgefahr durch Kohlenoxyd bei Gasaus- 
strömungen. Ansei. L. 70. 14!). — Elektrischer 
Gasausströmungaanzeiger. Ansei. 81. 3. 4. von 
der Weyde. 81.4. R. Weber. 81. *5. — Gas- 
meldeapparat mit Schutsvorrichtung gegen Ex- 
plosionen E. Mobs hach. Pat. 83. *590. 
Gasbehälter s. a. Gasvorrathsanseiger u. Wind- 
druck, Gasbehälter für chemische Laboratorien 
siehe Apparate. 

— Recipient für die Gasbeleuchtung von Eisen- 
bahnwagen nach Pintsch. 74. 199. Taf. 8. 
Kig. 10. — Gasbehälter ans elastischem Material. 
J. G. Tiffany. Pat. 74. 346. — Ueber die 
Construction von Gasbehältern. J. A. Coombs. 
L. 75 411. — Trockene Gasbehälter für hohen 
Druck. Servier 77. 70. — Gasometer tum 
Aichen der Gasmesser. 79. 130. — Construction. 
G. Barker. L. 80. 551. — Kegulirender Gas- 
behälter für Gaskraftmaschinen. C. Kramme 
Pat. 81. *515 — Gasometer mit Bassin P. 
Suckow. Pat. 82. 123. — Gasreservoir für 
mobile Gasbeleuchtung. P. Suckow u. Kup- 
piseb. Pat. 83. *418. — Ueber eine besondere 
Gestalt der Gasometer. L. G. de Saint Martin. 
L. 83. 532. — Montirung der Ein- u Ausgangs- 
rohre von Gasbehältern. Gueguen. 83. 759. 

— Gasbehälter mit veränderlicher Gegenbelastung. 
De Lachomette. 83. 760. Ber. 904. — Der 
Teleskop Gas beliäl ter von Wasmuöl. Cammaert. 
L. 84 124. — Verstellung eines schmiedeeisernen 
Gasbehälters W. de Liefde. 84. 763. — 
Gasbehälter mit hydraulischer Ausgleichung des 
Glockengewichts. A. Meizeln G. Couffinhal. 
Pat. 85. 339. L. 86. 758. ~ Im Gleichgewicht 
hängender Gasbehälter mit centraler Führung. 
Meitel u. Couffinhal L. 85. 476. — 
Neuerung an Gasbehältern. Br. v. Rteinäcker. 
Pat. 86. *242. — Grosse Gasbehälter. 86. 692. 

— Ueber den Bau von teleskopirten Gas- 
behältern. K u g 1 e r. 87. 346. — Physika- 
lische Untersuchungen an einem Gasometer. 
E. A 1 1 h a n s. L. 87. 782. — Geschichte mit 
Literaturangabe. C. Haase. 87. 811. — An- 
ordnung von Gas -Aus- u. Eingängen 0. Rup- 
pert. Pat 88. *379. — Gasbehälter mit schmiede- 
eisernen Bassins für verschiedene Gasanstalten. 
L. 88. 408. — Gasbehälter ohne Bassin. A. 
Pfeifer. Pat. 88. *411. — Selbstthätige Druck- 
regulirung an Glockengasometern. H. Hil- 
lischer. Pat. 88. *951. 

— Ueber Gasbehälterglocken. C. Woodall. 74. 
633. Anderson. 74 634. Wyatt. 74. 634. 


Douglas. 74. 634. — Ueber die Stabilität der 
Gasbehälterglocken unter dem Einfluss des Win- 
des. Maurice Le vy. L. 74- 760. — Sinken 
einer Gasbehälter ■ Glocke in Folge einseitigen 
Schneerutsches. 75 34. — Stabilität der Gas- 
behälter B. Baker. L. 81. 165. — Stabilitäts- 
berechnung gegen Winddruck. L. 88 63. — 
Neuerung an Gasometerglocken. P. Suckow 
& Co. Pat. 86. *392. — Schutzachirm zur Sicher- 
ung der Gaabchälterglocken gegen Sturmdruck. 
O. Intze. Pat 87. *510. 

Gasbehälter. Gasbehälter der Gasbehälteranstaltin 
Berlin. L 76. 422. — Die Gasbehälter der Berliner 
Anstalten. L. 77. 113. — Construction des Gas- 
behälters zu Vervier. L. 77. 200. — Der Gas- 
behälter der South -Metropolitan Gaswerke in 
London. G. LiveBey. L 82. 117. — Der Gas- 
behälter in Reims. L. 83. 413. — Erbauung 
eines Gasbehälters in Charlottenburg. 86. *608. 

- — Ueber den Teleskop-Gasbehälter nach der Con- 
struction von Prof. Intze in Aachen. Joch- 
mann. 86. 842 — Bau des Teleskop-Gasbc ■ 
hältersauf dem Gaswerk Grasbroock in Hamburg- 
C. Ilaase. 87. 591. 811. Taf. 7-9. - Gas- 
behälterbau in Berlin. 88. 774. — Bau eines 
Gasbehälters zu Erlangen. Fahrig. 88. 902. 

— Elektrischer Apparat zur Controle der Gasbe- 
hälterstände. A. Geyer. 75. 203. — Sicher- 
heitsvorrichtung für Gasbehälter. C. M ü 1 1 e r. 
75. 327. — Tangentiale Führungsrollen für Gas- 
behälter. Servier. 77. 68. — Apparat um den 
Wasserstand in Reservoiren u. den Stand der 
Gasometer anzuzeigen. F. Leclerc. L. 81. 94. 

— Hydraulischer Apparat zur Registrirung des 
jeweiligen Füllungsgrades von Gasbehältern. 
Ph. O. Oechelhäuscr. Pat. 82. *457. — 
Sicherheitsvorrichtung an den Ventilen der Gas- 
behälter Ein- u. Ausgänge. Beyer. 82 744. 

— Ueber die Dichtung kleiner Löcher in Gasbe- 
hältern. J. Hall. 74. 363. — Kur Reparatur 
an Gasbehältern. 74. 646. — Reparatur der 
Gasbehälterglocke zu Bochum. Hengstenberg. 
75. 686. — Eine Gasbehälterrepatur in Amerika. 
R. Briggs. 76. 41. — Reparatur eines Gas- 
behälter-Eingangsrohres während des Betriebes. 
A. Heidrich. 86. 666. — Vorfahren zur Aus- 
besserung ohne vorheriges Ablassen des Wassers. 
87. *866. — Ueber eine Gasbehälterreparatur. 
Happach. 88. 9. — Reparatur während des 
Betriebs. Volcy-Nackel. 88. 241. 

— Ueber Theeranstrich der Gasbehälter. 86. 43. 

— Anstrich von Gasbehälterglocken znm Schutz 
gegen Undichtigkeiten. Horn. 86. 443. — 
Ueber Brauchbarkeit verschiedener Anstrichfar- 
ben für Gasbehälter. 86 841. 
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Gasbehälter. Ucber die Gasbehälterexplosion zu 
Coblenz Schiele. 74.468 u. aber die mögliche 
üreache dieser Explosion. A. C. 8pruyt. 74. 
581. — Reinigung der Gasbehlllterrohre von 
Naphtalin. J. van Poelgeest. 74. 807. H. 
ßoern. 75. 8.'!. — Unfall am Gasbehälter zu 
Barmen. 75. 87tS. — Die Explosionsgefahr bei 
Gasbehältern. 75. 518. — Gasbehälterbrach zu 
Middlesbrough. J. Chatto. L. 78 21. — Ent- 
fernung des Naphtalins aus den Ein- u. Ausgangs 
rohren der Gasbehälter. Rudolph. 82. 405. 
Gasbehälterbassin. Verfahren u. Material zur 
Darstellung P. Jenson, Pat. 75. 65. — Er- 
fahrungen beim Bau. Schiele. 76. 467. — 
Zum Bau von Gashehälterbassins. 76 569. 641. 
644 . 82. 628. — Untersuchungen über Stabile 
tät u. Festigkeit von cylindrischen BasBinwänden. 
Undeutsch. 77. 691. 724. 763. Taf. 12. 13. 15. 
L. 77. 602. — Bau eines Concretbaasins auf 
Moorgrund G. Anderson. 79. 41. — Gashe- 
hälterbnasin auf den 8outh ■ Metropolitan - Gas- 
werken in London. 82. 253. Taf 3. — Gaso 
metorbassin aus Metallblech. 0. Intze. Pat. 
84. 444. — lieber eiserne GasbchälterbasBins. 
Forchheimer. 84. *705. Taf. 2 u. 3. Fech- 
ner. 84. 845. Klön ne. 84. 845. — Anlage 
eines schmiedeeisernen Gosometerbaasins mit 
Heizvorrichtung. P. Kadloff. 84. 851. — 
Ucber eiserne Bassins mit zugänglichem Boden. 
E. Windeck. 88. *74. — F.rfahrungen mit 
schmiedeeisernen Bassins. Klön ne. 88. 78. 
Ber. 272. — Ueber eiserne (iaabehälterbassins 
nach Intze's Entwürfen. Blum. 88. 140. - 
Bau in Jena, Neumann contra Klönne. 88. 524. 
588. 1142 — Das Gasbehälterbassin der Gas- 
anstalt in Nürnberg. E. Dyckerhoff 88. *764. 

— Ueber Gashehälterbassins aus Beton, Her- 
stellungskosten etc S. Douglas. 74. 574. 
Wyatt. 74 632. A. M ac ph e rso n. 75. 680. 
Livesey. 76 587. L. 76. 421 — Construction 
eines Gasbehitlterbassins ans Beton zu 8t. 
Ktienne. Hedde. 77. *53. — Herstellung eines 
Bassins aus Cementbeton in Heilbronn. 80. 295. 

— Gasbehälterbassins aus Beton auf der Gas- 
anstalt in Pilsen. 85. 410. Taf. 6. — Ban eines 
Gasbehälterbassin aus Beton. R. Grulich. 
85 498. Ber. 576. — Gasbehälterbassin aus 
Stampfbeton in Nürnberg Havmann. 86. *445 

— Das Gasbehälterbassin aus Portlandcement- 
Stampfbeton in Augsburg Sand. 86. 468. 

— Erneuerung des Absperrwassers. 76. 113. — 
Füllmasse für Gasometer. Brünjesu. Jacob- 
sohn. L. 78 477. s. a. 725. — Reparaturen. 
76 646. 86. 41. — Ausführung eines innem 
Bleibelages an oinem undicht gewordenen Gas- 
hehälterbasain. Havmann. 87 1064. — Ueber 


die Verankerung gerissener Gashehälterbassins. 
Kunath. 88 240. 

Gasbehälterbassin. Zur Erwärmung des Gasbe 
hälterwassers Ilgen. 74.624.631. — Verfahren 
gegen den Einfluss des Frostes auf Gasometer- 
bassins. Lang. 80 506. — Heiz Vorrichtung für 
Gasometerbassins. P. Radi off. Pat. 85. 282. 

— Ueber Bassinheizung. Reichard. 87. 348. 
Eitner. 87.848. Klönne. 87. 349. Franke. 
87. 349. 

Gasbeleuchtung siehe Beleuchtung. 

Gasbereitung s. a. Analyse, Carburation, Gasbe- 
reitungsapparate, Literatur u. Wassergas. — La- 
gern, Waschen u. Sortiren von Kohlen siehe 
Steinkohlen. 

— Kohlentransport von den Lagern bis vor die 
Retortenöfen. Merken«. 79. 342. M.Hempel. 
85. 955. 

— Die Leuchtgasbereitnng. Reissner u. Fischer. 

L. 75. 411. — Das Leuchtgas u. seine Neben- 
prodnete. L. 76. 161. — Die Erzeugung von 
Leuchtgas A. T ra u t w ei n. L. 77 84. — Die 
Steinkohlengasbereitung. G. F. Schaar, L. 77. 
603. s a. 80. 396 — Leucht- u. Heizgas, ein 

Handbuch für Gasbereitung. W. Bums. L. 87. 
1175. 

— Zur Chemie der Leuchtgasdarstellung. A. A. 
Hayes. L. 74. 75. — Gasdarstellung n. Ver- 
arbeitung der Rückstände sowie hiezu gehörige 
Apparate. B. Russ. Pat. 74. 78. — Verbesserte 
Darstellung von Leuchtgas. D. W. Kuck. Pat. 
74- 147. J. Patison. Pat 74. 345. — Ueber 
Gasbereitung. W Langwurth, L. 74. 491. — 
Ueber Abraham Malam's ProceBS zur Erzeug- 
ung von Cannel-Gas. G. D. Malam. 74 . 636. 
s. a. 363. 75 325 — Verbesserungen in der Gas 
liereitung. R. M. Caffal Pat 74.689. — Ueber 
eine neue Methode, Kohlen zu destilliren. Scott. 

74. 685. — Darstellung von Gas auf dem Werke 
Marals zn St. Etienne. L. 75. 747. — Verbesser- 
ungen in der Gasdarstellung. H. Aitken. Pat. 

75. 627. Pat. 77. 16. T. B. Rcdwood. Pat. 77. 

16. Pat. 78 238. — Ueber das Verhalten der 
Kohlen bei der Gasbereitung. A V. Harcourt. 

L. 77. 236. — Die vorzüglich in Amerika in 
Frage kommenden Processe der Gaserzeugung 
I. 77. 307. — Versuche mit trockenen Rohstoffen 
für Leucbtgasbereitung. 8. Schiele. 77. 626 — 
Fabrikation des Kölner Leuchtgases. AHegencr. 

78 122. — Ueber Ofenbetrieb. C. Müller. 79. 
344. — Ueber Vergasung der Kohlen. Patt in- 
Bon. L. 80 589. — Ueber Herstellung u. Ver- 
wendung von Leuchtgas 1*80.685. — Zur Her- 
stellung von I«euchtgaa. L. 80. 719. — Zur 
Leuchtgasbereitung. W Young. L. 80. 720. — 
Frsetionirte Entgasung der Kohle. E. Gr ahn. 
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81 37. — Ueber die Fractionirung der Destil- 
lation der Kohlen zur Gasgewinnung. 81. 603. 
— Verbesserte Methode der Kohlendestillation 
J. G. Becton. L. 81. 94. — Resultate derVer- 
gasung englischer u. schlesischer Steinkohlen. 
Merkens. 81. 386. — Darstellung von Leucht- 
u. Heizgas durch Fractionirung der Destillation. 
C.W. Siemens. 81.450. — Die verlorengehende 
Wärme der Retortenöfen zur Erzeugung elektri- 
scher Ströme. Hospitalier. 81. 706. — Ge- 
winnung von Gas aus stickstoffhaltigen organi- 
schen Stoffen. Th. Richters. Pat. 81. 785. — 
Neuerungen in der Fractionirung bei der Destil- 
lation von Steinkohlen A. Hegener. Pat 88. 
*266. — Einfluss der Vercokung auf den Schwefel- 
gehalt der Brennstoffe. F. T Drown. L. 82. 
.100. — Ueber den Xachtheil hoher Tempera- 
turen bei der Gasfabrikation. G. Lieget. 82. 
402. — Zur Gasversorgung von New-York. 83. 
*678. — Das Verhalten des Stickstoffs der Kohle 
bei der trockenen Destillation. L. Förster L. 

83. 632. W. Smith. L. 85. 15. W. Foster. 
87. 605. — Destillation von Steinkohle. G. E. 
Davis. L. 84. 817. — Ueber die inneren Vor- 
gänge bei der Destillation der Steinkohlen u. den 
Einfluss der Destillationstemperatur auf die Zu- 
sammensetzung des Gases. 84.297. L.T. Wright. 

84. 298. — Verfahren zur trockenen Destillation 
schwer oder nicht vercokbarer Substanzen. .T. 
Jatneson. Pat. 84 *574. — Ueber die Destil- 
lation fossiler Brennstoffe u Gewinnung von Am 
moniak nach Beilby. 86. *290 — Einfluss der 
Temperatur auf die Leuchtgasprodnction. H. 
Bunte. 85 682. — Ueber die Destillation von 
Kohlen G. Lunge. L. 85. 847. — Versuche 
mit Gaskohlen überden Verlauf des Destillations- 
processes. H. Bunte. 85. 589 mit Taf 20. — 
Gasproduction innerhalb einer vierstündigen De- 
»tillationszeit. PariserGasgesellschaft. 86. 
711. — Studien Uber Gasbereitung. W Herapel. 
87. *521 . Berichtigung. 660. - Gas- u. Ammoniak- 
gewinnung in den einzelnen Destillationsperioden 
der Steinkohle. W, Foster. 87.670. — Einfluss 
der Destillationstemporatur auf Theer, Ammoniak- 
aupbeute u. 8chwefelverbindtingen im Gas. 88. 
273. — - Einfluss des Ausbaues der Eisenbahnen 
auf Wahl u. Bezug von Rohmaterialien für die 
Gashereitung. N.H. Schilling. 88 282. — Die 
chemisch-technische Controle in den Münchener 
Gasanstalten E Schilling 88 *481. — Studien 
über Kohlendestillation ; Einflnss der Destilla- 
tionstemperatur auf die BeschaffenheitdesTheers, 
auf die im Gas vorkoinmende Schwefelverbind- 
ung, welche nicht Schwefelwasserstoff sind u, 
auf die Ausbeute an Ammoniak. Lewis T. 
Wright 88.507. — Verfahren zur Lösung von 


gehärtetem Theer u. zur Verhütung von Neu- 
bildung desselben in den Rauchsäulen der Gas- 
retorten. P. Greyson u. A. Verly. Pat. 88. 
551. — Mittheilungen Ober Gasindustrie. 88 747. 
Gasbereitung. Neuerungen in der Darstellung von 
Leuchtgas u. in den Apparaten hiezu. W. Holmes 
u. W. Hollinshead. Pat. 74 45. C. F. Hengs tu. 
J. B. Muschamp. Pat. 74. 78. W. R Lake. 
Pat. 77. 676. Th. F. Rowland u. Ch. W. Isbell. 
Pat. 81. 72. E. 8tern. Pat. 81. *658. 

— Darstellung von Gas aus mit Kalk gemischten 
Kohlen oder Torf. H. Moule. Pat. 75. 301. — 
Einführung von Kalkhydrat u Eisenoxyd zugleich 
mit Leuchtgas erzeugenden Stoffen in die Re- 
torten. O. Muhl. Pat. 81. 71. — Behandlung 
bituminöser, kohlehaltiger u. kalkhaltiger Stoffe 
zur Gasgewinnung. H. Aitken. L. 83. 656. Pat. 
84. *364. — Cooper's Verfahren der Destillation 
gekalkter Kohle. 84 105. — Ueber den Cooper- 
Process, Kalkzusatz zur Kohle u. über Luitzusatz 
zum Gase vor dem Eintritt in die Reiniger. R. 
P. Spiee. 85 27. — Ueber den Einfluss von 
mineralischen Stoffen, besonders von Kalk auf 
die trockene Destillation der Kohle. K n u b - 
lauch, 87. 56. 96. 

— Darstellung von Gas aus Brennmaterialien, vege- 
tabilischen u. animalischen Stoffen. D. C. Kn ab. 
Pat. 74. 669. — Darstellung von Gas aus bitu- 
minöser Kohle u. Apparate dazu. J. Bell. Pat. 

75. 418. — Wirkung von Kälte u. Druck auf die 
gasförmigen Destillationsproducte von bitumi- 
nösem Schiefer. J. T. Coleman L. 75. 681. L. 

76. 150. — Darstellung von Gas aus Kohle, 
Schiefer u. anderen bituminösen Substanzen u. 
Apparate hiezu. J. Findlay. Pat. 76. 426. — 
Benutzung der bei der Paraffinöldarstellung aus 
bituminösem Schiefer erhaltenen Gase. Young. 
76. 706. — Trockene Destillation von bituminösem 
Schiefer u. Apparate hiezu W. Young, A. 
Neilson u. A. Young. Pat. 78 309. 

— Gas aus Korkholzabfällen. Combe d’Alma. 
L. 76. 621 — Gas aus Gerberlohe. H. H. Mur- 
doch. Pat 75. 749. Pat 76 524. — Darstellung 
von Gas aus Holz u. Torf. J. Ireland. Pat 
76. 25. — Darstellung von Holzgas. Hätdt. L. 
76. 689. — Darstellung von Leuchtgas aus Reis- 
kömerschalen. J. F. W. Niebuhr. Pat. 77. 239. 
J. A Müller. Pat. 77. 676. — Ueber das Harz, 
welches bei der Gasbereitung aus Holz u. Mine- 
ralöl entsteht A. Letuy. L. 77. 748 — Dar- 
stellung von Leuchtgas aus Tselmrtscheln, Pech- 
schnacken, Traubentrestern, Maikäfern u. s. w. 
R. Hengstenberg. 78. 59. 61. — Darstellung 
von Holzgas R. Hengstenberg. 78. 60. — 
Ueber die trockene Destillation des Holzes F. 
Fischer. L. 80 719. — Hnlzgasdarstellung. 
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Wilkinson. L. 81. 400. — Verwerthung des 
Holzes auf chemischem Wege. J. Be rach. L. 
83. 588. — Versuche über die Verwendbarkeit 
des Torfes zur Herstellung von Leucht- u. In- 
dustriegas. L. 85. 171. — Ucber die trockene 
Destillation verschiedener Holzarten nebst tal>el- 
larischer Zusammenstellung der erzielten Aus- 
beute an Gas u. anderen Produetcn. M. Sen ff. 
85. 526. — Holzgasproces8. W. Hempel. 87. 
531. — Pettenkofer’sVersuohe zur Darstellung von 
Leuchtgas aus Holz u. deren praktische Ver- 
werthung. N. H. Schilling. 88. 101. — Gründe 
zum Aufgeben der Ilolzgashereitung. X. 11. Schil- 
ling. 88. 184. — Zur Holzgasbereitung ans ver- 
schiedenen Holzarten. N.H. 8 ch i 11 i n g. 88. 353. 

Gasbereitung. Darstellung von Leucht- u Heizgas 
ans Kohlenklein u. mit Petroleum getränktem Aetz- 
kalk. J. F. Parker U. A. Wade. Pat. 74. 112 — 
Darstellung von Leuchtgas aus Torf u schweren 
Oe len. J. M'Kelvie. Pat. 74. 148. — Darstel- 
lung von Leuchtgas durch Vergasung von mit 
Petroleum u. dergl. getränkten Abfallstoffen. S. 
B. Darwin. Pat. 74 . 346. — Darstellung von 
Leucht- u Heizgas aus mit flüssigen Kohlen- 
wasserstoffen oder Theer getränktem Lignit, Torf, 
Holz etc. A. M. Clark. Pat. 74 755. — Dar- 
stellung von I^euchtgas durch Destillation von 
Torf, imprägnirt mit in Petroleumkohlenwasser- 
stoffen gelöstem Naphtalin. Martin. L. 75. 27. 

— Ueber den Werth von Naphtalin u. Petroleum 
als Ersatzmittel für Cannelkohlc. A. Wagner. 
75. 203. — Darstellung von Gas aus mit Petro- 
leum u. anderen Kohlen Wasserstoffen getränktem 
Torf, Holz o«ler Ziegelsteinen. P. Jensen. Pat. 
75. 300. — Darstellung von Gas aus Petroleum- 
kohlen Wasserstoffen u Naphtalin, mit welchen 
Torf imprägnirt wird. A. M. Clark. Pat. 75. 
625. — Zusatzkohlen, Petroleum, Naphta, Al- 
bertit etc. zur Erhöhung der Leuchtkraft des 
Gases. Enrichers. L. 77. 109. — Aufbesserung 
des Leuchtgases durch reichere Rohstoffe. 8. 
Schiele. 78 748. — Ueber den Einfluss des 
Theers auf die Leuchtkraft des Gases. R. 1L 
Patterson. L. 80. 21. — Die Eliminirung der 
leichten Oele aus dein Theer u ihre Zurück- 
haltung im Gas. Ball. L. 81. 364. — Darstellung 
von Oelgas eombinirt mit Steinkohlengas u Ap- 
parate hiezu. H. Ree wes. Pat. 81. *655. — 
Ricbeck's Verfahren zur Erzeugung von Leucht- 
gas durch Einführung eines porösen mit Gasöl 
getränkten Körpers in die Retorte. Pat. 80. 285. 
S. Schiele. 80. 177. F. X. Küchler. 80. 308. 

— Leuchtgasbereitung uus mit Paraffinöl ge- 
mischter Braunkohle allein oder gemeinschaft- 
lich mit Steinkohle. A. Rieb eck. Pat. 81. 655. 

— Ueber die Verwendung des Paraffinöls zur 


Verbesserung der Leuchtkraft des Gase» nach 
A. Riebeck. Jenke. 81. 424. — Ueber Vergas- 
ung des Paraffinöls als Aufbesserungsmaterial. 
Merken». 82. 328. C. Müller. 82. 829. Hap- 
pach. 82. 511. Schiele. 82. 512. — Die Gas- 
Aufbesserung mit Turfa, einer Erdart aus Bra- 
silien. Polens ki. 82. 510. — Leuchtgasbereit- 
ung aus entscbwefeltem Kohlenpulver u. Theer 
Bull's Gas, Light and Coke Company. 
Pat 84. 826 — Herstellung von Leucht- u. Heiz- 
gas ans flüssigen oder bei Erwärmung flüssig- 
werdenden Kohlenwasserstoffen unter Beimeng 
ung von Moostorf L. Stark. Pat. 85. *358. 665. 

— Anreicherung von Kohlengas mit Theer- 
dämpfen. G. E. Davis. L. 86. 812. — Die Auf- 
hesserungsstoffe für die Leuchtgasindustrie. S. 
Schiele 87.3. — - Ueber das Riebeck'sche Ver 
fahren der I,euchtkraftaufbesscrung durch Braun 
kohlentheeröl. S. Schiele. 87. 7. — Zur Theer 
Vergasung. W. Bäcker. 87. 680. 910. — Her- 
stellung von Heiz- u. Leuchtgas aus mit Coks 
mehl versetztem Theer. W. Bäcker. Pat. 88. 773. 

Gasbereltung, Einrichtung zur Darstellung von Oel- 
gas für die Beleuchtung von Eisenbahnwagen nach 
Julius Pintsch. Gust. 74.2ÖLTaf.8 — 10; Kosten- 
lierechnung. 74 205 ; Kostenl>erechnung der Dar 
Stellung. 74. 204. — Darstellung von Gas aus 
Petroleum u anderen flüssigen Kohlenwasser 
stoffen nebst Apparaten dafür. W. H. Spencer 
Pat. 74. 639. — Darstellung von Leuchtgas aus 
Paraffinöl u. Braun kohlentheer. 74. 674. — Dar- 
stellung von Gas aus Petroleum u. Apparate 
hiezu. W. 11. St. Mai tl and. Pat. 74. 729. — 
Darstellung von Heiz- u Leuchtgas aus Petro 
leum oiler Oelen u. Apparate hiezu. E. H. 
Yarrow. Pat. 74 729. Pat. 75. 177. — Ueber 
Vergasung von Petroleum. Pintsch. 74. 790. 

— Darstellung von Leucht- u. Heizgas aus Oel, 
Petroleum etc. u. Apparate hiezu. M. Benson. 
Pat. 74. 795. — Darstellung von Gas aus mine- 
ralischen u. pflanzlichen Kohlenwasserstoffen. A 
M. Clark. Pat. 74. 836. Darstellung aus 
Naphta White. 75. 82. 101. C. Neal. 75, 715. 
76. 135. — Darstellung von Gas aus Handels- 
naphta. Ausbeute. Edgerton. 75. 100. — Par 
Stellung von Gas aus Schieferöl, Benzin u. anderen 
flüssigen Kohlenwasserstoffen. H. Holland. Pat 
75 178. — Darstellung von Gas aus Theer, 
Oelen u. ähnlichen Producten. W. H. Beck. 
Pat. 75. 255. - Darstellung von Gas aus Schieferöl 
etc. u. Apparate dazu. J. Keith. Pat. 75. 
‘101. — Der Werth von Petroleum «. Steinkohlen 
theer zur Gaserzeugung. A. Wagner. 75. 203. 
L. 75. 344. — Darstellung von Leuchtgas aus Pa- 
raffinöl. 75. 517. — Darstellung von Gas aus 
Petroleum, Schieferö! etc. u. Apparat. St. J. V. 

Digitized by Google 



Beleuchtungswesen. — I. Sachregister. 


61 


Day. Pat. 75 685. — Darstellung von Leucht- 1 
gas aus Petroleum, bituminösem Schiefer etc. 
P. L. A Hai re. Pat. 76. 26. — Anwendung von 
Petroleum u. Petreleumproducten zur Darstel- 
lung von Leuchtgas. J. D. Pat ton. 76. 186. — 
Darstellung von Leucht-, Heiz- u. Arbeitsgas aus 
Petroleum, Paraffinöl, Ligroin etc. R. Spei er, 
Green ock n. J. Mathe r. Pat. 76. 317. — Dar- 
stellung des Leuchtgases aus Petroleumrück- 
ständen. L. 76. 491. — Leuchtgas aus Petroleum I 
mit Kostenberechnung. L. 76. 629. — Darstell- 
ung von Leuchtgas aus flüssigen Kohlenwasser 
stoffen. H. A. Bonneville. Pat 77 17. — 
Darstellung von Leuchtgas aus Petroleum. >1 
H. Strong Pat. 77. 239. — lieber Darstellung 
von schwerem Lenchtgns nach dem Patent 
Aitken u. Young. 77. 590. — Darstellung von 
Paraffinölgas. Grotowsky. L. 77. 747. — Dar- 
stellung von Petroleumgas. W. C. Wren. L. 78. 
74. — Darstellung von Leuchtgas aus Fuselöl. 
L. 78. 235. — Darstellung von Leuchtgas aus 
Paraffin rück ständen zur Beleuchtung von Eisen- 
bahnwagen. Kobus. L. 78. 410. — Darstellung 
von Gasolingas. L. 81. 47. — Darstellung von 
Leuchtgas aus Erdöl in Russland. W.Rudnew. 
81. 82. — Apparat u. Verfahren zur Erzeugung 
von Leuchtgas aus flüssigen Oeleu . R. Drescher. 
Pat. 81. *480 — Kostenaufstellung für Oelgas- 
bereitung mittels der Kugelretorte von Hirzel. 
R Beckmann. L. 81. 731. — Darstellung von 
Heiz- u. Leuchtgas aus Kohlenwasserstoffen u. 
dazu erforderliche Apparate. E. L. Ch. d'Iver- 
nois. Pat. 82. *266. — Kostenberechnung der 
Gasbereitung aus Paraffinöl. Rademacher. L 
85. 171. — Gewinnung von I^euchtgas bei der 
Destillation von Paraffinöl. G. Beilby u. J. B. . 
M’Arthur. L. 88. 84. — Zur Bereitung von j 
Xaphta- oder Erdölgas. S Lamansky. 88. 187. j 
Gas bereitung. Darstellung von Oelgas aus Schieferöl 
in Verbindung mit Wassergas. C. W. H arrison. 
Pat. 74. 756. — Darstellung von Leuchtgas durch 
Mischen von Petroleumgas mit Wassergas. W. 
Richards Pat. 75. 177. — Darstellung von Gas 
aus Oel u. Wasserdampf. R. M. March a nt. 
Pat. 75. 750. — Gleichzeitige Zersetzung von 
Wasserdampf u. Petroleum in glühenden Retor- 
ten. Mc. J. Clarty. L. 76 214. — Darstellung 
von Leucht- u. Heizgas aus Petroleum, Anthracit 
u. Wasaerdampf. Lowe. 76. *73. L. 76. 51. 
— Das Lowe’sche Verfahren der Leuchtgasdar- 
stellung aus Kohlen, Wasserdampf u. Petroleum. 

H Wurtz. L. 76. 215. E. Durand. L. 76. 365. s a. 
L. 78. 308. — Lowe's Gas-Process zu Manayunk. 

L. 77. 13. 78. 33. — Oelgas combinirt mit Wasser- 
gas. W. H. Spencer. Pat. 77 18. — Verfahren 
nebst Einrichtung, um Kohlenwasserstoffdämpfe, 


Wasserdampf u. Luft zu mischen u. zu verbinden 
R. Avery. Pal. 85. *312. — Fixiren einer 
Mischung von Wassergas u. Petroleuipdämpfen 
zu einem leuchtenden Gase. E. Blass. 86. 226. 
Gasbereitung. Fabrikation von Leucht- u. Heizgas 
nach dem Patent L. B r e i 1 1 m a y e r. L. 74. 215. — 
Verbesserungen in der Darstellung von Leuchtgas 
u. in den Apparaten dafür; Combination von 
Leucht- u. Wassergas. A. F. Wilson. Pat. 74. 
721b — Combination von Wassergas u. Leucht- 
gas. T. B. Reedwood. Pat. 75. 685. F. Ro- 
binson. Pat. 75. 685. — Combinirtes Verfahren 
zur abwechselnden Gewinnung von Leucht- u. 
Heizgas aus einer Retorte. L. Cohn. Pat. 82. 
826. — Verfahren u. Apparate zur Darstellung 
hochgespannter Gase für Betriebs-, Heizungs- u. 
Beleuchtungszweckc. W. Frank. Pat. 85. 308. 

— Darstellung von Heiz- u. Leuchtgas aus Fäcal- 
massen u. aus thieriseheu oder pflanzlichen Ab- 
fallstoffen H. Bray. Pat. 74. 756. — Benutzung 
des Seifen Wassers der Tuchfabriken zur Gas- 
darstellung. Flosky. 75. 52. — Darstellung 
von Gas aus den Abfallwassern der Tuchfabriken. 
75.566. E, Schwamborn. 75 *569. Döring. 
76. 472. — Die Vergasung der Fttcalstoffe u. dereu 
Verwerthung. A. Sinder mann. 75. 81. 567. 
8. a. 75. 81. 202. 226. Troschel. 75. 610. — 
Zur Geschichte des Fäcalgases. P. Dorf fei. 
L. 75. 621. — Verwerthung der menschlichen Ex- 
cremente zur Leuchtgasbereitung. F. Fischer. 
L. 76. 422. — Verwendung übelriechender Gase 
ii. Dämpfe zur Beleuchtung. W. R. Lake. Pat. 
76. 653. — ■ Darstellung von Gas aus Kanal- 
absätzen. J. W. Slater. Pat. 77. 19. — Ver- 
gasung von Melasseschlempe. E. Ernst. Pat. 

81. 659. 

— Neuerungen in der Darstellung von Leucht- u. 
Heizgas u. in den Apparaten hiezu. F. W. Co 11s. 
Pat. 74. 688. T. A. Hedley. Pat. 74. 707. 
J. Somerville. Pat. 75. 255. W. E. Newton. 
Pat. 75. 626. Bowers u. Fyfe. Pat. 76. 87. 
J. Kidd. Pat. 76 87. H. Y. Atrill u. W. 
Farmer. Pat. 81. *512. Th. B. Fogarti. Pat. 

84. *171. Pat. 85. *308. B. Andreae. Pat. 

85. 109. F. Pelzer. Pat. 85. 309. v. Stein- 
äcker. Pat 86. 892. Pat. 86. *986. 

— Darstellung von Heizgas in den Kohlengruben 
u. in den Städten. C. W. Siemens. L. 75. 300. 
— Darstellung von Heizgas. F. C. Knowles. 
Pat. 75. 345. — Darstellung Stickstoff armer Heiz- 
gase u. zugehörige Apparate. H. llaug. Pat 

82. *92. Pat. 83. 590. 

— Darstellung von Leuchtgas verbunden mit Eisen- 
u. .Stahlfabrikation. W. Gormann. Pat. 74. 
79. — Apparat zur gleichzeitigen Darstellung 
von Stahl u. Leuchtgas aus Eisen. P. Aube. 
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Pat. 81 *477. — Gasbereitung für Blasetische. 
C. A, Thomson. L. 78. 74. 

tiasbereitung. Darstellung von Leuchtgas u. Brenn- 
stoffen u. Apparate hiezu. T. R. Crampton. Pat. 
74. Hat. — Methode u. Apparate zur Darstellung 
von Coke u. Leuchtgas. R. W. G r i c e. Pat. 74 
668. J. F Parker u. A. Wade. Pat. 74. 7%. 
— Anwendung von Schlamm zur Leuchtgas be 
reitung u. Cokegewinnung. J. H. Johnson. 
Pat 7«. 26. 

— Nebenproducte s. a. Tlieer, Ammoniak u. Gas- 
wasser. — Die Products der trockenen Destillation 
auf der Wiener Weltausstellung. H. Schwarz. 
L. 74 43. s. a. Theerproducte. — Verwerthung 
der Destillationaproducte von Brennmaterialien, 
vegetabilischen u. animalischen Stoffen. D. C. 
Knab. Pat 74. 669. — Verwerthung der Neben- 
producte. H. Bunte. 82.628. Hegener. 82. 
682. Buhe. 82 634. — Ueber den Werth der 
Nebenproducte. Perkin. L. 83. 81t). — Die Ge- 
winnung der Nebenproducte bei der Kohlen- 
deetillation. W. Smith. L. 84. 891. — üeber 
einige Nebenproducte bei der Oelgasgewinnung. 
II. E. Armstrong 85. 161. — Bedeutung der 
Nebenproducte. Gallois. L. 86. 124. — Ueber 
die Nebenproducte 87. 1. 

Gasbereltungaapparate s. a. Carburationsapparate 
ii. Gasmischer. — Ueber die Verwendung von Roh- 
gas zur Untersuchung von Gasapparaten auf ihre 
Dichtigkeit. E. Kunath. 82. 403. — Gasmelde- 
apparat mit Schutzvorrichtung gegen Explosionen. 
E. Mobs hach. Pat. 83. *590. — Kurzer Abriss 
über die Fortschritte in der Coustruction der Gas- 
bereitungsapparate. G. F. Schaar. L. 85. 172. 

— Ein kleiner Gasapparat mit einem Ofen ver- 
bunden. W. G. Fearley. Pat. 74. 46. — Gas- 
apparate für Schiffe. J. F. B. Porter. Put. 
74. 147. — Fortschritte in den Einrichtungen 
zur Gasbereitung. 74. 245. — Die Apparate der 
Leuch tgasfahrikation auf der Wiener Weltaus- 
stellung. J. Stiugel. L. 74 638. - Apparat 
von Maring u. Mertz zur Darstellung von Leucht- 
gas aus bituminösem Schiefer. Roux. L. 79. 
49. — Apparate zur Leuchtgasfabrikation aus 
bituminösem Schiefer. L. 79. 327. — Apparat 
zum Destilliren wasserstoffhaltiger Stoffe 11. 
Despecher. Pat. 80. 692. — Destillations- 
apparat für feste Materialien mit mechanischer 
Beschickung u. continuirlichem Betrieb. F. Lür- 
mann. Pat. 81. *146. L. 81. 541. Pat. 82. 
230. 536. — Apparat zur trockenen Destillation 
von Kohle unter Benutzung von überhitztem 
Dampf. D. Green. Pat. 82. 89. — Entgasungs- 
raume mit continuirlichem Betrieb. F. Lür mann. 
Pat. 82. 230. 536. 751. 762. — Entwicklungs- 
Apparat für Kohlenwasserstoffgase mit Lampe. 


A. Berland. Pat. 82. *827. — Ueber die Ap- 
parate von Malam u. Malinesen zur gleichzeitigen 
Destillation von Steinkohlen u. ihrer Destillations 
producte. Coudurier. 83. 759. — Apparat 
zur Destillation fester Substanzen. 11. Wurtz. 
Pat. 84 "167. — Apparat zur Erzeugung u. Ver- 
theilung von Gasen u. Dämpfen für Beheizungs- 
u, Erleuchtungszwecke. W. Arthur. Pat. 86 
*212. — Einrichtung zur continuiriichen Ver- 
gasung feinkörniger, nicht backender Materialien. 
Temme. Pat. 86 *394. Gasbereitungsapparate 
für verschiedene l'rocesse. W. Hempel. 87 
*523 — 581. — Gaserzeuger mit Regulator. C. 
Fabricius u. A. Zawfzel. Pat. 87. *584. — 
Apparat zum Entgasen u. Trocknen von Brenn 
stoffen. C. Pieper. Pat. 88. *194. 

Gasbereltuogsapparate. Neuerungen an den Appa 
raten für die Darstellung von Leuchtgas. J. Wit- 
tingbam. Pat. 75.104. G. Anderson. Pst. 77.17. 
J. Steel. Pat. 77.238, E.Brook u.A. Wilson. Pat 
78 309. Farcot. L. 80 186. F. Ueckel 
u. O. Ott manu. Pat. 80. 286. Th. Atkius. 
Pat. 80. 387. Maxime. L. 80. 552. W. P. 
Wilson. Pat. 80. *725. R. Anders. Pat. 81. 
•368. Ch. F. Dietrich. Pat. 82 *126. Fr. 
Egner. L. 83. 732. Th. Foucault. Pat. 84 
•829. B. Walker u. J. Bennet. Pat. 84. *829. 
Bull's Power Company Limited. Pat. 85. 
•310. L. Dee York. Pat. 85. *506. W. Mac 
Carty. Pat 85 *666. 8. Salisbury. Pat. 86 
•212. J. Hanlon. Pat 86. *986. B. Andreae. 
Pat 87. *1020. H, Scheridan u. E. Rawlings. 
Pat 88. *773. E. Hahn. Pat. 88. *828. 

— Neuerungen an Apparaten zur Oelgas Darstellung. 
W.D.Fischer. Pat. 74. 148 — Fogarty's 
Excelsior Gasmaschine zur Darstellung von Pe- 
troleumgas. 74. 248, Zeichnung von Andreae. 
74. Taf. 11, Preis der Maschine in verschiedenen 
Grössen. 74. 254 — Apparat zur Leuchtgas- 
darstellung aus Mineralöl, Theer, Fetten, Oelen 
u. Abfallwassern. Fr. Küchler. 75. 366. — 
Apparat zur Oelgasdarstellung. Du Rieux u. 
J. Devilder. L. 76. 621. — Apparat zur Dar- 
stellung von Oelgas für Fabriken, Privathauser 
u. Hotels. Eich holz. L. 76 150. — Apparate 
zur Darstellung von Gas aus Petroleumrück- 
ständen. E. Launay. 79. 124. Gebrüder 
Sulzer. 79. 124. — Apparat zur Erzeugung 
von Leuchtgas aus Gasolin. J. Oertle. Pat. 
81. *244. — Apparat zur Zersetzung flüchtiger 
Kohlenwasserstoffe. P. Suckow. Pat. 81. *483 
— Ueber Oelgasapparate. K. Beckmann. L. 
81 731. — Apparate zur Gasbereitung aus Oelen 
u. flüssigen Kohlenwasserstoffen. A. P. Cham- 
berlain. Pat. 82. * 126. W. Menzel. Pat. 82 
*127. *415. J. 8. Wood u. P. Uöppel. Pat. 
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82. 416. — Oelgasapparate. H. Hirzel. L. 83. 
62. — Apparat zur Herstellung von Kohlen 
Wasserstoffheizgas u. Gewinnung von Schmieröl. 
International VaporFnel, Car bon-Iron 
anil M an u f acturi ng Com pany. Pat. 83. 
*691. — Maschine rar Gaserzeugung aus Gasolin 
u. ähnlichen leichten Mineralölen. Hess, Wolf 
& Co. Pat. 85. *922. — Gasbereitungs- u. 
Kcinigungsapparat von Gas aus Mineralöl. Fr. 
O'Donell Pat. 86. *368. — Apparat zur Er- 
zeugung von Oelgas. J. Hanlon Pat. 86. 635. 
Gasbereitungsapparate. Die Fabrik von J. Pintsch 
zur Herstellung von Oelgasapparaten für Waggon- 
beleuchtung. L. 83. 894. 

— Combinirter Apparat zur Darstellung von Heiz- 
u. Leuchtgas H. Skoines. Pat. 74. 346. — 
Apparat zur Erzeugung von Leucht-, Heiz u. 
Kochgus. J. Gaukroger, S. Fielden u. A. 
Aitchinson. Pat. 75. 627. — Apparat zur 
Darstellung von Oelgas, combinirt mit W assergaa. 
R. P. Spiee. Pat. 75. 686. — Apparat zur Her- 
stellung von Löth- u. Leuchtgas für Blecharbeiter. 
Mettler- Annen u. Uhland. L. 80. 21. — 
Apparat zur Darstellung von Leucht- u. Heiz 
gas nach dem verbesserten Strong-Lowe'schen 
System. Quaglio u. Dwight. 80 *337. — 
Apparat zur Darstellung von Heiz- u. Leuchtgas. 
A Bin nie. Pat. 84 *403. — Apparat zur Er 
zeugung von Gas aus Kohlenwasserstoffen u. 
überhitztem Dampf. 51. Gross. Pat 84. *734. 

— Apparat zur Erzeugung von Heiz- u. Leucht- 
gas. W. Arthur. Pat 84 *828. — Apparat 
zur Erzeugung von Mischgas. H. Müller u. F. 
B 1 a t h. Pat. 85 *669. — Apparat zur Herstel- 
lung eines Gasgemenges aus zersetztem Wasser 
u Mineralöl u. zur Verwendung dieses Gemenges 
zur Heizung oder Beleuchtung W. de St. Martin. 
Pat. 87. *473. — Apparat zur Herstellung eines 
Gemisches ans atmosphärischer Luft u. Wasser 
stoffgas. F. Rachholz Pat. 87. *475. — Ap- 
parat zur Erzeugung eines Gases für Heizungs- 
u. Beleuchtungszwecke. J. Archer. Pat. 87. 
*1028. — Apparate zur Herstellung von Leucht- 
u. Heizgas. F. Clark. Pat 88. *55. B. Loomis. 
Pat 88. *409. 

— Apparate zur Darstellung von Heizgas. 76. 197. 

— Apparat zur Herstellung von brennbarem Gas 
für häusliche Zwecke. W. R. L a k e. Pat. 77. 530. 

— Apparat zur Darstellung von Heizgas. C. E. 
Weber Pat. 78. 309. — Apparat zur Darstell- 
ung von brennbarem Gas aus festem Brenn- 
material. Cliarl. Tellier. Pat. 86. 987. 

— Apparat zur Erzeugung eines für Beleuchtungs-, 
Heiz- u. motorische Zwecke geeigneten Gases. 
X. F. Deleau u. H. Frfcres. Pat 82. *566. — 
Apparat zur Gaserzeugung u. Verwendung des- 


selben zur Erzeugung bewegender Kraft. E. C. 
Röttger. Pat 82. *825. — Apparat zur Erzeug- 
ung von Arbeitsgas für Gaskraftmaschinen. Chr. 
Reith mann. Pat. 86. *243. — Apparat zum 
Verdampfen von Kohlenwasserstoffen , zwecks 
Erzeugung von Betriebsgas. E. Delamare-De- 
boutteville u. L. Malandin. Pat 87. *684. 

— Vorrichtung zur Vergasung von flüssigem 
Brennstoff für den Betrieb von Gasmaschinen. 
National Meter Company Pat. 87. *686. 

— Gaserzeugungsapparat für Gaskraftmaschineu. 
Chr. Reithmunn. Pat. 87. *1107. — Gaserzeuger 
für Petroleumgasmaschiuen. B. Lutzky. Pat. 
88. *650. — Apparat zur Gaserzeugung aus 
Petroleum für Motorenbetrieb. H. Göbel. Pat. 
88. 1018. 

Gagbesteuerung. Städtische Abgaben u, Staats - 
steuern der Gasgesellschaft in Paris. 74. 82. 124. 
L. 74. 215. — Belastung der städtischen Gas- 
anstalten mit der Gewerbesteuer in Preussen. L, 
74. 386. Heranziehung der städtischen Gas- 
anstatt zu Thorn zur Gewerbesteuer. 74. 404. — 
Wirkung der Gassteuer in Barcelona. 78. 374. 

— Vorbereitung einer Gasstenerdorchdasdeutsche 
Reichskanzleramt. 78. 644. 646. s. a. 79. 187. — 

— Gassteuer in Heilbronn. 78. 713, in Wien. 
81. 211, in Gmünd. 81. 485. — Ueber Gaasteuer. 
81. 453. — Die Stempelsteuer u. die Gasanstalten. 
W. Trimborn. 84. 56. — Heranziehung der 
Gasanstalten in Rendsburg u. Wandsbeck zur 
Gewerbesteuer. 88. 35. — Steuerbefreiung der 
Gaswerke in Braunschweig. 88. 303. 

Gasbrunnen siehe Naturgas. 

Gagbflgelelgen. E. R. Hollands. Pat. 75. 760. — 
Plätteisen mit Gasheizung. Lindler, Schwai- 
ge r u. Fö s t. Pat. 80. *482. — Ueber das Plätten 
der Wäsche mit Gas. A. Buhe. 80. 548. — Ga», 
heizungsvorrichtung für Plätteisen. C. Stau 
gaard. Pat. 81. *059. — Gasplätteeisen in Ol» i- 
bination mit einem Blasebalg. R. Thomas. P-at. 
88. *160. 

Gascongum siehe Gasverbrauch. 

Gascontrole s. a. Gasanstalten, Gnshereitmig u. 
Gasmesser. — Ueber die Controle brflm Gebranch 
des Gases. J. A. Crookenden. 74. 635. 
Gasdruck. Apparate zur Verhütung zu hohen 
Druckes siehe unter Regulatoren u. Retorten. — 
Vorrichtung rar sofortigen Signalisirung einer 
Druckabnahme im Hauptrohrnetz. H. Rau pp. 
76. *300. — Apparat zur Verstärkung des Gas- 
drucks. C. Sombart. Pat 84. *171. — Druck - 
registrirapparat J. Pintsch. 85. *895. 
Guadrurkmegser siehe Manometer. ■ 
Gasdruckregulator siche Regulatoren. 

Gase s. a. Apparate, Gasanalyse u. Leuchtgas. — 
Filtration von Gasen u. Dämpfen siehe Filtration. 
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— Das specifische Gewicht u. <lie specifische 
Wärme der Gase siehe Gewicht, speci flaches n. 
Wärme, specifische — Die Wärmetheorie für 
Gase siehe Wärme. 

Gase, Versuche Ober die Reflection des .Schalls an 
Flammen n. heissen Gasen. A. M. Mayer. L. 
74. 388. — Ueber eine Moditication der herr- 
schenden Gastheorie. C. Pu sch 1. L 75. 802. — 
Ueber die Reibung u. Wärraeleitnng verdünnter 
Gase. A Ran dt u. E. Warb arg. L. 75. 829. 

— Wärmeleitang u. Wilrinegleichgewicht von 
Gasen. L. Boltzmann. L. ^6. 50. — Ueber 
die Beziehungen von Druck, Volum u. Tempe- 
ratur bei Gasen. M. Kuhn. L. 76. 61. — Be- 
stimmung der Abhängigkeit der inneren Reibung 
der Gase von der Temperatur. Obermayer L. 
76. 52. — Abhängigkeit der Reibung der Gase 
von der Temperatur. J. Puliy. L. 77. 602. — 
Die gasförmigen Körper u. das Wesen der Gas- 
form. Töpfer. L. 77. 603. — Zugerzeugung durch 
Gasstrahlen. H. F. Rom illy. L. 77. 767. — 
Die kinematische Theorie der Gase. O. E. Meyer. 
L. 77. 603. H. Watson. L. 78. 108. — Ueber 
neue Erscheinungen hei ( iasarten. M. Mi ts c h er- 
lich. L. 79. 174. — Dissociation. Mallard u. 
Le Chatelier. 86. 923. — Gesetzmässigkeiten 
bei der Abkühlung der Gase. Mallard u. Le 

Chatelier. 86. 923. Ueber Cobäsion der 

Gase. P. Käuf f er. L. 87. 885. — Ueber die 
kinetische Theorie unvollkommener Gase. L. 
Natanson. L. 88. 84. — Ueber einige Fragen der 
kinetischen Gastheorie. L. Boltzmann. L. 88. 228. 

— Durchgang der Gase durch Flüssigkeitslamellen. 
F. Exner. L. 75. 253. — Apparat zur Abscheid- 
ung aller möglichen Körper aus Gasen u Dämpfen. 
O Braun. L. 77. 199. — Diffusion der Gase 
durch absorbirende Substanzen, v. W robl ewsk y. 
L. 77. 202. — Diffusion der Dämpfe durch Thon- 
zellen. J. Puliy. L. 77. 767. — Ueber den Aus- 
fluss der permanenten Gase mit Beziehung auf 
die Hypothese von de Saint- Venant u. Wantzel. 
J. Illeck. L. 77. 599. L. 78. 235. — Die Ver- 
breitung der Gase durch Diffusion. C. v. Th a n. 
L. 80 238. — Löslichkeit in Absorptionsmitteln 
u. in vulkanisirtem Kautschuk. W. Hempel. 
L. 82. 564. — Ueber Behandlung von Flüssig- 
keiten mit Gasen. F. Harter. L. 86. 727. — 
Versuche über die Diffussion von Gasen. A. v. 
Obermayer. L. 88. 84. 

— Bestimmung der Explosionsgrenzen von Gas- 
gemengen. A. Wagner. L. 77. 169. — Ueber 
die Grenzen der Explosionsfähigkeit von Sumpf- 
gasgemengen. J. J. Coquillon. L. 77. 199. — 
Entzündungstemperatur von Gasgemischen. M a 1- 
lard u. Le Chatelier. L. 81. 94. 329. — Ueber 
die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Explosion 


i iu Gasen. Bert bei ot. L. 82 85. 338. — Ent- 
zündnngsteiuperatur explosiver Gasgemische. 
Mallard u LeChatelier. L. 88. 166. — Ent- 
flammungstemperatur explosibler Gasgemische 
Mallard u. Le Chatelier. L. 83. 374. — 
Ueber die Schnelligkeit der Verbrennung explo- 
sibler Gasmischungen. Mallard u. LeChate- 
lier. L 83 532. — Untersuchungen über ex- 
plosive Gasmischungen. Berthelot u. Vieille. 
L. 84. 317. - Ueber die Entzündungstempera- 
turen explosiver Gasmischungen. Mallard u. 
Le Chatelier. 85. *461. 485. — Fortpflanz 
ungsgcschwindigkeit der Flamme in explosiven 
Gasmischungen. Mallard u. LeChatelier 
86. 98. 134. — Ueber die Explosion homogener 
Gasgemische. D. Clerk. L. 87. 112. — Labora- 
toriumsapparate beim Experimentiren mit ex- 
plosiven Gasmischungen. Mallard u. LeCha- 
telier. 86. 143. 

Gase. Ueber die unvollkommene Verbrennung von 
Gasen u. Gasgemischen. E. v. Meyer. 75. 244. 
L. 75. 27. — Ueber die Verbrennung der Gase. 
P. Schützenberger. L. 78.371. — Ueber die 
Grenzen der Verbrennung der Gase. Schützen 
berge r. L. 79. 92 — Ueber unvollständige Ver- 
brennung von Gasen. C. Bosch. L. 82. 408. — 
Ueber einige Beziehungen zwischen den Ver- 
brennungstemperaturen, den specifischenWärmen, 
der Dissociation u. deru Drucke explosibler Gas 
gemenge. Berthelot. L 83. 531. 655. — Ar 
beiten über die Verbrennung der Gase, ausge- 
führt im Aufträge der französischen Schlag 
wettercommission. 86. 917. — Ueber die Ver- 
brennungstemperaturen u. die specifische Wärme 
der Gase. Mallard u. Le Chatelier. 86. *918. 

— Recipieut für comprimirtes Gas. 74. 199. Taf. ö. 
Fig. 10. — Die zur Compression der Gase an- 
gewendeten Maschinen. H. Mation. L. 77. 377. 
— Verdichtung permanenter Gase. 78 1. — Das 
Flüssigmaehen der Gase. L. 78. 235. — Ver- 
wendung verflüssigter Gase. A W. Hof mann. 
L. 83. 228. — Ueber die Zusammendrückbarkeit 
der Gase. C. Pusch l. L. 88. 228. 

— Verwendung übelriechender Gase u. Dämpfe 
zur Heizung u. Beleuchtung. W. R. Lake Pat 
76. 658. — Untersuchungen Über die Brennbar- 
keit der Hochofengase. Ed. Belani. L. 77. 
198. — Die Gase des Hochofens u. der Gene- 
ratoren. T. Feiler. L. 77. 599. — Zusammen- 
setzung u, Verwendung von Gasen, erzeugt bei 
metallurgischen Processen. L. Cailletet. 78.15. 
— Ueber die im Seewasser gelösten Gase. J. 
H. Buchanan. L. 78. 369. — Zusammensetz- 
ung von Gasen u Dämpfen, deren specifische 
Wärme, Ausdehnungscoefficieuten n. Verdampf- 
ungs wärme. M Langlois L. 87. 1175. 
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(lasfeuernngsiehe Feuerung, Gasheizung ti. Heizung, 
ßasgebläse. Fr. Bente. L. 77. 525. — Das Löwe- 
sche Gasgebläse. L. 80. 757. 

(lasgesellschaften s. a im Ortsregister. — Actien- 
kapital u. sonstige finanzielle Verhältnisse ver- 
schiedener Gasgesellschaften. N. H. Schilling. 
88. 331. 

— Amerikanische Gasgesellschaften. Finanzielle Mit- 
theilungen. L. 85. 476. — Die Gasgesellschaften 
in New- York. L 75. 411. 80. 677 

— Belgische Gasgesellschaft in Brüssel. Generalver- 
sammlung, Bctriebsbericht u. Dividende. 74. 79. 
87. 139 Bericht über die in Deutschland ge- 
legenen Gaswerke. 75 149. 307. Acticnkapital, 
Stationen 86. 306. 

Neue Gasgesellschaft in Brüssel für die Gas- 
versorgung von Rio de Janeiro. 86. 398. 

— Gasgesellschaften in Deutschland. 
Gasindustriegesellschaftin Augsburg. Geschäfts 

rnittheilungen. 84. 756 85. 873. 86. 908. 87. 
1050. 88. 1058. 

Gesellschaft der vereinigten Gaswerke in Augs- 
burg. 87. 396. 511. Betriebsergebnisse. 85. 198. 
86. 278. 87. 439. 88. 337. 1059. Erhöhung des 
Actienkapitals. 88. 957. 1059. Erwerbung der 
Gasanstalten in Bayreuth u. Marburg (Steier- 
mark). 88. 990. 1059. 

Neue Gasactiengesellscbaft (Nolte) in Berlin. 
Betriebsergebnisse. 74. 759. 75. 106. 832. 76. 
692. 741. 78. 731. 84. 758. 86. 29. 876. 903. 87. 
1050. 88. 957. 1059. Verträge mit Schneeberg 
u. Neustädtel. 88. 1064. 

Schlesische GaBactiengcsellschaft in Breslau. 
Geschäftsberichte. 74. 279. 75. 348. 76. 217. 77. 

260. 78. 196. 79. 329. 81. 284. 82 312. 83. 385 

85. 360. 86. 868. 87. 440. 88. 593. 

Deutsche Continental. Gasgesellschnft in Dessau. 
Denkschrift Uber die zu begründende Organi- 
sation des Unterstützungswesens bei der Gesell- 
schaft. 74. 503. Geschäftsberichte. 74. 174. 75. 
194. 258. 76. 175. 77. 169. 78. 196. 79. 203. 80 

206. 241. 81. 284. 82. 236. 83. 237. 84. 203. 85. 

198. 86. 245. 280. 87. 234. 275. 88. 886. 414. 
441. s. a. 856. Erhöhung des Grundkapitals. 

75. 270. Betriebs- u. Finanzresultate der Ge- 
sellschaft in den ersten zwanzig Jahren ihres 
Bestehens. 76. 187. Die Entwicklung der Ge- 
sellschaft von 1855 bis 1880. 81. 259. 816. Er- 
neuerungdes Gasvertrags mit den Städten Rheydt. 
82. 755, Erfurt. 86. 539, Dessau. 86 997. 88. 
962, Nordhausen. 86. 1032. 

Thüringer Gasgesellschaft in Leipzig. 76. 158. 

80. 171. 84. 104. Geschäftsberichte. 75 310. 

76. 251. 77. 284. 78. 278. 79. 296. 334. 80. 262 

81. 372. 82. 269. 84. 288. 85. 207. 233 86. 252. 

371. 87. 308. 339. 373. 88. 286. 308. 383. s. a. 596. 
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Gasgesellschaften. Gasgesellschaften in Deutschland. 
Allgemeine Gasactiengesellschaft zu Magdeburg. 
Geschäftsberichte. 74. 389. 75. 380. 76. 319. 77. 

321. 78. 312. 79. 394. 80. 295. 81 247. 82. 201. 

83. 269 84. 250. 85. 314. 86. 342. 87. 279. 400. 

88. 473. 

Europäische Wassergas- Acliengesellschaft in 
Dortmund. 85. 233 Geschäftsabschluss. 87. 

14t). 958. 

— Englische Gasgesellschaften. Begründung einer 
neuen Gasgesellschaft unter dem Namen »Eupion 
Fuel and Gas Company.« 74. 159. — Vertrags- 
bestimmungen über die Vereinigung der sogen. 
Chartered, Imperial u. Independent Gas-Com 
pany zu einer Gesellschaft L. 76. 316. - Aus- 
weis über die englischen Gasgesellschaften. 85. 764 

Die Gasgesellschaften in London. 78. 158. 

84 85. 79. Die Entwicklungsgeschichte der 
Londoner Gasgesellschaften. R. H. Patterson. 

L. 88. 230. 

Air-Gas-Company in London. Liquidation. 74.81. 
Albo-Carbon-Company in London. 79. 108. 
Commercial-Company in London. Anlagekapital 
u. Betriebsverhältnisse. 84 8t. 

Continental Union Gas Co. in London. Actien 
kapital. Stationen. 86. 305. 

European Gas Co. in London Actienkapital. 
Stationen. 86. 305. 

Gas Light and Coke Company in London. Actien- 
kapital u. Betriebsverhältnisse. 76 220. 84. 79. 

Imperial Continental Gas ABSociationin London. 
Geschäftsmittheilungen, Verträge, Actienkapital 
u. Stationen. 77. 188. 82. 201 83 76. 784. 85. 

428. 601. 86. 305. s. a. Wiener Gasindustrie- 
ge seilscnaft. 

South Metropolitan Company in London. An- 
lagekapital u. Betriebsverhältnisse. 84. 81. 

— Die Gasgesellschaften in Paris. 84. 38. Anm. 

Compagnie Franchise du Centre et du Midi. 
Actienkapital u. Stationen. 86. 305. 

La Normandie. Actienkapital u. Stationen. 

86. 305. 

Compagnie Central d'Eclairage et de Chauffage 
par de Gaz. Actienkapital u. Stationen. 86. 305. 

Compagnie Fran^aise d'Eclairage et du Chauf- 
fage par le Gas. Actienkapital. u. Stationen. 

86. 305 

Compagnie Franfaise pour l’Indnstrie du Gaz, 
Actienkapital u. Stationen. 86. 306. 

— Societe Generale Ho/Iandaise pour l'Ec/airage par 
le Gaz. Actienkapital u. Stationen. 86. 306. 

— Gasgesellschaften in Italien 

Socidtö Italienne pour le Gaz. Actienkapital u. 
Stationen. 86. 306. 

Compagnie Napolitaine d'Eclairage par le Gaz. 
Actienkapital u. Stationen 86. 306. 
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— Gasgesellschaften in Oesterreich. 

Allgemeine österreichische Gasgesellschaft in 
Triest. GeMchäftsberichte. 74. 799 75 795. 76. 
751. 77. 684. 78 714 79- 770. 80. 775. 81. 846 
82. 799. 83. 826. 84 783. 86. 30. 914. Zusammen- 
stellung der Betriebsergebnisse von 1857 bis 1882 
82. 802. 

Wiener Gasindustriegesellschaft. Geschäftsbe- 
richte u. Rechnungsabschlüsse. 74. 322. 75. 429 
76. 288. 77. 349. 78 220. 246. 79 425. 80. 321. 
81. 579. 82 420. 84. 368. 85. 393. 86. 400. 87 
555. 88. 479. 503. Das Verhältnis« der Wiener 
Gasindustriegesellschaft zur österreichischen Gas- 
beleuehtungs-Actiengesellschaft 74. 435 84 369. 
Stand der Wiener Gasindustriegesellschaft 88 36. 

Oesterreichische Gasbeleuchtungs-Acticngesell- 
»chaft in WieTl. Generalversammlung 82 280. 

— Gasgesellschaften in Petersburg. 

Compagnie du Gaz du Saint-Petersbourg. Statu- 
ten. L. 76. .‘154. 

Bildung einer Gesellschaft für Beleuchtung der 
ganzen Stadt Petersburg mit Gas u. elektrischem 
Licht; Ablösung der bestehenden Gesellschaften 

86. 284. 

— Gasgesellschaften in der Schweiz. 

Schweizer Gasgesellschaft. Actienkapital u 
Stationen. 86. 306. Geschäftsberichte. 74. .‘150. 
75. 353. 76 246. 77 258. 78. 241. 79. 368. 80. 
357 . 81. 518. 82 . 312. 83. 465. 84 365. 85. 365. 

86. 481. 87. 443. 586 88 561 

Compagnie Genevoise de ITndustrie du Gaz. 
Actienkapital u. Stationen. 86. 306. 

Gasglühllcht siehe Glühlicht. 

Gashamraer. Robson'H Gashammer. L. 87. 281. 

87. *759. — Der Gashammer von Kobsoit u. 
Pinkney. L. 88 335. 

Gasheizapparate s. a. Gasheizung u. unter Aus- 
stellungen. — Zur Prüfung von Gasheizapparaten. 

88. 81. 117. 

Gasheizung s. a. Feuerung, Gaskochapparate, Gas 
locomotiven, Gaspreis, Heizung, Oefen u. Ver- 
brennung. — Vorrichtung zur Gasheizung an 
Plätteisen siehe Gasbügeleisen. 

— Heizen mit Kohlenoxydgas bei gleichzeitiger 
Anwendung von Wasserstoff gas oder Dampf. 
L. Stevens. Pat. 74. 278. — Kensington Gas 
Fire. Ed. Davis & Sohn. L. 74. 794. — Das 
Leuchtgas als Küchenbrennstoff. C Wolff. 
75. *439. — Heizung von Zimmern mit Leucht- 
gas. P. H. Marlin. L. 76. 51. — Die An- 
wendung des Steinkohlengases zum Heizen. J. 
Wallace. L. 76, 523. Verwendung des 
Gases zu Heizzwecken. 79 . 581. 649. C. Voss. 
79. 7.54. — Holland'sches Heizverfahren. G. 
Rachel. L. 80 758. — Die Benutzung des 
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Leuchtgases zn Koch u. Heizzwecken. Schulze. 
80. 396. Kümmel. 80. 463. A. Buhe. 80 
542. W Denny. L. 82. 120. Wobbe 83.450 
Baumert 84 840. H. Tusche. 86 504. 
571. Klön ne. 87. 392 W. Hernpel 87.535 
s a. 87. 629. 1059. — Verwendung des Gases 
zum Kochen, Heizen u. in der Industrie. 80. 
57. 85. 941. J. G Wobbe. 85 793. L. 86 
92. s. a. 272 u. 361. — Ueber Anwendung des 
Gases zur Heizung u. Beleuchtung. C. W. Sie- 
mens. L. 81. 617. — Ueber Gasheizung. Ch. 
W T . Siemens. L. 81. 541. 617. s. a. L. 84 890 
— Ueber die Verwendung des Leuchtgases zur 
Entwicklung von Wärme. F. Fischer. L. 83 
774. — Das Heizgas, ein Vortrag mit Vorführung 
von Gasheizapparaten. Th. Fletsch er L. 84. 
194. - Das Leuchtgas als Wärmequelle im Haus 
halte. D. Coglievina. L 85 447. 85. 793 
— Das Leuchtgas als Heizstoff in Küche u. Haus. 
L. Ramdohr. L. 87. 551. 681. 951. 1046. 

Gasheizung. Heizwert h des Leuchtgases. Tief 
trunk. 76. 342. — Versuche Über die Heizkrnft 
verschiedener Brenner. F. W. Hartley 81.450. — 
Heizkraft des Leuchtgases in verschiedenem Zu- 
stande der Verdünnung. A. W i ta. L. 85. 278. — 
Der Heiz werth des Leuchtgases. A. Witz. 86. 286. 
— Mittel zur Erhöhung der Heizkraft des Gases. 
C Bert ou. Pat. 88. 408 

— Bestrebungen der Compagnie Parisienne zur 
Benutzung des Gases für Koch- u. Heizzwecke. 
74. 616. — Kosten vergleich bei Anwendung von 
Spiritus, Petroleum u Leuchtgas zu Beheizung» 
zwecken für den Laboratoriumsgebrauch. A 
Wagner. 74. 623. — Zur Statistik der Gas 
heizung. F. Tonnar. 76. 644. s. a. 83. 325. — 
Die Heizung mit Gas auf der Pariser Weitaus 
Stellung. 78. 500, auf der Ausstellung von rauch 
losen Feuerungen in London. 82 41. — Förder- 
ung der Einführung des Gases zu Heizzweeken. 

| Travers. 80 48. — Heizgas Versorgung Berlins. 
A. Pütsch. 80. 335. — Verwendung des Gases, 
zum Kochen u. Heizen in Paris. 80. 394. — 
Gasconsum für Koch* u Heizzwecke in Däne 
mark. Kümmel. 80. 464. — Bericht u. An- 
träge der Commission über die öffentliche Aus 
Stellung von Gasheizungsapparaten. Kohn. 81 
498. — Uelier die Mittel zur Einführung von 
Kochgas. C. Müller. 81. 38* 82.489. Hans- 
nen. 82. 509. — Bericht der Commission für 
Förderung des Gasgebrauchs zu häuslichen u. 
technischen Zwecken. 82. 478. 84. 586. — 

Kostenpunkt. 83. 309. Wobbe. 83. 641. — 
Heizgas u. Gasmotoren. 83. 597. 84. 511. — 
Erfahrungen über Kochgas u. Kosten des Kochens 
mittels Gas. Müller. 84. 234. Kunath. 
84. 235. — Geringer Gasdruck, ein Hinderung« 
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gruud für die Benutzung des Gases zu anderen, 
als nur zu Leuchtzwecken. C. T. Salomo ns. 

84. 753. — Bestrebungen zur Förderung der 
Uasbenutzung zum Kochen, Heizen u. zur Kraft- 
leistung. 84. 511. G. Stawitz. 85. 357. — 
Das System des Verleihens von Gasöfen. 85. 
794. — Regulativ für Heizgas in Tilsit. 85. 972. 
— Einfluss des Gaspreises auf die Benutzung 
des Gases zu Kochzwecken. Wybauw. 88. 
653. — Zur Einführung der Gasheizung unter 
Beibehaltung der bestehenden Oefen u. Kamine. 
D. Coglievina. 87. *296. — Die Einführung 
des Kochgases in Osnabrück. Baumert. 88. 
*70. — Erfahrungen über Abgabe u. Verwendung 
von Heizgas. Reichardt. 88. 568. 721. — 
Zur Hebung des Gasconsums zum Kochen u. 
Heizen. Beyer. 88. 1107. 

Gasheizung. Die Heizungsfrage mit besonderer Rück- 
sicht auf Wassergasheizung. Al. Naumann. 81. 
2 18. L. 81. 331. — Deber die Gasheizung von Kirchen. 
81 506. — Gasheizung für Kirchen u. ihre Kosten. 

L. 81. 733. - Die Central Versorgung der Städte 
mit Wasserstoffgas für Beheizung u Beleuchtung. 
J. Matern. L. 81 733. — Die centrale Ver- 
sorgung unserer Städte mit Heizgas u. die 
Heizgasfrage überhaupt. H. Bunte. 88. 601. 
v. Quaglio. 83. 606. — Ueber das Heizen mit 
Wassergas. W. Ehrenwerth. 84. 441. — 
Apparat zur Erzeugung von Wasserstoffgas u. 
zur Verwendung desselben für Heizzwecke. C. 
Schomburg. Pat. 85. *359. — Verwendung 
des Wassergases zu Heizungszwecken. Osthues. 

85. 325. L. 85 501. — Naturgas als Heiz- 

material. 85. 264. — Feuerung mit Naturgas. 
87 1101. 

— Verbesserung an Heizgasapparaten für Gas. 

M. J. Landau. Pat. 74. 611. — Gasheizappa- 
rate. F. A. Jaquet. 74.618. Pat. 74. 836. — 
Ueber die Gasheizapparate von Levallois. Noury. 
L. 75. 747. — Apparate zum Heizen mit Leucht- 
gas, Hermann. 77.517. M. P. W. Bonlton. 
L. 77. 529. — W alker's Apparat zur Heizung mit 
Kohlenwasserstoffgas. L. 77. 602. — Gasheizungs- 
apparate auf der Pariser Weltausstellung. C. L a n g 
79. 166. — Heizvorrichtung der Berliner Feuer- 
wehr. C. Müller. 80. 92. — Apparate zum 
Heizen mit Gas für Laboratorien. Th. Fletscher 
L. 80 348. — Construction u. Anordnung von 
Gasheizungsröhren für Heiz- u. Kochzwecke. 
Schulz u. Sackur. Pat. 81. *482. — Lampen 
heizapparat. G. Boretti. Pat. 85. *594. 
Gasheizapparate. L. 85 814. -• Apparat zur 
Erzeugung u. Vertheilung von Gasen u. Dampfen 
für Beheizungszwecke. W. Arthur. Pat. 86. 
*212. — Heizcylinder. v. Steinäcker. Pat. 86. 
*393. — Heizvorrichtung mit einfacher Gasfeuer- 
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ung. D. Coglievina. 87. *298. — Heizvor- 
richtung mit corabinirter Gas- u. Cokefeuerung. 
D. Coglievina. 87. *299. — Zur Geschichte 
der Thermolampe. L. 88. 740. 

Gasheizung. Apparat zum Anwärmen von Eisen- 
bahnradreifen durch Gasfeuerung. 80. 741. Taf. 9. 

— Vorrichtung zum Aufziehen u. Abnehmen von 
Locomotiv- oder Wagen-Reifen durch Heizung 
mittels Gas. G. L e s t a n g. L. 82. 529. — 
Gasfeuer zum Erwärmen von Eisenbahn Rad- 
reifen. J. Weidtmann. L 82. 529. P. 
Suckow & Co. L. 84. 25. Pat. 84. *284. — Gaa- 
feuer zum Auf- u. Abziehen der Radreifen von 
Eisenbahnfahrzeugen. J, Oestreich. Pat 83. 
*232. — Regenerirende Gaslampe zum Erhitzen 
von Radreifen. J. Oestreich. Pat. 84. *833. 

— Regenerirende Gaslampe für Radreifen -Gas- 
feuer. Oestreich. L. 85. 476. 

— J. Pintsch's ApparatzurHeizung von Eisenbahn- 
wagen mit comprimirtem Leuchtgas. 86. *693. 

— Heizung von Personenwagen unter Benutzung 
der Beleuchtungsvorrichtung. W. Foulis. 87. 
469. — Heizung der Eisenbahnwagen mit com- 
primirtem Leuchtgas. A. Marnier. L. 87. 551. 

— Gasheizapparat für Wasser von Druckwasser- 
leitungen. H. Mestern. Pat. 82 '871. 

Gasherde siehe Gaskochherde. 

Gashydrometer. Maumend's Gashydrometer L. 
75. 348. L. 78 23. 

Gasindnstrie siehe Gasbereitung. Statistische Mit 
theilungen über dieselbe siehe Gasanstalten. 
Gaskalk siehe Reinigung u. Reinigungsmasse. 
Gaskaffeeröster. Verbesserter Kaffeeröster. G. 
Goldsmith u. J. Dilkes. Pat. 74. 148. — 
Gaskaffeeröster mit cylindrischer Trommel. A. 
Buhe. 80. 549. 

Gaskocbapparate s. a. Ausstellungen, Gasheizung, 
Brenner u. Lampen. — Prüfung verschiedener 
Kochapparate u. Versuche mit denselben. 88. 
121 . 

— Gaskochen mit dem Dänischen Kochapparat 
von Fleischer. A. Bnhe. 80. 544, mit Warreu s 
Dampkochtopf, A. Buhe. 80. 547. — • Das 
Braten mit Gas u. der Kunze'sche Schnellbrater. 
A. Bnhe. 80. 547. — Dampfkochapparat. J. 
Fleischer. Pat. 81. *659. 

— Jacquot's Apparate zum Kochen mit Gas u. 
damit angestellte Versuche nebst Angabe des 
Gasverbrauchs. 74 619. — Die Gaskochapparate 
auf der Internationalen Industrie - Ausstellung 
zu London. L. 74. 793. — Tragbare Gas- 
kochapparate. F.A Jaquet. Pat. 74. 836. — 
Apparate zum Kochen mit Leuchtgas. Her- 
mann. 77 517. — Gaskochapparate anf der 
Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 166, 
anf der Ausstellung von rauchlosen Feuerungen 
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in London. 88. 41. — Gas-Koch- u. Heil Appa- 
rate. G. Wobbe. 88. *222. — Gaskocher. W. 
H. Mielck. Pat. 82. *415. — Ueber Gas-Koch- 

u. Heil- Apparate. Wobbe. 82 *619. 83. *638. 
Hegener. 82.625. Bnhe. 82,626 — Regu- 
lirbare Gaskoch- u. Heizapparate. J. G. Wobbe. 
Pat. 82. *828. — Regenerativ -Gaskochapparat 
J.G. Wobbe. Pat. 84. *446. — Gaskochapparat 
für raffinin.es Erdöl. L. Thieme. Pat 84. *698. 

— Selbstthatiger Gasdurchlass für Kochapparate. 
J. Dupuy. Pat. 85. *811. — Verschiedene 
Gaskoclmpparste. L. 85. 814. — Gaskocher mit 
doppelter Luftzuführung Schftfferu. Walcker. 
86. *320. 463. Wobbe. 86.390. H. Schmitt 

86. *416. — Gaskochapparat mit vorgewärmter 
Luft. H. Langen. 86. 630. — lieber Regene- 
rativkocher G. Wobbe. 88 *745. — Regenera- 
tiv-Gaskochupparat. J. Wobbe. Pat. 87. *617. 

— Gasbratofen, ein Cokeofen mit Gasfeuerung. 
L. 87. 730. 

Gaskochherde. Rcflector-Kochapparat Billing 
4 Co. 74 793. — Verbesserungen an Gasherden. 
Davis & Sohn. L. 74 793. J. C. u. T Pea- 
cock. Pat. 74. 795. — Gasherdbrenner. B. 

v. Steinäcker. Pat. 85 *534. — Die Gas- 
kochherde von Jsler. L. 87 270. 

— üeber Gaskochherde A. Buhe. 80. 649. 
G. Wobbe. 84. "742. Jsler. 87.133. Geyer. 

87. 891. Bremer. L. 88. 335. — Zur Einführ- 
ung der Gaskochherde. 86. 945. 946. — Prüfung 
verschiedener Gaskochherde u. Versuche mit 
denselben. 88. 121. 

llaskochßfen. Compendiöser Gaskochofen. A. J 
Randall. L 76. 62. — Verbesserte GaSkoch- 
rtfen. J. C. Peacock, Bloomsbury n. Rud- 
kin. Pat. 76 216. A. Hea ring ton. Pat. 84. *199. 
(»askocli röhre. E. Michel. L. 74 793. b a Gas- 
heizung. 

Gaskohle siehe Steinkohle. 

(•askraftinasclitnen siehe Gasmotoren. 

Gaslampen siebe Lampen. 

Gasleitung siehe Rohrleitung. 

Gaslocomotiven s. a. Gasmotoren für l-ocomotiv- 
betrieb. — Locomotiven mit Gasheizung für unter- 
irdische Bahnstrecken. Charpentier. L. 74. 
109. — Anzünden bei den Locomotiven mit Gas. 
J. Sieg er t. 80 701. — Neuerungen an Gas- 
locomotiven. A. Lobenhofer u. F. Anibas. 
Pat. 83. 34«. J. Montclar. Pat. 83. 661. — 
Umsteuerung für Locomotiven mit Gas- u. Pe- 
trolcumbetrieb. 0. Blessing. Pat. 88. *954. — 
Gasmeldeapparat mit Schutzvorrichtung gegen 
Explosionen. E.Mossbach. Pat. 83 *590. s. a. 
unter Gasausstrümung. 

Gasmesser. Aichordnung für Gasmesser siehe 
Gesetze. — Apparate zum Messen sowohl von 


Gasen wie von Flüssigkeiten siehe unter Waaser- 
messer im Register für Wasserversorgung. 
Gasmesser. Apparat zur Regulirung u. Controlirung 
iles Gasverbrauchs. A M. Clark. Pat 74 708. — 

— Gasmesser für Strassenlatemen W. T. Sugg. 
Pat 77. 289 — Ueber das sogenannte average 
Meter System. J. Johnson. 77. 666 Ander- 
son. 77 667. — Die Gasuhren auf der Pariser 
Weltausstellung. 78. 526. 79. 130. — Stations- 
gasmesser. 79. 130. 182. 134. — Registrirapparat 
für Stationsgasmesser. 79 132. 133. — Anord- 
nung des Schreibapparates an Fabrikations-Gas- 
messern, Radiograph. Ch. Umber. 79 407. — 
Gasuhr mit Preisanzeiger. Fr. Egner. L. 80. 
552 — Gasdruckmesser E. Brouardel. Pat. 
80 *727. L. 81. 541. — Controlapparat für 
Gasmesser. Braittmayer u. 8ar. L. 80. 614. 

— Anzeigeapparat für die Geschwindigkeit eine« 

Gasstromes. 0. Braun. Pat. 81 *104. — 

Gasmesser für chemische Analysen. J. Bonny. 
Pat. 81 *206. — Apparat zum Messen der Ge- 

schwindigkeit von Gasen in Rohren n. AusHnss- 
numdungen J Zimmermann. Pat. 83. *421. 

— Ueber den multiplicirenden Luftgeschwindig- 
keitsmesser von Bourdon. Schulz. L. 83 620. 

— Taschengasmesser. Flürscheim. 83. *795. 
Pat. 84. *894. — Apparat zur Bestimmung des 
Cousums der Strassenlatemen an ihren Auf- 
stellungsorten. Kunath. 84. 305. — Vorrich 
tuug zum Reguliren u. Registriren von Gasen in 
Leitungen. J. Davie u. J. Fischer. Pat. 84. 
*732. Messtrommel für Gase. F. Heise. 
Pat. 84. *828. — Controlvorrichtung für Gas- 
messer. K. Möhle. Pat. 85. 757. — Apparat 
zum Messen oder Zahlen von Flüssigkeiten oder 
Gasen A. Bonn». Pat. 85. *958. — Instrument 
zum Anzeigen der Geschwindigkeit eines Gas- 
stromes auf grössere Entfernungen. H. Schlot- 
feld. Pat. 86. *537. — Sclbstregistrirender Gas- 
druckmesser. N. v. Klobukow. 88. *973. 

— Neuerungen an nassen Gasmessern. D. Deca- 
stro. Pat 74 277. De Castro n K. Burton. 
Pat. 74. 63«. W. H. Howes. Pat. 75. 418. 
Brernie. L.75- 681. A. W. Pocock. Pat. 75. 
684. A M. Clark. Pat. 76. 216. Pat. 76. 423. 
G. Goldsmith. Pat. 77 16. L. 77. 199. J. 
Urquhart u W. W. Andrews. Pat. 77. 238. 
A. G. Henderson. Pat. 78. 2.'l8. E. 8 c h r a- 
betz. Pat. 88. *375. 

— Vorrichtung zur Constantbaltung des Wasser- 
standes in nassen Gasuhren. Maldant. Pat. 
74. 125. 276. 489 Rouget. 74. 126. 406. 
75 615. W. R. Lacke. Pat. 75. 104. — Beob- 
achtungen mit Gasuhren nach Houget's Con- 
struction. Giroud. 74.406. — Ueber Maldant’s 
Gasmesser Schilling. 74 . 489. — Die Gas 
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obren von Cowan u. Warner. Pat. 75. 417. 
8. a. 75. *41. 363. 474. L. 75. 148. Nippoldt 
75. 494. Schilling. 75. 495. — Apparat zur 
Constanthaltung de« Wasscrstandes in den Sta- 
tionsgasmesaera. W. T. Sugg. Pat. 77.237. — 
Gasmesser mit constantem Wasserstande. Rou- 
get. 79. 132. A. 8iry, Lizars & Co. 79. 133. 
*582. Falconetti. L. 80. 614. — Einrichtung 
zur Regulirang des Flüssigkeitsstandes bei nassen 
Gasmessern. W. Cowan. Pat. 87. *1048. 
Gasmesser. Das Glycerin zur Füllung von Gasuhren. 
Gehe. 81.821. — Gasuhrfüllmasse. 77. 577. 84. 107. 

— Füllmasse für Gasuhren. Brünjes u Jacob- 
sohn. 78. 725. L. 78. 477. — Chlormagnesium 
als Füllmasse für Gasuhren L. 79 . 522. W. 
Goebel. L. 79. 541. — Ueber Chlormagnesium 
als Füllmaterial nasser Gasuhren. Kaupp 83 
797 s. a. 84. 107. — üeber die zerstörende 
Wirkung des Glycerins auf Gasuhren u. die 
Anwendung des Chlormagnesiums als Füllmate- 
rial. Eitner. 88. 1106. 

— Verbesserung an dem Scbiebermecbanismus 
der trockenen Gasuhren. J Glover. Pat. 74. 
345. — Neuerungen an trockenen Gasuhren. W. 
A. Telliug u 8. Johnson. Pat. 74. 639. G. 
Haseltine. l’at. 75 255. E. E. Crombie. 
Pat. 76. 216. W. 8mith. Pat. 77. 239 E. Haas. 
Pat. 81. *752. 82. 744. J. ürquhardt. Pat. 
82. *127. E. Haas. Pat. 88 827. — Trockener 
Gasmesser (8ystem Va). E. Haas. 88. 1065. 

— Deber gasdichten Stoff. F. Tieftrunk. 75.671. 

— Luftdichter geschmeidiger Stoff für trockene 
Gasmesser. J. Schülke. L. 80. 654. 

— Die Gasmesser von Wybauw zur getrennten 
Registrirung des Tages- u. Nachtconsums in 
Brüssel. 85. 795. — Gasmesser für getrennte 
Angabe von Tag- u. Nachtconsum. J ob. W y b a u w. 
Pat. 86 *985. — Ueber den Gaamesser mit 
Doppelzahlwerk, Pat. Wybauw. 8. Elster. 86. 
*648 Wybauw. 86 652, Müller 86 776. — Er 
fahrungen mit Wybauw's Doppelindex-Gasmesser 
für die getrennte Abgabe von Tag- u. Nachtgas in 
Brüssel 86. 254. 278 502. — Ueber den Gasmesser 
für getrennte Registrirung des Tag- u Nachtgases. 
A. Guilleaume. 86. 318. 655. 657. — Zwillings 
messer von Adolf Guilleaume & Co., trockener 
Messer für Tag- n. Nachtgas. 86. *655. — Gas- 
messer znr getrennten Registrirung des Tages- 
u. Nachtconsums. A. G u il leau me & Co. Pat. 
87. *1139. *1176. — Trennung von Tages- u. 
Abendgas vermittelst zweier gewöhnlicher Gas- 
messer in Verbindung mit einem Wechselhahn. 
La Kam de. 88. 4L— Gasmesser für getrennte 
Angabe von Tag u. Nachtconsum. J. Wybauw. 
Pat. 88. *57. — Zur Benutzung von Separat- sowie 
von Tag- u. Nachtgasmessern. 88. 902. — Fest- 


setzung des Verbrauchsquantums von Heiz- u. 
Motorengas ohne Separatgasmesser. Sand. 88. 
902. — Erfahrungen mit sog. Tag- u. Nachtgas- 
messern. 88. 1106. 

Gasmesser. Ueber Gasuhren. 76. 16. 114. W. J. 
Warner. 74. 673. L. 77. 201 . C. Müller. 81. 503 
Merkens. 81.501. K ro m Schröder. 81.504. 
Spielhagen. 81. 505. — Unregelmässigkeiten 
der Experimentinihr. V. Bahlon. L. 74. 548. 

— Einfluss der Wasserfüllung auf die Angaben 
der Gasuhr. 75. 875. — Versuche über die Sättig 
ung des Leuchtgases mit Wassertlampf beim 
Durchgang durch nasse Gasnhren. H. C. Dib- 
bits. L. 76. 422. — Ueber Gasuhren mit Sa- 
turation. Quentin. 76. 565, — Ueber die 
Contrebalance hei Gas -Cnbicir- Apparaten. .1. 
End 1 weher. 79. *154. — Einwirkung des 
Frostes auf Gasmesser. Lang 80. 508. — Be- 
merkungen Ober Gasmesser. Ed. Melon. L. 86. 
607. — Aufstellen von Gasmessern im Freien. 
Kunath. 86. 779. 

— Ueber trockene Gasuhren. F. Frese. L. 75. 
412. Heeren. L. 75. 412. Douglas, Barratt, 
Eldridge.Foulis, Johnson, Warner. 75. 
676 u. 677. — Erfahrungen mit trockenen Gas- 
messern. 76. 676. C. Müller 79. 388. 82. 
489. — Versuche u. Erfahrungen mit trockenen 
Gasmessern. Löwenherz. 85. 881. Ber. 87. 
557. Anm. 

— Versuche mit Gasmessern mit hohem U-Rohr. 
Schilling. 74.479. — Die systematische Unter 
Buchung der Gasmesser bei den Consumenten. 
J. Douglas. 75.675. — Gasometer zum Aichcn 
der Gasmesser. 75. 130. — Zur Aicbung von 
Gasmessern. 76. 162. 163. 299. 77. 225. 83. 326. 
87. *429. E. Volt. L. 86. 759. — Untersuchung 
von Gasmessern. C. Müller. 80. 192. — Die 
Art des MessenB in den Stations- u. Consumtions- 
Gasmessern. A. Fischer. 85 623. — Ueber 
Versuche mit Gasmessern. Löwenherz. 87. 
245. Ber. 557. Anm Hegener. 87.290. Hay- 
maun. 87. 293. — Gasmesser- Aichscheine. 87. 
390. — Erhebungen über Gasmesser. 87. 557. 

— Ueber Untersuchungen u. mangelhafte Stem- 
pelung von Gasmessern. 87. 626. — Bemerkungen 
über die von der kaiserl. Normalaichungacom- 
misaion angeordnete Prüfung trockenerGasmesscr. 
87. 869. — Untersuchung von trockenen Gas- 
messern. Haymnnu. 87 1065. — Plan für 
Dauerversuche mit Gasmessern. 88. 537 — Mit- 
theilungen der kaiserl. Normslairhungscommission 
über trockene Gasmesser u. über die Prüfung von 
Gasmessern auf ihre Zulässigkeit im öffentlichen 
Verkehr. 88. 712. 

— Ueber Umarbeitung der Gasuhren auf Meter- 
maass u. die dabei zur Verwendung kommenden 
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Metalle. Elster, 74 490. — Erfahrungen mit 
umgeänderten Gasmessern. 76. 672. 78. 439. — 
Normalgewinde für die Verschraubung der Gas- 
messer. Heidecke. 77. 619, 78. 719. — Ein- 
führung einheitlicher Maasse u. Gewinde für 
Gasmesser 79. 2 — Die von der Berliner atädti 
sehen Gasanstalt aufgcatellten Xormalmaasse 
79 Ml. — Deber Gasmesser • Verbindungen. 
Bchmitt. 84 844. E. Schwarten 86. 7. 

Gasmesser. Die Fabrikation der Gasmesser im 
Jahre 1886. 86. 849. 

Gasmisclier. Selbstthätiger Gssmischer u Ver- 
dünner. P. Suckow Pat. 81. *667. — Verfahren 
u. Einrichtung tur Mischung von Luft u. Gas. 
G. B enninghoff. Pat. 88. 58. 

Gasmotoren s. a. Bensinmotoren u. Petroleum- 
motoren, Gasbereitung, Gaspreis u. Processe. 

— Zur Geschichte. F Will. L. 74. 216. — Die 
Gasmotoren u. ihre Geschichte. J. Armen- 
gantf. L. 78. 681. L. 79. 186. — Zur Ermitt- 
lung der vortheilhaftesten Mischungsverhältnisse 
u. Dimensionen bei Gasmaschinen. D. Binki. 
L. 81. 434. — Die Gasmaschine, Versuch der 
Darstellung ihrer Entwicklung u. ihres Kreis- 
proccsses R. Schüttler. 88. 607. L. 82. 565. 
683. 789. L 88 166. — Theorie der Gaskraft- 
maschinen. D. Clark. L. 82. 683. C. Fink. L. 

85. 663. F. Grashof. L 86. 151 — Ueber den 
gegenwärtigen Stand der theoretischen Behand- 
lung der Gasmaschine M. Schrüter. 85. 213. 
241 — Theorie u. Praxis der Gasmotoren Aimä 
Witt. L. 85. 847. L. 86. 55. 92. - Neuere Lite 
ratur über Gaskraftmaschinen. J. 0. Knoke. L. 

86. 91. — Deber den gegenwärtigen Stand des 
Gasmotorenbaues Münze 1. L. 86. 759. — Ein- 
fluss der Wandungen in den Gasmotoren. A. 
Slaby u. A. Witz. L. 86. 789. — Die Gas 
maächine; kurze Geschichte derselben u. Dar 
legnng ihres Wesens in wissenschaftlicher u. 
praktischer Beziehung D. Clerk. L 86 900. 
— Zur Theorie der Verbrennung in der Gas- 
maschine. A. Slaby. L. 86. 759, — Die Ver- 
brennung der Gase in Bezug auf Verbesserung 
der Gasmotoren. 86. 917. — Zur Theorie der 
Verbrennung in der Gasmaschine E. K ö rti n g. 
L. 87. 198. — Zur Beurtheilung der Diagramme 
der Gasmaschine. E. Körting. L. 87. 113. — 
Theorie. 0. Köhler. L. 87 231. 732. — Die 
Gasmaschine nach ihrer geschichtlichen Ent- 
wicklung, Theorie u. Praxis. Th. Schwänze. 
L. 87. 1046. — Zum Diagramm der Gasmaschine. 
E. Körting. L. 88. 335. 

— Gasmaschinen u. Apparate zur Erzeugung hiezu 
nöthiger Gasmischungen. W. R. Lake. Pat. 74. 
795. — Knallgasmotor. P. Veru Pat. 76. 88. 


— Grössere Gasmaschinen 76 470. — Deber 
atmosphärische Gaskraftmaschinen derMaschinen 
bauactiengesellschaft Humboldt Pinzger. L. 

77 43. — G i 1 1 e’s atmosphärische Gaskraftma- 
schine. L. 77. 114. s. a 79. 36. 187 — Die Gas- 
maschine von Lenoi r 79. 3. — Die Gasmaschine 
vonHtigon. 79. 8 170 - Hydrocarbonmaschine 
Brayton 79 190. — Die Gasmaschinen auf 
der Pariser Weltausstellung. 79 3. 33. Taf. 1. 

2 u. 3 C. Lang. 79. 170. 187. — Ueber die 
Gasmotoren auf der Ausstellung 1878. Armen- 
gaud jnn. L. 81. 18. — Die Motoren auf der 
elektrischen Ausstellung in Paris. 81. 710. L. 81. 

732. — Gaskraftmaschine mit langsamem Kolben 
rückgang. G. W acker. Pat. 82.306. — Siemen's 
Gasmaschine mit Wassergaserzeuger. L. 82. 453 

— Gasmotor System Franyois. L. 82. 787. G. 
Lestang. L 82. 682. — Explosionsmotor. J. 
Levassor. Pat 83. *171. — Dniversal-Gaskraft- 
maschine. E w i n s u Neumaun L. 83. 230. 

— Gaskraftmaschine, getrieben durch gespannte 
Generatorgase mit nachfolgender Explosion. F. 
Osann. Pat. 83. *348. — Atmosphärische Gas- 
kraft- bezw. Heissluftmaschine. Schweizer. 

83. *362. L. 83. 374. — Motor, betrieben durch 
ein Gemenge von Luft- u. flüssigen Kohlen- 
wasserstoffen. E. Et& ve n. Ch. Lallement. 

Pat. 83. *456. — Gasmaschine mit Hülfsdampf 
maschine zum Anlassen der ersteren. W. Haie 
Pat. 84. 832. — Üniversal-Gasmaschine. T. B. 
Bark er & Co. L. 84 890. — Explosionsmotor 
für Kohlenwasserstoffgemische. L. Philippi. 

Pot. 84. 894. — Gasmotor mit zwei Kolben. M 
Hecking. Pat. 84. *648. Pat. 85. *418. — Gas- 
motoren für den Grossbetrieb. L. 85. 169. — 
Stockport-Gasmaschine. L. 85. 169. — Gasmotor 
mit Einrichtung zur Selbstbereitung des Explo- 
sionsgemisches. F. Rachholz. Pat 85. *418. 

*993. — Motor, welcher durch Explosionen von 
Kohlenstaub u. Gas betrieben wird. A. Bern- 
stein. Pat. 85. 419. — Dreicylindriger Gas- 
motor. L. Nash. Pat 85.* 785. — Zweipferdiger 
Gasmotor. Hille. L. 86. 362. — Motor für 
Kohlenoxydgas. Kn ab A Co. Pat. 86. 396. — 
Gasmotoren mit neuem Arbeitsverfahren. S 
Lloyd Wiegand. Pat 86. *420. — Gasmotor 
mit gekuppelter Dynamomaschine. L. 86. 727. — 
Explosions Gaskraftmaschine. J. Wey de u. J. 
Brunovszky. Pat. 87 683. —Explosionsmotor. 

0. Köhler. Pat. 87. *685. — Doppeltwirkender 
Gasmotor. H. Dawson Pat 88. *591. — Gas- 
kraftmaschine mit frei beweglichem Hülfskolben. 

R. Skene. Pat. 88. *660. — Die Gasmotoren 
auf der Kraft- u. Arbeitsmaschinenausstellung 
in München. 88. 964 - Gasmotor mit Differential 
kolben. B. Lutzky. Pat. 88. *1018. — Gas- 
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inaschine mit zwei Arheitskollien. G. Ghee u. 
P. Burt. Pat. 88. *1019. 

Gasmotoren. Gasmotor von G. Adam. Pat. 83. 
*454. *897. Pat. 84 832. — Adam s Ventil Gas- 
motor. 86 163. Tal 3. 

— Compound Gasmotor. J. Atkinson. L. 85. 
630. — Differenzial. Gasmaschine J. Atkinson. 
Pat. 86. *989. Pat. 88 827. — Die AtkinBon'sche 
Differenzial-Gasmaschine. L, 85. 919. L. 87. 681. 
F. W. LOrmann. L. 86. 788. 

— Der Gasmotor von Bis sc hop. 79. 35. Taf. 3. 
79. 171. L. 78. 631. 726. L. 79. 49. L. 79. 760. 
s. a. 82. 46. — Neuerungen an dem Bissehop- 
schen Gasmotor. C. M. Bombarth Pat 82. 
*130. Pat. 85. *417. 

— Die Gaskraftmaschine von Otto u. Langen L. 

76. 122. — Verbesserte Otto-Langen'sclie Gas- 
kraftmasohine. 76 264. — Gasverbrauch der 
Otto-Langen'schen Gaskraftmaschine. L. 74. 388. 

— Ceber die Langen - Otto’sche Gasmaschine. 
W F. Crossley. L. 75. 746. 1!. L. Wolf. L. 
76. 316. s. a L. 77. 647. 82. 404. — Statistische 
Mittheilung aber die Verbreitung der Otto- 
Langen'schen Gaskraftmaschine. L. 76. 152. — 
Kraftmessnngen an der Langen-Ottoschen Gas- 
kraftmaschine, Construction Daimler. K. Teich- 
mann. L. 76. 215. — Die Otto-Langen 'sehe 
Gaskraftmaschine u ihre Betriebskosten. Grovr. 
76 669. — Die liegende Otto-Langen'sclie Gas- 
kraftmaschine. Wacker. 77. 474. Lang. 77. 
476 Kelber. L. 77. 526. — Der geräuschlose 
Otto'sche Gasmotor. S 1 a b y. L. 78. 308. W i 1 • 
mann. L. 78. 633. — Der geräuschlose Otto'sche 
Gasmotor auf der Pariser Weltausstellung. L 78. 
579. — Otto s neuer Gasmotor. 79 4. Taf. 1. — 
Die Otto- Langen sehe Gasmaschine auf der Pariser 
Weltausstellung. 79. 36. — Otto’s neuer Gas 
motor in der permanenten Ausstellung des Ge- 
werbevereins für Hannover L. 80. 614. — Ver- 
suche über die Anwendung verschiedener Gas- 

. Sorten zum Betriebe der Otto'schen Gasmotoren. 
Hunt. L. 83. 341. — Calorimi-trischer Versuch 
mit einer vierpferdigen Otto’schen Gasmaschine. 
Slaby. 88. *561. — Versuche mit dem Otto- 
schen Gasmotor. M. Brooks u. .1. K. Steward. 
L. 8-1. 281. — Der Otto'sche Gasmotor für den 
Betrieb elektrischer Glühlichtbeleuchtungen. L. 
85. 153. — Versuche mit Otto's Gasmotor. G. 
Berend. L. 85. 169. — Sicherheitsvorrichtung 
für den Otto'schen Gasmotor, um das Ausbleiben 
des Kühlwassers zu signalisiren. Ph. Carl. 85. 
*431. s. a. Eisele. 87. *350. W. Kohlrausch. 
L. 87 680. 

— Die Dampfgaskraftmaschine von Sim on. 78.583. 
L. 78. 632.79. 33. Taf. 2. 79. 188. L. 79 604. L. 79. 7t». 

— Dampfgasmaschine mit brennender Flamme 


im Cylinder. L. Simon. Pat. 81. *101. — Neue- 
rung an der Simon'schen Dampfgaskraftmaschine. 
G Hambruch. Pat. 81. *515. Pat. 82. *831. 
Gasmotoren. Oscillirende Gaskraftmaschine. Co m- 
pagnie de Moteurs it Gaz Franyais. Pat 
82. *156. — Kotirende Gaskraftmaschinen. F. 
Marti u.J.Quaglio. Pat 84 *507. P.Suckow 
& Co. Pat. 84. *529. E. Boileau. Pat. 84. 648.— 
Schwingende Gaskraftmaschine. Chr. Volker t. 
Pat. 87. *43. 

— Neuerungen an Gaskraftmaschinen. T. Brown. 
Pat. 74. 148. W. Turner. Pat 74. 885. Pat. 82. 
*155. R. Gott heil. Pat 75. 65. 8. Ford. Pat 

75. 177. C. D. Abel. Pat. 75. 178. Pat. 76. 8T. 
Pat 77. 19. Pat. 77 710. F. W. Crossley. 
Pat. 75. 684. Pat. 77. 238. M. P. W Boulton. 
Pat. 76 87. E. C. Mills u. II. Haley. Pat. 

76. 124 J F Dickson. Pat 76. 317. W. W. 
Smyth u. G. G. Hunt. Pat. 76. 691. R. 
Hallewell. Pat. 77. 17. F. W u W. J. 
Crossley. Pat 77. 18. E. P. Alexander. Pat. 

77. 20. F. Wirth Pat 77. 676. C. T. E. Las- 
celles. Pat. 77. 709. C. Linford. Pat. 78.238. 
W. Smith. Pat 78 2:48. G. F. Redfern. Pat 

78. 289. Ravel I.. 78. 308. s. a. 79. 172. R. 
Schaffer. L. 78. 521 Weyhe. 79. *562. Pat. 
82. *832. Simon u. Bechey. L. 79. 790. R. 
v. Kalkreuth. Pat. 80. *289. D. Clerk. Pat. 
80. *289 81. 711 82 187. Taf 2. Pat 84. *244. 
85. 112. L. A. Böttcher. Pat 80. *290. Han- 
no ver'sc he Ma sch inenbau-Act i engege li- 
sch a ft. Pat 80. *290. E. Capitaine. L. 80. 
348. Buss, So m b a rt & Co. L. 80. 613. L. 81. 
94. Pat 81. *105. Gasmotorenfabrik Deut z. 
Pat. 80 *729. Pat. 81. *105. Pat 82. *155. *158. 
Pat 84. 506. C. Wolf. Pat 81. *172. G Stoff. 
Pat. 81. *172. Pat. 82. *157. Menek u. Ham- 
brock. Pat. 81. *661 *662. Pat. 82. *157. Wittig 
u Hees. 82. 45. E. Körting u. G. Lieck- 
feldt. 82. 46. Pat. 83 *170. Pat 87. *653. E. 
Kaufmann. Pat. 82. *130. E. Edwards. Pat. 
82. *130. L. 82. 302. 498 Pat. 83. *455. J.Rob 
son Pat. 82. *157. Pat 83. *453. 85. 112. H. 
Williams. Pat. 82 *157. Pat 84. *647. Pat. 
87. *686. H. Williams u. J. Malam. Pat 82. 
*306. Pat 83 *348. Martini* Co. L. 82. 682. 
O. Zimmermann Pat. 82. *832. C. Fink. Pat. 
82. *833. L. 85. 664. E. Bönier u. A. La m art.. 
Pat. 82 *833. Pat. 83. *6G1. 85. 112. Newmann- 
Ervin. L. 83. 62. M. Schütz. Pat. 83 *170. 
Pat. 84. 648. R. Ord. Pat 83. *171. H. Wall- 
mann Pat. 83 *196. F. Livesey. Pat. 83. 
*347. C. Beissel. Pat 83 *421. J. Kratz. 
Pat. 83. *454. P. Forest. Pat. 83. 660. Pat. 84. 
*648 J. Spiel. Pat. 83. *661. F. Preston & 
Co Pat. 84 *244. Kapp AWiggeru.G. Hövel- 
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mann. Pat. 84 *506. E. Pani. Pat. 84. *507. i 
F. Turner. Pat. 84 *832. J. Warchalowski. 
Pat. 84. *832. R. Skene Pat. 84. 888 A. Na 
dachowski u. C. v. Korytynski. Pat. 84. 
895. W. Haie. Pat. 84 *895. Pat. 85. 787. Pat. 
86 *244. Pat. 87. *42. *685. U. Daimler. L. 
85. 169. Pat. 85. 175. *418. Pat 86 *815. H 
Maxim. Pat. 85. 174. J. Schweizer. Pat. 85. 
*174 W. Tonkin. Pat. 85 174. Pat. 86 *896. 
A. Bflhm. Pat. 85. 175. G Milton. Pat. 85. 
*175. J. Woodhead. Pat. 85. 176. J. Grad- 
don. Pat. 85. *418. W. Macgregor. I.. 85. 
501 756. L. Nash. Pat. 85. *536. *785. *786 
993. Ch. Andrew. Pat. 85. *537. Biill's 
Power Company Limited. Pat 85 *537. 

C. Sombart. Pat. 85. *537. *539. Pat. 86. 421. 
Holt. L. 85. 630. J. Ladd. Pat. 85. *538. 
Edw.Cobham. Pat. 85. *787. A. Bonns Pat. 
85. *958. P. Niel. Pat. 86. *57. A. Mar kurt h. 
Pat. 86. *243. G. Hopkins. Pat. 86. *244. E. 
Delamare -Deboutte rille u. L. Malandin. 
L. 86. 362. Pat. 86. *568. C. Pieper. Pat. 86. 
421. H. H artig. Pat. 86. *558. R. Simon. Pat. 
87.42. U.März. Pat 87.663. National Meter 
Company. Pat. 87. *685. Bremer. L. 88 335, 

P. Murray jun. Pat. 88. 650. E. Hahn. Pat. 
88. *828. F. Santenard. Pat. 88. *1017. 
Gasmotoren. Motor für Luftballons. Hoff manu 
u._Hftnlein. L. 75. 874. 

— Gasmotoren für Locomotiven s. a. Gaslocomotiven. 

— GasmotorfürStrassenlocomotiven u. Verkehrs- 
wagen. J. F. Kirkwood.G. T. E. Lascelles 
n. J. Hall. Pat. 76. 86. — Gasmotorenbetrieb 
für eine Schiebebühne. L. 79. 412. — Gas- 
motorenbetrieb für Locomotiv- Schiebebühnen. 
Qneisser. L. 82. 118. — Gasmotor für Loco- 
motiven. H. P. Holt u. F. W. Crossley. 
Pat. 82. *537. — Gasmotor für Locomotivbetrieb. 

J. Quick u. J. Quick jr. Pat. 84. 506. — Gas- 
motorenbetrieb für Strassenbahuen. 88. 203. 

— Verwendung für Trumbahnwagen. L. 87. 301. 

— Gasmotorenbetrieb an Fahrzeugen. Benz 
& Co. Pat. 87. *801. G. De im ler. Pat. 87. 
*801. — Gasmotor für Strassenfahrzeuge. E. 
Stevens. Pat. 88. 829. 

— Bestrebungen der Gasfabrik in Quedlinburg 
zur vermehrten Anwendung der Gaskraftmaschine 
im Kleingewerbe. 77. 785. — Ueber die Gas- 
kraftmaschinen für das Kleingewerbe. 82. 414. 

— Die Kraftmaschinen für das Kleingewerbe. 

L. Wolfsberg. L. 82 683. — Die Kleinmo- 
toren u. ihre Bedeutung für die Kleinindustrie 
C. B 1 u m. L. 83. 227. — Erleichterungen für 
das Kleingewerbe zur Beschaffung von Gas- 
motoren. Hoffmann. 84. 772. Reichard. 
84 773. - Pie Benutzung der Gasmotoren in 


l den verschiedenen Gewerbezweigen. 87. 1109. — 
Vermiethung u. der in Freilmrg i. B. eingeführt«- 
Miethvertrag. A. Ehrhardt. 88. 518 — Zur 
Hebung des Gasmotorenbetriebs im Kleingewerbe. 
88. 924. 

Gasmotoren. Ueber Gasmotoren neuerer Construc 
tion L. 76.356. — Ueber Gaskiaftmascbinen. G. 
Müller L. 77 13. — Anwendung des Generator 
gasesfürExplosionsmaschincn. G.A H a ge man n 
L. 78. 478. — Ueber Gasmotoren. L. 78 682. 
H. Fontaine. L. 78. 632. Heidecke. 78. 
691. Blume 78. 691. Buhe. 78. 692. — 
Verwendung des Gases zu motorischen Zwecken 
79. 581. 649. 80. 57. C Voss 78. 754. — 
Ueber die Aufstellung von Gasmotoren. M 
Kahlck. 80 116. E Blum 80. 152. - Be- 
seitigung des Zuckens der Flammen in der Naht- 
von Gasmotoren. H artm ann. 80. 153. G. Franke. 
80. 177. 249. A. 8 ch ä f e r 80. 249. — Ueber Gas- 
motoren für Exliaustorenbetrich. Müller. 81.423. 
— Die Anwendung der Gasmotoren zur Erzeugung 
des elektrischen Lichts. Ayrton. L. 81. 769. 
L. 82 85. — Ueber neuere Gasmaschinen. R. 
Schüttler. L 82 787. — Zur Untersuchung 
von Gaskraftmaschinen. L 82. 787. — Betriebs 
kosten bei eigener Herstellung des Gases in der 
Raffinerie von Pfeifer u. Langen zu Elsdorf. 
L. 83 340. — Concurrenz der Gaskraftmascliinen 
mit elektrischer Kraftübertragung Slaby. L. 83. 
342. — Ueber Gasmotoren Slaby. 88. *549. — 
Gasmotoren u. Heizgas 83 597. — Ueber Gas- 
motoren" Wigand. L. 84. 281. — Studien über 
die Gasmotoren. A. Wits. L. 84. 730 — Ver- 
gleich des Betriebs von Gasmaschinen mit ver- 
schiedenen Gasarten. C. Fink. L. 85. 663. — 
Ueber Gaskraftmaschinen. Teichmann. L. 87. 
798. — Betrieb mit Dowsongas 88. *460. — 
Anwendung bei dem Wasserwerk in Fürth H. 
Kullmann. L. 88, 799. 

— Zündvorrichtung an Gasmotoren G. Adam. 
Pat 85. *417. E. Körting u. G Lieckfeld. 
Pat. 83. *348. Pat. 84. *896. Gasmotoren - 
fabrik Mannheim Pat 84. *507. W. Ton- 
kin. Pat. 84. *894, Ph. Hertling. Pat. 86. 
*988. Gasmotorenfabrik Deutz Pat 87. 
•43. Berliner Maschinenbau • Actienge- 
sellschaft, vormals L. Schwarzkopf Pat. 
87. *654. — Zündscbieber fflr Gasmotoren, 
v Schütz Pat 80. *396. — Zündvorrichtung 
mit Glühkörper für Gasmaschinen Berliner 
Maschinenbau- Actiengesell Schaft. Pat. 

86. *557. — Zündvorrichtung für explosible Gase 
zum Betrieb von Motoren. G. W i 1 1 n e r. Pat. 

87. *684. — Zündvorrichtung für Gasmaschinen 
T. Heese. Pat. 88. *591. *1018 B. Lutzky. 
Pat. 88. *592. F. Wrede Pst 88. *650 — Zünd- 
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ventil für GaskraftraaBchineu G. Schalk. Pat. 
88. *964. — Zündvorrichtung für Gaskraft- 

maachinen. Diederichs. Pat. 88. *1017. 
Gasmotoren. Magneto-elektrischer Zündapparat für 
Explosionsmotoren. S. Marcus. Pat. 84. 648. 

— Elektrische Zündvorrichtungen für Gaskraft- 
maschinen. X. de Rabat. Pat. 84. *895. Buss, 
Sombart & Co. Pat. 85. *78<i. Chr. Reith- 
mann. Pat 86. 244. B. Lutzky. Pat. 88. 1018. 

— Oeltropfvorrichtung für Gaskraftmaschinen. K. 
Bern. Pat 81. *644. — Anblaseapparat sur Ver- 
minderung des Geräusches für Gasmotoren. 82. 
636. — Rotirender Schieber für Gasmotoren. 

E. K auf f mann. Pat. 83. *456. — Kolben für 
Gasmaschinen. 0. Mobbs. Pat. 84. 648. — 
Schmiervorrichtung für Gasmotoren Chr. Word- 
worth n. H. Lindley Pat 84 *674. — Rück- 
schlagventil für die Gaszuleitung von Gasmotoren. 
J Peitzer. Pat 85. *786. — Misch- u. Sauge- 
ventil für Gasmotoren. J. Spiel. Pat. 85. *787. 

— 8chieber für Gaskraftmaschinen. Reit h- 
inann. Pat. 80. *421. — Sicherheitsapparate 
rum selbstthtttigen Abstellen von Gasmotoren 
l>ei unvorhergesehenem Ausbleiben des Kühl- 
wassers Eisei e 87. *350. s. a. Ph.Carl. 86. *431 

— Elektrische Signalvorrichtung an Gasmotoren 
«ur Ueberwachungdesgleichmässigen Ganges W 
Kohl rausch. L. 87. 680. — Einlassventil mit Re- 
gulirvorrichtung für Gasmotoren. Hessu. Wil- 
berg. Pat.87. *654. — Schieber für Gasmotoren. 
C. Schanze Pat. 88. *828. — Ventilanordnung 
für die Gummibeutel an Gasmotoren E. Schra- 
betz. Pat. 88 829. — Schmierung von Gas- 
motoren. A. Witz. L. 88. 948. — Mechanis- 
mus zur Kolbenbewegung bei Gas- u. Petroleum- 
motoren E. Quack. Pat 88 954. — Offene 
Kammer am Luftzuleitungsrohre bei Gaskraft- 
maschinen für Ein- u. Austritt eines Theiles des 
eingesaugten Gasgemisches J. Pi ege jr. u. J. 
Schuster. Pat. 88. 1017. — Verfahren u. 
Vorrichtung zur Ausnutzung der Auspuffgase von 
Gasmaschinen zum Fördern von Flüssigkeiten. 
C. Daimler. Pat, 88 *1018. — Mischventil 
für einen coinbinirten Gas- u Petroleummotor. 

F. Wilhelm. Pat. 88. *1019. 

— Regulirender Gasbehälter für GaBkraftmaschinen. 
C Kramme. Pat 81. *515. — Vorrichtung 
zur Regulirung der Druckschwankungen in Gas- 
leitungen bei der Speisung von Gaskraftmaschinen. 
C. Kramme. Pat. 82. *158. — Pendel regulator 
für Gasmotoren. Gasmotorenfabrik Deutz. 
Pat 82. *870. — Apparat (Beutelventil) zur Ver- 
hinderung des Zuckens der Gasflammen von Gas- 
motoren. Hartmann. 80. 153. E. Schrabez. 

85. *187. Pat. 85 531 Pat. 88 *432. 829. — 
Mischkaramer mit Regulator für Gasmaschinen. 


J. Grevd, Pat. 86. *567. — Ventilanordnung 
zur Verminderungder Compreasion beim Anlassen 
von Gasmaschinen. J. Grcvö. Pat. 85. *567. 
Gasmotoren. Gasdruckregulatoren für Gasmotoren, 
J. Fle isch er. Pat. 85. *993. Hilde b ra u d. L 86. 
54. J. Hillenbrand. Pat. 80. *243. — Deber 
Gasdruckregulatoren beim Motorenbetrieb. 83. 
798. 

— Regulirvorriclitungen für Gasmotoren. G. H a s e 1- 
tine. Pat. 75. 625. Buss, Sombart & Co. 
Pat. 80. *780 Pat. 81. *661. C. Benz. Pat 83. 
*898. G. Adam. Pat 85. *417. Pat. 87. *42 
Joh. Grevö. Pat. 86. *420. M. Hille. Pat. 

86. *557. Schaff er u Oehl ma n n 86. *863. 
M. Hille. Pat. 87. *658. A. Loben hof er. 
Pat. 87. *800 E. Delamare-Deboutteville 
u. L. Ma landin. Pat. 87. *837. F. Wrede. 
Pat. 88. *650. — SelliBttliätiger Regulator für 
Gasmotoren. F. Clouth. Pat. 86. 730. — Vor- 
richtung zur Steuerung u. Regulirung. C. Pieper. 
Pat. 88. *827. — Steuerung fürGaskraftmaschinen. 
J. Piegl jr. u. J. Schuster. Pat. 88. 954. — 
llahnsteucrung für Gaskraftmaschinen. F. 
Dresch. Pat. 88. 1018. — Ueber Regulatoren 
für Gasmotoren. 86. 45. 

— GasconBum für Motoren in Paris. 80. 394. — 
Zur Statistik in Berlin. 80. 484. — Verbreitung 
der Gasmotoren im Grossherzogthuin Baden. 
Meidinger. 80. 742. — Zur Gasmotorenstatistik. 

87. 401. — Die im Regierungsbezirke Schleswig 
vorhandenen Gasmotoren. 88. 620. 

GasSl siehe Paraffinöl unter Oele. 

Gasolin. Siedepunkt u. specif. Gewicht. 75. 211. 
Gasolinapparate siehe unter Carburationsapparate. 
Gasometer s. a. Gasbehälter. — Gasometer zum 
Aichen der Gasmesser. 75. 130. 

Gaspreis s. u. Gasheizung, Gesetze u. im Orts- 
register. -- Kostenvergleich bei Anwendung von 
Spiritus, Petroleum u. Leuchtgas zu Reheizungs- 
zwecken für den Laboratoriumsgebrauch. A. 
Wagner. 74.623. — Preis von Luftgas. Liebau. 
L. 75. 463. — Einfluss des Preises auf die Ver- 
wendung des Gases zum Kochen, Heizen u. Mo- 
torenbetrieb. 83. 325. Wybauw. 86. 652. 
R. Müller. 86. 657. — Einfluss des Preisrück- 
gangs der Nebenproducte auf den Gaspreis in 
England. 87 1. - — lieber Preisermässigung von 
Motoren- u. Heizgas. 87. 53. 69. 197. — Resul- 
tate der Einführung eines billigeren Preises für 
Kraft- u. Heizgas in Tilsit. Stawitz. 87. 433. 
— Zur Preisfrage von Heiz- u. Kraftgas. C. Wolff. 

88. 449. — Einheitsgaspreis. Beyer. 88. 1107. 

— Regulativ in Dortmund. 74. 235 — Normativ- 
Bestimmungen für die Gasabgsbe'zu Köln. 74 
315. — Gaspreise für Private in verschiedenen 
Städten. 74. 632. — Gaspreis in Berlin. 74. 758 
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— Gaspreise in der Schweiz. 76. 72# Gas- 
preis verschiedener Städte Amerikas L. 77 15KI. 
— Der Gaspreis in Westfalen 77 711. — ■ Re- 
gulativ der städtischen Gasanstalt zu Königsberg 
für die Ueberlassung des Leuchtgases zum Privat- 
gebrauch 78 638. — Statistik des Gaspreises 
an den sächsischen Staatsbahnen 78. 713. 
79. 60 — Regulativ für die Abgabe von Koch- 
u. Heizgas in Freiburg i. Schl. 86 368. — Gas- 
preis in Amerika u. England Goodwin 86. 
1033. — Ueboraicht der Preise für Leucht , Kraft-, 
Heiz u. Kochgas irn Regierungsbezirk Schleswig. 
88. 620. — Preise für Leucht- , Heiz u. Kraft- 
gas in Lüneburg. 88 924, in Sonderburg. 88. 
927 — Gaspreis in Spandau. 88 10*25. 
Gasprets. Erhöhung des Gaspreises in Köln. 74. 
25. -17. — Ueber die Erhöhung des Gaspreises. 

L. 74 216. 

— Ermässigung in Essen 79. 142, in Hamburg. 
86 186, in Rendsburg. 86. 219, in Altena. 86. 
341, in Bremen 86. 341 468, in Leisnig. 86. 821, 
in Plauen. 86. 854 

— Herabsetzung des Gaspreises für Motoren u. 
Heizgas in Berlin 86 278, für Tagesgns in 
Brüssel. 86. 278, in Bochum 86 640, in Leipzig. 
86. 767, für Truppen- u. Flurbeleuchtung in Dresden. 
86. 398. 

Gasprodnction verschiedener Städte Amerikas. 
L 77 199 — Leuchtgasproduetion im Regierungs 
bezirk Oppeln. 79. 60. s. a. die Betriebsberichte 
im Ortsregister 

Gasprüfer. H Giroud. 74. 136. Taf. 7. Fig. 10. 
— Versuche mit dem Giroud'schen Gasprüfer. 
H. Schilling. 74. 159. Giroud. 74. 248. — 
D rory’s Gasprüfer L 79 137. 

Gasquellen siehe Naturgas. 

Gasreinigung siehe Reinigung 
Gasrohre siehe Rohre. 

Gassack. Repariren der Gaasäcke W. Co d d i n g 
ton. L. 77. *235. 

GasBengm&schfno s. a Brenneisen u Glühapparat. 
— Neuerungen an Gaasengtnaschinen. ,1 Wallace. 
Pat 76.686, Ed. Lerabke. L. 76 316 - Gas 
sengmascbine mit Gas ansaugendem Gebläse 

M. Jahr. Pat. 84. *284. 

Gassparapparate s. a. Gasolinapparate unter Car- 

burationsapparate — Gassparapparat zugleich 
Flammenreiniger J. vRimanbczy Pat 81 
483. — Ueber Gassparapparate 80 526. 527. 
528. 562. 698. L. 756. 

Gasstatistik siehe Gasanstalten. 

Gasstener siehe Gasbesteuerang. 

Gastheer siehe Theer. 

Gasuhren siehe Gasmesser. 

Gasverbrauch s. a im Ortsregister — Consumver- 
hältnisse. Troschel 75. 51. — Relation zwischen 


dem Consum u. der Leuchtkraft des Gases 
77. 91. — Mittel zur Hebung des Gasconsums. 
Be nett 77 744 — Gasconsum u. elektrische« 
Licht in Paris 79 259, in London 82. 106 s. a. 
Elektrische Beleuchtung. — Ueber Gasverbrauch 
Livesey. L. 81. 435. — Zur Hebung des Gas- 
verbrauchs für häusliche u. industrielle Zwecke. 
82 482. 85 793. C Müller 82.4^9 Hans 
sen. 82. 509. s. a. Gaspreis. 

Gasverbrauch. Der Gasverbrauch in London. 79 
613. 82 504. 676. 83. 120, in Brüssel 83 120, 
in Paris 83. 120, in Berlin 83. 120. 186 — Der 
Gasverbrauch in grösseren u. kleineren Städten 
Englands u. Deutschlands. 83. 120. 

Gasverlflcator. Giroud. L. 76. 214. 

Gasverlust s a Gasanstalten , GasausstrOmung, 
Leuchtgas, Rohrleitung n. Unglücksfälle. — Ueber 
Gasverlust. Nettleton. 75. 715 A. Fischer 

85. 62*2. Schmidt. 86. 720. 745. Kümmel 

86. 722. Hasse. 86 743. — Ueber die zu 
vermeidenden Verluste. C. Hunt. 79 4L — 
Der beim Brande des Hoftheaters in Schwerin 
erlittene Gasverlust. G. L i n d e in a n n. 82. 282. 

Gasvorratbsanzelger. Oechelhäuser. 82 405, 

Gaswaage. Apparat zur automatischen Bestimmung 
des specifischen Gewichts u. der Zusammen- 
setzung von Gasen; Princip u. Construction, Auf- 
stellung u. Gebrauch. Fr Lux. 87. *251. *258. 
88 *786. 

Gaswasser s a. Ammoniak — Verwendung zur 
Gasreinigung siehe Reinigung. 

— Zur Gewinnung von reinem Ammoniak wasscr 
Th. Hahn 74 . 294. — Apparat zur Trennung 
von Theer B e r 1 i n - A n I» a 1 t'sche Maschine n 
bau-Actiengesellschaftu Kunath. Pat. 82. 
•159. Kunath. 82 371 — Reinigung von Schwefel- 
ammonium K unheim & Co. Pat 84. 833. — 
Ausbeute l>ei der Vergasung verschiedener deut- 
scher Kohlensorten.’ H Bunte. 86. 594, bei der 
Verwendung von Cannel kohle u. Bogheadschiefer. 

87. 6. — Apparat zur Trennung des Tlieers von 
Gaswasser. 0. Rapport. Pat. 88. *376. 

— Ueber das bei der Leuch tgasbereitung aus Kork- 
ahfällen gewonnene Gaswasser. L. Bordet. 
L. 81. 509. — Chemische Prüfung S. Dyeon 
L. 83. 733. — Ausführliche Anleitung zur quali- 
tativen u quantitativen Untersuchung des Gas- 
wassers. 84. 688 

— Untersuchung einiger Gaswasser. G. Th. Ger 
lach. 74. 649. L. 74. 549. — Analysen von 
Gaswasser. Hunt 76. 613. — Werth bestim- 
iming. W. C. Child 76. 619, — Zusammen 
setzung. J R Appleyard u. P. Kay L. 88. 
648. Pendrid 88 1008. 

— Darstellung von wert! i vollen Producten aus 
Ammoniakwasser T. Christy jun u A Bo- 
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brovnicki. Pat 74. 46. A. W Ellis. Pat. 
74. 611. — Verarbeitung auf Ammoniumsulfat. 
R Prsnsard. L. 75. 411. — Die Verarbeitung 
anf der Gasanstalt zu Dresden. 77. 186. — 
Der Ammoniaksodaprocess in seiner Anwendung 
beider Verarbeitung des Gaswassers G. Gerlaeh. 
77. 482. L. 77. 235. G r a h n. 77. 485. — Die 
Verarbeitung des Ammoniakwassers auf der 
Pariser Weltausstellung. 78. 499. 503. 527. 529. 

— Verarbeitung auf den Werken der Pariser Gas- 
gesellschaft L. 79. 49. — Ammoniakwasser. 
Verarbeitung. G. Lunge. L. 82. 789. — Be- 
stimmung des Kalkzusatzes l>ei der Gaswasser- 
verarbeitung u. Apparat hiezu. Knublanch. 

83. *584. — Verarbeitung der bei der Fabrikation 
von Amraoniaksalzen aus Gaswasser sich ent- 
wickelnden Gase. P. Spen ce. L. 83. 657. — 
Verarbeitung anf kleinen Gasanstalten. Pfannen- 
schmidt 84 265. — Die Gaswasserverarbei- 
tung vom mercantilen Standpunkte aus. D up t 4 . 

84. 884. — Ueber die Entfernung des Abwassers 
bei der Verarbeitung des Gaswassers. Caspar!. 
L. 85. 389. — Ueber Gaswasserverarbeitung. 
A. Feldmann. 85 768. 802. — Ueber Gas- 
wasserverarlieitung vermittels desFeldmann'schen 
Apparates Balm. 85. 802. Bor 990. — Ueber 
die Behandlung von Gaswasser. G. Lunge. 
L. 85. 847. — Das Ammoniakwasser u. seine 
Verarbeitung. A. Fehrmann. L. 87 731. — 
Verarbeitung auf Cyanverbindungen. H. B u n t e. 
87. 1063 — Ueber die Condensation der Dämpfe 
bei der Verarbeitung von Gaswasser. M. Pöpel. 
88 39. — Gleichzeitige Verarbeitung des Gas- 
wassers n. der ausgebrauchten Reinigungsmasse. 
C. Wolf rum. Pat. 88. 232. 

Oaswasser. Apparate zur Verarbeitung des Ammo- 
niakwassers. L. 74. 170. — Apparat zur täglichen 
Verarbeitung kleiner Mengen von Gaswasser. 
Chevalet. 75. *616. — Steinkästen zur Ver- 
arbeitung des Gaswassers. E. Gr ahn. 76. 472. — 
Sol vay's horizontaler Kessel zur continuirlichen 
Verarbeitung des Ammoniakwassers. 77. 92. P. 
Hanrez. 77. 4. G Th. Gerlaeh. L. 77. 199. — 
Apparate zur Verarbeitung bezw. Destillation von 
Gaswasser. Grüneberg. L. 79. 138. Pat. 80. 
•448 L. 81. 400. 81. 614. Taf. 6. J. Gareis. 

82. 776. Taf. 16. Pat. 83. *898. A. Feldmann. 

83. *182. Pat. 83. *899. — Transportabler Kessel 
»nr Verarbeitung von Gaswasser auf Ammoniak. 
Fr Gerold n. M. Vacherot. Pat. 83. *898. 

— Material für Ammoniakwasser Reservoire. 
86. 41. 

- Verwendung für landwirtschaftliche Zwecke. 
Jacobi. L. 74. 387. — Gaswasser zur Vertil- 
gung der Phylloxera u. als Mittel gegen die 
Traubenkrankheit. G. Be an ml n. Petit. L. 


74 . 703. s. a. 84 69, — Zur Verwerthung von 
Gaswasser. 74. 791 76. 557. 80. 100. 85 265 

A. Ma 1 am. 75. 589. H. Bunte. 82 628. 
Hegcner. 82,632, Kunath. 83.323 Blum. 
88.324. Merke ns. 83.325. N. H. Schilling. 
88. 357. — Schädlichkeit des Gaswassers für die 
Fischzucht. A. Wagner. L. 76. 215. — An- 
wendung des Gaswassers zur Fabrikation von 
Kaliumcarbonat W. R. Wallace u C. F. Ci au s. 
L. 79 176. — Directe Verwendung für Düng 
zwecke. H. Bunte. 87. 1068. 

Gaswasser. Tarifbestimmung für EisenbahntranB 
port. 87. 738. 

Gebläse s. a. Exbaustoren — Verbesserte Form 
des Deville'schen Gebläseofens. Ch. Welch, 
L. 79, 176 — Gasgebläse. L. Loewe & Co. 
L. 79. 459. — Roofs Gebläse n. Exhaustor für 
Hochofengase. L. 83. 620. — Apparat zur 

Erzeugung oomprimirter Luft. J. Schweizer. 
Pat. 84. *830. — Ein neues Leuchtgas-Sauerstoff 
gebläse u. das Zirkonlicht. E. Linnemann. 
86. *633. 

Gehläselampen siehe Lampen. 

Generatoren s. a. Feuerung, Regeneratoren u. Re 
tortenöfen unter Oefen. — Zur Entwicklungs- 
geschichte der Generatoren. N. H. Schilling 
88. 354. 

— Bau von Gasgeneratoren. W. 0 e ch e 1 h ä u s er. 
78. 2. — Abdichten des Grundwassers bei Gene- 
ratoranlagen. G. Liegel. 82, 367. 

— Woods Generator ohne Rost. Breitenlohner. 
L. 77. 56. — Gasgenerator in Verbindung mit 
Godefrey u. Howson's Puddelofen. Howson. 
L. 78. 72. — Gasgenerator, Pat. Lieb ich. L. 
78. 306. — Der Tessid Generator. A. L. Holley. 
L. 80. 137. — Der Gasgenerator von Tessid du 
Motay. L. 80 614. — Da w s on s Gasgenerator. 
L. 82. 408. — Generatoren mit umgekehrter Zug- 
richtung. A. Pütsch. Pat, 83. 186. — Ein 
patentirter Gasgenerator. H. St egmtnn. L. 84. 
280. — W i l s o n's Gasgenerator L 84. 549. — 
Leuchtgasgenerator. C. Brandenburger. Pat. 

85. *340. — Generator für Cokebetrieb. T o w n- 
send. 85. 611. — Petroleumgasgenerator. G. 
Jones. Pat. 85. *872. — Wassergasgenerator 
mit zugehörigem Schmelzofen. Schmidbauer 
L. 86. 363. — Einrichtung an Wassergasgenera 
toren zur Abdestillirung des frischen Brenn- 
materials. Europäische Wassergas Actien- 
gesellschaft. Pat. 87. *616. — Gasgenerator, 
zugleich Apparat zur Gewinnung von trockenem 
entgasten Brennmaterial. C. Pieper. Pat 88*194. 

— Neuerungen an Gasgeneratoren. Sweet. L. 77. 
45, G. Happach Put. 82. *375 A Knaudt. 
Pat. 82 . 823. J. Leadley u. J. Handion. 
Pat 85. ‘758 L. Kleemänn. Pat 86 *211. 
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V. Daelen. Pat. 86 *242. H. Heinpel. Pat. 
87 *439. 

Generatoren. Generator zur Erzeugung von Heiz- 
gasen Gröbc u Lürmann L.78.22— DerGröbe- 
Lürmann-Generatormit getrennter Ent- u. Vergas 
nngu mechanischer Beschickung .Stegmann L. 
78. 808. Bremme. L. 78. 409. — Praktische 
Mittheilnngen über «len Gröbe-Lürmann-Gene- 
rator H. Stegmann. L. 80. 614. — Generator 
mit getrennter Ent- u. Vergasung F W. I. Q r 
mann. Pat 81. *654. — Neuerung an der Ein- 
richtung von Generatoren. F W. I. ürmann 
Pat. 82 *540. — Verbesserter Gröbe-I.ürmann- 
Generat«)r. F. W. Lürmann. L. 88. 810. 

— Der Siemens-Generator u. seine Function. 74. 
328. Lencauchez, L. 7«. 356. s. a. L. 82.410. 
— Neuerung an Gasgeneratoren. Oh. Siemens. 
Pat. 82. *375. Pat 88. *541. Pat. 85. *107 

— Torfgenerator beim Eisenhüttenlxjtrieb A. M 
Balling. L. 78. 20. — Die Gasgeneratoren für 
Torf oder Lignit bei «ier k. k. Saline in Aussee. 
Heupel. L. 82. 786. 

— Verschluss für Einfüllungsöffnungen an Gene- 
ratoren. Hasse 80. 416. Taf. 6. Fig. 1. n. 5. — 
Dampfentwicklungseinrichtung für Generatoren. 
Hasse. 80. 416. Taf. 6. Fig. 2, 2a u. 1 b. — 
Vorrichtung an Generatoren zur Regulirung der 
Höhe der Brennmaterialschicht R. Fölsche. 
Pat. 81. *242. — Neuerungen an den Möllcr- 
schen Aufgabebehältern für Gasgeneratoren. F. 
Krupp Pat. 81 *626 

— üeber Gasgeneratoren. W. Oechelhäuser, 
77. *193. A. M. Balling. L. 78. 306. Schiele. 
L. 78. 521. 551. H. Herrmann. L. 78. 579. 
E. Grahn. 78. 696. 79. 498. F. Lürmann. L, 
80, 653. L. Rin mann. L. 82 153. — Ueber 
Steinmann 'sehe Gasgeneratoren. Heymann. 78. 
696. 

— Berechnung der Versuchsresultate der Coke- 
generatoren. 78. 358. — Commission für Gene- 
ratorversuche. 78. 353. 682; Berichte dieser Com- 
mission. 78. 620. 79. 462. — Versuche über die 
Leistungsfähigkeit der Cokegeneratoren unter 
verschiedenen Zagverhältnissen, 78. 355. Taf. 5. 
Programm. 78.356. Versuche mit Coke aus Saar 
kohlen. H. Bunte. 78. 386. Taf. (5. Versuche mit 
Coke aus böhmischen 8chwarzkohlen. H Bu nte. 

78 421. Taf. 9. Versuche mit Coke aus Zwickauer 
Kohlen. H. Bunte. 79. 110. 147. Taf. 5. Ver- 
suche mit Coke aus englischen Kohlen. H Bunte. 

79 274. Taf. 7. — Versuche mit Coke aus 
westfälischer Kohle. H. Bunte. 79. 312. Taf. 12. 
Versuche mit Coke aus oberschlesischer Kohle. 
H. Bunte. 79 346. Taf. 13. Schlussberaer- 
kungen. Chemische Beschaffenheit der Aschen- 
schlacke der untersuchten Cokesorten. H. Rnnte. 


79. 376. — Vergleichung von Schlitzgenerator n 
Kostgenerator 79 153. — Wärmeverlust des 

8chlitzgenerators durch Strahlung. 79. 347. — 
üeber den Betrieb der Cokegeneratoren 79 43-3. 

— Versuche mit «lern Schlitzgenerator. 79. 46! 

— Versuche mit dem Kostgenerator unter Zu 
führungvon Wasserdampf. 79. 470. — Generator 
betrieb. 79. 560. — Die Generatoren u. die Re 
generation anf der Münchener Gasanstalt H 
Schilling. 79. 264. 266. 80. 180. — üeber Gene- 
ratoranlagen für Zweier Retortenöfen Liegel. 
81. 420 Merkens 81. 421. — Ueber die Wir- 
kung des Wasserdampfes in Gasgeneratoren 
Erhard. L. 81. 791. — Der Münchener Gene- 
rator u seine Function L 83. 733. — Die Ver- 
wendung von Wasaerdampf in Gasgeneratoren 
A. Schmidt. L. 84 289. R. Schöffel. L. 84 
280. 825. 

Generatorgas. Anwendung für Explosionsmascbi 
nen. G. A. Hagemann L. 78. 478. — Zn 
sammensetzung von Generatorgas aus Stein 
kohlen u. aus Holz. F. Fischer. L. 88 373. 
s. a. Gasanalyse. 

Generstoröfon siehe Feuerung u. Oefen. 

Generatorwaszergas siehe Wassergas. 

Gerichtliche Entscheidungen siehe Gesetze u. 
Processe. 

Gesetze s. a im Register für Wasserversorgung — 
Deutsche Reichsgesetze mit Anmerkungen. K ort ■ 
kamp L. 74. 145. — Socialgesetzgebung 1884 
85. 1. — Die Gewerbeordnung bezüglich con 
cessionspflichtigcr Anlagen. 88 1146. 

— Regulativ des Gemeindcrathes für Herstellung 
von Gasleitungen in Wien. 74 . 83. — Verord 
nung des Magistrats in Berlin über die Ab- 
schreibungen bei den städtischen Gasanstalten 
74. 430, — Verordnung in Oppeln, die Be- 
festigung von Kronleuchtern betreffend 75. 238. 

— Eintragung der städtischen Gasanstalten in 
das Handelsregister. 76. 162. — Vergütung von 
Schäden durch Leuchtgasexplosionen in Breslau 
76. 285. — Das gewerbliche Concessionsweseu 
in Bezug auf die Gasanstalten 78. 298. 336. 343 

— Bill gegen die Erhöhung des Actienkapitals 
der Gasgesellschaften in England. 77. 265. — 
Verbot der Gaasparapparate durch die gross- 
herzogl. Regierung zu Weimar. 80. 562. — Ver- 
ordnung derkgl. Amtshauptmannschaft in Leipzig 
über den Gebrauch von Gassparapparaten 80. 
698. — Verordnung des Leipziger Rtadtraths 
über den Gebrauch von Gassparapparaten. 80 
527. 81. 31. — Verordnung des Reichseisenbalin 
amtes, den Transport gebrauchter Reinigung«, 
masse betreffend. 86 489. b. a 929. — Erlass 
der kgl. Regierung in Düsseldorf, Gas für Mo 
toren u. zum Kochen u. Heizen betreffend. 87. 
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69. 197. — Verordnung des Reich scisenbahn amte 
für den Versandt von Kohlen u. Coke. 87. 1087. 

— Circularverfügung der kgl. Regierung zu Schles- 
wig, Kraft- u. Heizgas betreffend. 88. 018. 

Gesetze, Zur Haftungsfrage. 75. 243.280. 280. 324. 

— Beitrag zur Frage der Haftbarkeit. 78. 360. 

— Erweiterung des Haftpflichtgesetzes. 81. 83. 

— Bestimmungen über die Verwaltung des Alters- 
unterstützungsfonds für die im Dienste sächsi- 
scher Gasfabriken stehenden Arbeiter. 81. 75. 

— Gesetzentwurf über die Arbeiter-Unfallver- 
sicherung. 81. 123. — Krankenversicherung der 
Arbeiter, Reichsgesetz vom 15. Juni 1883. L. 
83. 588. — Das Reichsvereicherungsamt über 
die Bildung von Berufsgenossenschaften. 85. 312. 

— Da« Unfallversicherungsgesetz. L. 85. 447. — 
Vorschläge für die Altere- u. Invalidenversicher- 
ung. v. Steinsberg-Skirbs. L. 85. 447. — 
Haftung für Schaden bei Umlegen von Gasleit- 
ungsrohren. 86.823. — Vereicherungspflicht der 
Gas- u. Wasserinstallationsgeschäfte. 86. 909. — 
Unfallverhütungsvorechriften für die Berufsge* 
nossenschaft der chemischen Industrie. L. 87. 
200. — Erkenntnis« des Reichsvereicherungsamt« 
über das Verhältnis, in welchem vom Stand- 
punkte des Unfallvereicherungsgesetzes aus die 
Gasbeleuchtung zu der elektrischen Beleuchtung 
ateht. 87. 203. 

— Aichordnung für das deutsche Reich, Gasmesser 
betreffend. 85. 818. 916. — Mittheilungen der 
kaiserl. Xormalaichungscominission , Amtsblatt. 
L. 86. 530. — Bekanntmachung des kgl. sächsi- 
schen Ministeriums des Innern, den Gebrauch 
ungeaichter Gasmesser betreffend. 86. 586. — 
Erläuterung zur Aichordnung für Gasmesser. 86. 
«>36. — Aichfähigkeit des Wybauw schen Gas- 
messers mit Doppelzählwerk. 86. 654. — Be- 
kanntmachung der kaiserl. Normalaichungscom- 
mission, betreffend die Aichung von Gasmessern 
nebst Zusätzen zur Prtifungsinstruction. 87. *429. 

— Die kaiserl. Normalaichungscommission zur 
Prüfung trockener Gasmesser 87. 809. — Fehler- 
grenzen dersichpflichtigenGegenstände u. sonstige 
Zahlenangaben in den Aichungsvorschriften. A. 
Baumann. L. 87. 1106 — Bestimmungen der 
kaiserl. Normalaichnngscommission über Gas- 
messer. 88. 545. 

— Vorschriften des Reichsgesundheitsamtes be- 
züglich des Verkaufes u. der Verwendung von 
Petroleum. 80. 563. — Die neue Petroleumord- 
nung des Cantons Zürich 81. 32. L. 81. 20. — 
Beichsgesetzliche Regelung der Petroleumcontrole. 
82. 268. 

— Verordnungen über Treppen- n. Flurbeleuch- 
tung in Berlin. 86. 860, in BreBlau. 85. 20. 86. 
93, in Dresden. 86 398. 88. 693. — Entschei- 


dung des Reichsgerichts über die Verpflichtung 
zur Treppen u. Flurbeleuchtung 87. 50. — Ver- 
ordnung der Polizeidirection in Stettin in Betreff 
der Hausbeleuchtung. 87. 875. 

Gesetze« Gerichtsentscheidung über Rauchlielästig- 
ung durch Kesselheizung. L. 85. 870. — Ortsstatut 
zur Verhütung von Rauch- u. Russbelästigung 
in Dresden. 86 430 88. 165. L. 88. 227. 1085. 

— Patent-Gesetzentwurf für das Deutsche Reich 
nebst Motiven. Fr. Kort kämpf. L. 75. 623. ~ 
Das deutsche Patentgesetz 77. 561. 674. L. 81. 
90. — Betrachtungen über das deutsche Patent- 
gesetz. W. Oechelhä user. 77. 429. s. a. 81. 
121. — Bekanntmachung des Deutschen Reichs- 
patentamtes 81. 96. — Das neue englische Pa- 
tentgesetz. 83. 771. 

— Die Vorschriften der amerikanischen Feuerver- 
sicherungsgesellschaften beim Gebrauch elektri- 
schen Lichtes. L. 82. 340. — Elektrische Bill 
in England. 82. 575. ■— Die Electric Lighting 
Act in England 83. 015. L. 83. 737. — Verord- 
nung des österreichischen Ministeriums des Han- 
dels u. des Innern, betr. die gewerbsmässigen 
Anlagen zu Zwecken der Erzeugung u. Leitung 
der Elektricitfit. 84. 141. — Bedingungen der 
Reichstelegraphenverwaltung für Legung elektri- 
scher Leitungen in Berlin. 85. 069. — Ministerial- 
erlass, betreffend die Anlage von Leitungen für 
den Betrieb elektrischer Beleuchtung in Berlin. 
86. 341. — Gesetzliche Regelung der Anlage u. 
des Betriebes von elektrischen Beleuchtungs- 
anlagen zu London. 86. 614. — Bedingungen 
für die Benutzung des Strassengrundes in Wien 
zur Einlegung der Kabel. 86. 736. 87. 178. 518. 
— Vorschriften für die Ausführung elektrischer 
Beleuchtungsanlagen in Paris. M. Gragnon. 
L. 87. 550. — Entscheidung des Reichsgerichts 
in Leipzig über Stromlieferung. 87. 586. — Ge- 
setz für die elektrische Beleuchtung in England. 
L. 88. 983. 

Gewicht. Ueber einheitliches Maas« u. Gewicht. 
75. 765. — Einheitliche Schreibweise der abge- 
kürzten Bezeichnungen der Maasse u. Gewichte. 
77. 759. — Gewichtsumrechnungstabellen. R. N. 
Thürs ton. L. 83. 588. 

Gewicht, speclflsches. Apparat zur Bestimmung des 
specif. Gewichtes des Leuchtgases. A. Wagner. 
L. 76. 500. — Bestimmung des specif. Gewichtes 
von Gasen. Reck nag el. 77. 623. *662. 84. 
887. — Ueber eine akustische Methode der Be- 
stimmung des specif. Gewichtes von Gasen u. 
Dämpfen. H. Goldschmidt. L. 80. 719. — 
Apparat zur Bestimmung des specif. Gewichtes 
oder des Druckes von Gasen u. Dämpfen. F r. 
Lux. 85. *707. Pat. 86. *243. — Aerostatik che 
Wage zur Bestimmung des specif. Gewichtes der 
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Gase. Lotnmel. L. 86. 172. — Apparat zur 
directen Bestimmung des specif. Gewichtes. F r. 
Lux. Pat. 86. *395. — Bestimmung den specif. 
Gewichte« von Flüssigkeiten mittels gewöhn- 
licher Hebelwaagen. Fr. Lux. Pat. 86. •790. — 
Verfahren zur continuirliclien directen Bestim- 
mung des specif. Gewichtes, des Druckes u. der 
Bestandteile von Gasen. Lux. Pat 86. *790. 
— Die Gaswaage, Apparat zur automatischen 
Bestimmung des specif. Gewichtes u. der Zu- 
sammensetzung von Gasen ; Princip u. Con- 
Btruction, Aufstellung u. Gebrauch. Fr. Lux. 
87. *251. *258. 88. *786. — Neuerung an dem 
Verfahren zur continuirliclien directen Bestim- 
mung des specif. Gewichtes, des Druckes u. der 
Bestandteile von Gasen, sowie des specif. Ge- 
wichtes von Flüssigkeiten mittels gewöhnlicher 
Hebelwaagen. F Lux. Pat 88. *552. 
Gewlndeschneidapparnte siehe Rohrabschneider, 
Gewind- u. Schmubenschneidapparate. 

Glas. Hellatzung mit Flusssaure. M. Hock. L. 

75. 463. — Ueber das plötzliche Springen von 
Glasern. Ed. Hagen hach. L 75. 746. — Das 
gehärtete Glas von La Bastie. 75. 123. 202 L. 

75. 140. Al. Bauer. I.. 75. 253. Spielhagen. 

76. 111. J. M. Karpinski. L. 77. 377. — Hart- 
glas u. Presshartglas fürStrassenlaternen. Hasse. 

77. 487. — Anlage u. Betrieb der Glasfabriken 
R Dralle. L. 85 169. 

Glasur für Retorten. L. 75. 861. 

Glühapparat zum Aufbrennen von Firmenzeichen 
74- 88. s. a. Brenneisen u. Gassengmaschine. 
Glühkörper siehe Glflhlicht 

Glühkohle siehe Briquettes u Elektrische Lampen. 
Glühlampen siehe Lampen u. Elektrische Lampen. 
Glühllcht. Ueber Glühlicht v. Quaglio. 83. 
(»06. Hege ne r. 83. 608. — Das Gltthlicht, sein 
Wesen u. seine Erfordernisse. E de Fodor. 
L 85. 529. — Benutzung verschiedener Mate- 
rialien als Glühkörper, 86. 65, — Ein neues 
Leuchtgas-Sauerstoffgebläse u dag Zirkonliclit. 
E. Linnemann. 86. *633. 

— Dag Gagglühlicht von Dr. Auer. 86. 65. 96. 
•385. 486. L. 86. 417. R. Pintsch. 86. *645. 
840. L. 86. 959. L. 87. 199. Geyer. 87. 318. 
Uempel. 87. 534. — Das Auer'sche Licht u. 
das Auge. W He mp ei. 87. 535. — Gasver 
brauch a. Leuchtkraft des Auerbrenners. A. 
Marnier. L. 87. 550. — Das Auer'sche Glüh- 
licht in den Post- u. Telegraphenämtern Wiens. 
87 1000. — Auer ’s Incandescenzlicht u. Gas- 
licht. L. 88. 372. — Leuchtkraft der Auerbrenner. 
E. Schilling. 88. 903. 

— Anleitung zum Herrichten des Glühkörpers für 
Auer s lncandescenzlampe. J. Pintsch. 86. 
*646 — Herstellung von Lem-htkörpem für In- 


randescenzgasbrenner. C. A n e r. Pat. 88. 58. 

— Leuchtkörper für Incandescenzgasbrenm-r 
C. Auer v. Welsbach. Pat. 88. 552. 960 

Glühllcht. Verfahren zur Erzeugung eines weisseu 
u. intensiven Lichts, Magnesiaglühlicht. C. Cla- 
mond. Pat 82 *542 Pat 83. *627 Pat. 84 
*600. *827. s. a. 83. *686. — Ueber die Clamond- 
sche Beleuchtungsmethode Servier. 82 469. 
•580. v. Quaglio. 82.587.83. 606. Jüngling. 
82 746 Reichard. 83 410 

— Das Wassergasglühlicht. 85 324 H Bunte 
85. *801. — Fahnehjelm »ches Magnesiagltthlicht 
E Blass. 86 212 K Kinzer. L. 86 362 
s. a. L. 86 417. — Herstellung n. Anordnung von 
Glühkörpern zur Erzeugung von Licht mittels 
Wassergas. O. Fahnehjelm. Pat. 85. *533 
s. a. 85. 324. *326. *801. — Neuerang in der 
Herstellung u. Anordnung von Glühkörpern. 0 
Fahnehjelm Pat 86. *730. 

Glycerin. Eigenschaften. R Godefroy. L. 75 
27. — Siedepunkt. A. Oppenheim u. M.Salz 
mann. L. 75. 27. — Verwendung als Brenn 
material. E. 8chering. L. 75 344 — Glycerin 
für Gasuhren. Gehe. 81. 821. — Tabelle über 
das specißsche Gewicht wässriger Glycerinlösun 
gen. Lenz. 81. 822. — Gewinnung u. Verwen 
düng in der Industrie. A. Berghaus. L. 83 
168. — Ein u. Ausfuhr im deutschen Zollgebiete 
L. 85. 337. 

Gold. Schmelzpunkt. Violle. L. 80 22. 

Graphit. Einwirkung von Sauerstoff auf Graphit. 
J Lang 88. 938. — Einwirkung von Wasser 
dampf auf Graphit. J. Lang. 88. 968. 

Grisoometer. Coqnillon. 78 *41. — Modifi 
cation des Grisonmeters Coquillon. L. 79 
137. Somzde. L. 82 117. 

Grubengas s. a. Schlagwetter. — Darstellung. J. 
H. Gladstone u A.Tribe. L, 85. 15. — Die 
l»eiichtkraft des Methans. L.Wright. L. 85 813. 

— Einwirkung von Methan auf Kohlensäure. J 
Lang. 88 933. — Einwirkung von Methan auf 
Wasaerdampf. J Lang. 88. *933. 

— Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Entzündung 
explosibler Gemenge von Sumpfgas mit Luft 
Mallard. 81. 63. — Entzündungstemperatur 
der explosiven Mischungen von Sumpfgas u 
Luft. Mallard u. Le Chatelier. L. 81. 94. 

— Ueber die Anwendung von Snmpfgas zur Er 
Zeugung niedriger Temperaturen L.Cailletet. 
L, 84.624. — Ueber die Eigenschaften des flüs- 
sigen Sumpfgases u. seine Anwendung als Kälte- 
mittel. S. Wroblewski. L. 84. 643. — Ver- 
halten von Grubengas u. Kohlenstaub gegen 
Sprengschüase. H i 1 1. L. 85. 475. — Entzündung» 
temperatur verschiedener Mischungen von Gruben 
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gas mit Loft n. mit Sauerstoff. Mallard u. Le 
Chatelier. 85. 486. 490. — Fortpflanzung^ 
gescbwindigkeit der Klamme in einem (Jemisch 
von Grabengas u. Luft. Mallard u Le Cha- 
telier. 86 *106. — Versuche Uber die Ent- 
xQndliehkeit der Grubengase durch Funken J o h 
Mayer. L. 86. 582. 


Grubengas. Nachweis des Sumpfgases in Kohlen 
gruben M a I lard u. Le Ch a telier. L. 79. 789 
— Automatischer Analysator für Grubengase. D. 
Monnier. Pat. 82. *129. — Apparate zur Be 
Stimmung von Sumpfgas in Grubenwettern. P. 
v. Mertens u. Brunlechner L. 87. 613. 
Gummi siehe Kautschuk. 


H. 


Hüll ne s. a. im Register für Wasserversorgung. 

— Erfahrungen mit den Cockey 'sehen fltthnen. 
Troschel. 75. 51. s. a. 476. — Ueber Cockey- 
sche Hähne. Kümmel. 76. 463. — Gashähne 
uus Glas u. Kork. Lecoq de Boisboudran. 

L 77. 200. — Beseitigung der Hauptfehler an 
Hähnen. A. Co II mann. L. 77 526. — Hahn 
für Heizlampen in Laboratorien Debray. L. 
77. 746. — Hauptbahn für Private, reparaturfähig 
ohne Unterbrechung der Gasabgabe. 79. 75. - 
Die Hähne auf der Pariser Weltausstellung. 
C. Lang. 79 200 — Sicherheitsvorrichtung für 
Hähne. K. Nagel. Pat 83. *197 — Rotirendcr 
Hahn für Gasmotoren. Fr. Rachholz. Pat. 85 
174. — Hahn für Benzinhehälter. N. Pousch- 
kareff. Pat, 85. *257. — Gaszündhahn für 
eine beliebige Anzahl von Gasflammen. W. Fisch- 
bach. Pat. 85. *532. — Gashähne mit elek- 
trischem Anzeiger. L. Lenaerts u. H I/O II i- 
vier Pat. 87. *510. — Sicherheitskanäle an 
Mehrweg-Hähnen zur Verhütung der Mischung 
von Flüssigkeiten u Gasen. Europäische 
Wassergas Actienge Seilschaft Pat 87. 

• 686 . 

— Neuerungen an Hähnen. C. Stuart. Pat. 76. 
216. W. T. Walker. Pat. 77. 18. J. .1, Ar 
row smith u. H. Ferguson. Pat, 77. 19. 

J. Anderson. Pat 77. 20. J. L. Dubois. , 
Pat 77. 239. G. Butler. Pat. 77. 710. F. W. 
Riker. Pat 78. 309. G. Seideln an. Pat 84. 
*508. A. Peschei. Pat 84 *528. 

— Absperrhähne. Sociötö anonyme de pro- 
duits chimiques. Pat 83. *349. J. Mittel- 
stenscheid u. A. Memmler. Pat. 84. *246. 

— Absperrhahn mit voller u. regulirbarer Durch- 
gangsöffnung. J. A. He n ekele. Pat 85. *923. 

— Absperrhahn für Gasleitungen in Eisenbahn- 
fahrzeugen R. Plass. Pat 88. 499. 

— Brennerhahn mit feststehenden Küken. J. 
Pintsch. Pat 82. *541. 

— Drehschieberhahn E. Vogt Pat. 85. *420. 

— Niederschraubventilhahn E. Chatel Pat 83. 
*197. 

— Quetschhahn. W. Elges. Pat. 85. *420. 


Hähne. Regulirhähne für Gasbrenner. P. J. Lake. 
Pat. 75 749. 

— Selbstdichtender Hahn R Jäger Pat. 84. *245. 

— Sicherheitsgashahn. A Fuchs«, Pat, 88. *561. 

— Ventilhahn mit doppeltem Verschluss J Hoch- 
gesaml. Pat. 84. *246. 

— Wechselhahn. W. P. W a 1 k er. Pat. 76 425. — 
Wechselhahn zur Benutzung zweier Gasmesser 
für den Tages- u. Abciidgasverbraucli E. La 
Ramde. Pat. 88. *627. 

— Hähne für Gas Wasser- u Dampfleitungen. J, 
Radford. Pat. 74 277. E. A. Chameroy. 
Pat. 76. 217. -- Hähne mit Asbestpackung für 
Gas-, Dampf- u. Wasserleitung. L 77. 114. — 
Ablass u. Durchlasshahn für Gas, Dampf u. 
Flüssigkeiten mit selbstthätigem Verschluss. 
Th. H Himer. Pat. 85. *173. 

Haftungsfrage siehe unter Gesetze. 

Harzöl als Belencbtungsmaterial. G u i 1 lein a re. 
L 77. 12. 

Heisswasserapparat. G. Hildenbrand. Pat. 84. 
*892. 

Heizgas s a. Carbnratinn, Gasbereitung u Gas- 
heizung. — Zusammensetzung u. Verbrennungs- 
Wärme der verschiedenen Heizgasarten. A Bunte. 
83. 602. — Zusammensetzung s. a Gasanalyse 
Heizmaterialien siehe Brennmaterialien. 
Helzthüren siehe Feuerthüren. 

Heizung s. a. Dampf, Feuerung, Gasheizung, Oefen, 
Steinkohlen, Verbrennung u. Wärme. 

— Lehrbuch der Heiz - ii Lüftungstechnik. F. Paul. 
L. 85 172. 256. 

— Verbesserte Heizmethode. J. R. M a cf arl a n c 

Pat. 74. 149. — Verwendung übelriechender Gase 
zur Heizung. W. R. Lake. L. 76 663. — Die 
Verwendung von gcringwerthigem Brennmaterial 
u. der Planrost. A Schramm. L. 77. 84. — 
Ausnutzung der Heizkraft von Brennmaterialien. 
H Wiebe. L. 78. 137. — Die Feuerung der 
Zukunft. L 78. 308. — Brennmaterialersparuiss 
bei Zimmerheizung. Lerch. L. 79. 49. — 
llcl>er die Ausnutzung der Brennstoffe durch 
Zimmeröfen. F. Fischer. L. 79. 769. Bode. 
L. 82. 561. — Kosten verschiedener Heizsysteme 
L. 83 167. — Ueber Ersparnisse durch Ans- 
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nutzung von Brennmaterial. W. S. S n t h e r 1 a n d. 
L. 83. 374. — Die Beseitigung des Rauches in 
grossen Städten u. die Ausnutzung der natür- 
liehen Brennstoffe. L. Grabau. 83. 598. — 
Neues Verbrennungs- u. Heizsystem. Fr. Sie- 
mens. 85. 124. 147. Taf. 2 bis 4. — Das Fr. 
Siemens'sche neue Heisverfahren mit freier 
Flammenentfaltung. F. W. Lürmann. L. 85. 756. 
— Benutzung des Abdampfes zu Heizzwecken. L. 86. 
91. — Die Bedeutung der Dissoziation s-Temperatur 
in der Pyrotechnik. F. Lürmann. L 86. 728. — 
Die ökonomische Verwendung der Brennstoffe C. 
W. Williams. L. 86 729. — Zur gleichzeitigen 
Zimmerheizung u. Beleuchtung. L. 88. 745. 

Heizung. Ueber Cokeheizung. C. Müller. 80.96. 
s. a. 86. 566. — Versuche zur Verheizung von 
Cokestaub. Brun et. 87. 770. — Cokeheizung 
in Belgien. 88. *453. 

— Methode um Theer, Oel, Kreosot, Spiritus u. 
andere brennbare u. fette Materialien zutn Heizen 
zu verwenden. C. Tysoe. Pat. 74 729. — 
Anwendung von Kohlenwasserstoffen , flüchtigen 
Gelen, Alkohol etc. zur Heizung u. Dampf- 
erzeugung u. Apparate hiezu. S. J.Ditschfield, 
G. Watson u. J. Childs. Pat 74 835. — 
Glycerin als Brennmaterial. E. Schering. L. 
75. 344. — Anwendung von rohem Petroleum 
u. Theerölen zur Heizung. L. 77. 56. — Appa 
rate zum Heizen mit Petroleum Th. Fl et scher. 
L. 80. 348. — Vorrichtung zur Heizung mit 
Kohlenwasserstoffdämpfen. J. Schülke. Pat. 
82. *56. — Verfahren u. Apparate zur Heizung 
mit Erdöl. L. Thietne. Pat 83. 739. Pat. 85. 
•196. — Petroleumheizapparat. R. Schulz. 
Pat. 85. *359. — Verfahren u. Apparat zur Ver- 
brennung von mit staubförmigem Brennmaterial 
vermischten Kohlenwasserstoffen. J. Leede. 
Pat. 85. 506. 666. — Benutzung der Petroleum 
rückstände zur Locomotivheizung. Th. Urqu- 
hardt. L. 85. 528. — Verwendung flüssiger 
Brennstoffe (Petroleum u. Theer) zur Heizung 
u. die hiezu nöthigen Einrichtungen. Walker, 
Burell, B u f f e t, Sei wy n, Rossmässler. 
L. 86. *722 bis 724. — Flüssige Brennstoffe. L 

86. 758. — Apparat zur Befeuerung von Oefen 
mittels Petroleum. W. Horn. Pat. 86. *932. — 
Vorrichtung zum Brennen flüssiger Kohlenwasser- 
stoffe. P. Tarbutt. Pat. 87. *438. — Ver- 
wendung flüssiger Heizstoffe für Schiffskessel. 
C. Busley. L. 88. 335. 

— Verbesserte Heizvorrichtung. R. P u n s h o n. 
Pat. 74. 150. — Verbesserung an Heizapparaten. 
S. Leoni. Pat. 75. 178. — Proctor s mechanischer 
Heizer. L. 79. 174. — Selbstthätige Heiz Vor- 
richtung. H. Schütze. Pat. 83. *107. — Luft- 
u. Wasserheizapparat mit Generativ-(Gas-)Feuer- 


ung D. Qrove. Pat. 83. •660. — Mechanische 
Schürvorrichtung. G. Sinclair. Pat 84. 169 

— Heizapparat. W. Reinhardt. Pat. 84. 446. 

— lieber Heizungs- u. Trockenanlagen. A. Haus 
ding. L. 84. 625. — Lampenheizapparat für 
Zimmerwärmung. G. Boretti. Pat. 85. *594. 

Heizung Corobination des Sels’schen u. Franke- 
schen Heisswasser-Heizapparates zur Erwärmung 
des Gasbehälterwassers. Ilgen. 74.624.631. — 
Heizvorrichtung für Gasometcrlmssins. P. Rad- 
loff. Pat. 85 282. — Ueber die Heizung von 
Gasometerbassins. 87. 348. 

— Apparat zum Heizen von Backöfen mit Wasser- 
gas. W. G. Fearnley. Pat. 75. 345. 

— Die Beheizung des Parlamentsgebäudes in London. 

Benno Cred£. L. 74. 727. — Die Beheizung 
u. Lüftung des neuen Opernhauses in Paris 
L. 75. 344. — Die Heizung u. Lüftung geschlos- 
sener Räume. H. Fischer. L. 77. 12. — 
Heizungs- u. Lüftung*- Anlagen auf der Ausstellung 
in Kassel H. Fischer. L. 77. 746. — Ueber 
Heizung von Unterricbtsanstalten. Fr. Paul. 
L. 79. 49. — lieber Centralheizung von Stadt- 
theilen Bode. L. 79. 758. — Bericht über 
Beheizung u. Ventilation des Bridgeport Schul- 
hauses. R. Briggs. L. 80. 583. — Ueber die 
Beheizung der Städte. H. Fischer. L. 80. 757. 
L. 81. 94. Ri et sc hei. L. 80. 758. — Die 

Heizung u. Lüftung geschlossener Räume in 
der Hygieneausstellung. H. Fischer. L. 83. 773. 

— Die Grundsätze der Heizung u. Ventilation u. 
ihre praktische Anwendung. J. S, Billings. 
L. 85. 256. — Die Heizfrage für Schulen, Kirchen, 
öffentliche u. private Gebäude. E. Sturm. 
L 85. 529. — Heiz- u. Ventilationsvorrichtung 
L. Koppel. Pat. 85. *992. — Die rationelle 
Heizung u. Lüftung. E. Deny. L. 86. 92. — 
Heizung u. Ventilation für öffentliche u. private 
Gebäude. A. Wazon. L. 86. 92. — Lüftung 
u. Heizung von Schulen. H. Rietschel. L. 86. 
152. — Lüftung*- u. Heiz -Anlagen in Wiener 
Theatern u. Vergnügungslokali täten. J. L es che- 
tizky. L 86. 606. — Heizung» u. Lüftungs- 
anlage im neuen Concertgebäude zu Amsterdam 
C r u s i u s. L. 87. 73. — Elemente der Lüftung 
u. Heizung F, Fanderlik. L. 87. 732. — 
Warmwasserheizung für private u. öffentliche 
Gebäude. F. Dye. L. 87. 895. — Gasbeleuch- 
tung mit Lüftung u Heizung im Saale des kgl. 
Odeons zu München. 87. 213. Taf 2 u. 3. L. 

87. 732. — Prüfung der Ventilations- u. Heizungs- 
anlage im kgl. Odeon zu München 87. 220. — 
Die Heizungs-, Ventilations- u. Beleuchtungsanlage 
im kgl. Odeon zu München. N. H. Schilling 

88. 360. — Ueber die Beheizung von Kirchen 
H Fischer. L. 88. 79*. 
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Heizve rauche. Ueber Ausführung von Heizver- 
auchcn. C. L i n <1 e. L. 78. 579. — Ueber die 
Ausführung von Heizversuchen im Dampfkessel- 
betriebe. F. Fischer L. 79. 523. — Ueber 
die Ausführung von Heizversuchen. 0. Binder. 
88. 940. — Verdampfungsversuche siehe unter 
Dampfkessel 

Hellophanit. Leuchtstoff aus dem Gemische einer 
Phosphorlosung in Schwefelkohlenstoff mit Unter- 
Salpetersäure. E. Turpin. Pat. 83. 104. 

Heptane. Ueber die Heptane aus Petroleum. 
C. Scho r lern mer. L. 74. 76. 

H erde siehe Gaskochherde, Kochherde unter Kochen. 

Hochofen siehe Oefen. 

Hochofenbetrieb siehe Coke u. Steinkohlen. 

Hochofenschlacke. Die Mischfrage in der Cement 
Industrie u. die Hochofenschlacke. 86 577. 

Holz. Die Verwerthung des Holzes auf chemischem 
Wege J. Bersch. L. 83. 588. — Untersuch- 
ungen über die Zusammensetzung einiger Holz- 
Sorten in Verbindung mit calorimetrischen Ver- 
suchen. E. Gott lieb. L. 84. 25. — Ueber 
die trockene Destillation verschiedener Holzarten 
nebst tabellarischer Zusammenstellung der er- 
zielten Ausbeute an den verschiedenen Producten. 
M. Senff. 83. 526. 

Holzessig. Ueber Fabrikation. W. Ru d new. 
L. 87 682. — Ausbeute bei der trockenen Destil- 
lation verschiedener Holzarten M. Senff. 85. 
527. — Die Säuren des Holzessigs. Kraemer 
u. Grodzki. L 79. 173. 

Holzgas siehe Gasbereitung u. Leuchtgas. 

Holzgeist. Beiträge zur Kenntniss des Holzgeistes 
u. dessen Fabrikation. Ernst Dollfus. L. 74. 
793. — Siedepunkt, Entflammungs- u. Entzündungs- 
temperatur. F. Gantter. L. 87. 651. 

Holzkohle. Die Meiler- u Retortenverkohlung. 

G. Thenius L. 85. 847. — Holzverkohlungs- 
anlage mit Gewinnung aller Nebenproducte. 

H. Blank. 85. *346 — Apparat zur Darstellung 
unter gleichzeitiger Gewinnung der Destillations- 
producta. J. G. Beckton Pat. 82.230. — Holz- 
kohle als Hochofen-Brennmaterial W. Thörner. I 
L. 86. 668. 900. — Ueber Einwirkung von Wasser- 
dampf auf glühende Holzkohle. J. H. Long. L. 
78. 705. s. a. Dampf u. Wassergas. 

Holzöle siehe Theeröle unter Oelen. 


I. 

Incandescenzlampen siehe Lampen u. Elektrische 
Lampen. 

lncandescenzllcht siehe Glühlicht. 

Indigo. Künstlicher Indigo. 81. 35. — Ueber die 
General Reg z. Joum f, Gasbel u. Wsraerw». 


Holztheer siehe unter Theer. 

Hydraulik siehe Vorlage. 

Hydrocarburateur, ein Gasbereitungs • Apparat. 
Pidplu. 79. 125. 

Hydrometer. Mauinänfes Gashydrometer. L. 78. 23. 

Hydrooxygengasbeleucbtung Biehe Beleuchtung. 

Hyglea, ein Ventilationsapparat. M. Mestern. 
L. 85. 100. 85 1004. 

Hygiene s a. Feuerung, Gesetze, Heizung u. Kohlen- 
oxyd, sowie im Register für Wasserversorgung. — 
Ueber Verunreinigung der Luft durch künstliche 
Beleuchtung siehe Luft. — Ueber den Einfluss 
von künstlichem Licht auf das Auge Biehe Licht. 
— Ueber Nachtheile der Gasbeleuchtung in hy- 
gienischer Beziehung siehe Beleuchtung u. Elek- 
trische Beleuchtung, sowie Gasanstalten, Gas- 
ausströmung, Leuchtgas, Rohrleitung u. Unglücks- 
fälle. 

— Regelmässige Untersuchung der Luft in den 
Krankenhäusern. 76. 103. 124. — Eröffnung# 
rede des wissenschaftlichen Congreeses. Th. 
H a w k s 1 e y. L. 77. 82. — Ueber schädliche 
Dämpfe. A. Smith. L. 77. 84. — Gesundheits- 
schädliche Einflüsse in Fabriken u. deren Be- 
kämpfung. Sch aal. L. 78. 481. — Jahres- 
bericht über die Fortschritte u. Leistungen auf 
dem Gebiete der Hygiene. J. Uffelmann. 
L. 84. 550. — Die Luftqualität im kgl. Hoftheater 
zu München bei Gas- u. bei elektrischer Be- 
leuchtung, bei leerem u. bei vollem Hause 
Fr. Renk. 85 371. — Der Gesundheits-Ingenieur. 
K. Hart mann u. F. Renk. L. 85. 990. — 
Die elektrische Beleuchtung in gesundheitlicher 
Beziehung. Heile manu. L. 86. 53. — Ver- 
suche mit elektrischer Beleuchtung im Garnison- 
lazareth zu Spandau. Piest 86. 62. — Experi- 
mentelle Studien über den Einfluss hygienisch 
wichtiger Gase u. Dämpfe auf den Organismus. 
C. B. Lehmann. L. 86. 607. — Lebensgefahr 
im eigenen Hause. T. Pridgin Teale. L. 87. 
270. — Die Verbreitung von Mikroorganismen 
in der Atmosphäre P. E F r a n k 1 a n d. L. 87. 
552. — Sieben Abhandlungen ans der Wohnungs 
hygienc. A. Wolpert. L. 87. 732. — Die 
Fortschritte der Gas- u. elektrischen Beleuchtung 
u. die Anwendung des Wassergases in hygieni- 
scher Beziehung. K. Hartmann. 87. 1038. 


J. 

Herstellung des Indigo auf künstlichem Wege. 

C. Hä user mann. L. 81. 201. 

Iridium. Schmelzpunkt. Violle. L. 80. 22. 

Isocyaniir (Carbylamin). Nachweis im Benzolvor- 
lauf. E Nölting. L. 85. 154. 
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Isolirmittel siehe UnihGllungsmasse im Register Jodft&ure. Bildung in jodhaltiger Flamme G. 

für Wasserversorgung. 8 all et. L 75. 89*2. 

Isopurpnrln. Darstellung aus Anthracen (i. Auer- 
bach u. T. Geseert. Pat. 75. 3U1. 


K. 


Kaffeeröster siehe Gagkaffeerüster. 

Kalender siehe Literatur u. die betreffenden Artikel 
kalkgus siehe Gasbereitung u. Wassergas. 
Kalkzusatzprober für die Verarbeitung von Gas- 
wasser Knublnuch. 88 *585 
Kamine siehe Schornsteine. 

Kautschuk. Abstammung u Gewinnung. L 74 
44. — Fabrikation. E. Pavoui L. 74 110 — 
Prüfung von vulkanisirteui Gummi aul seine 
Güte. Mar km an. 70. 112. M Ul ler. 76 678. 

— Löslichkeit von Gasen in vulkanisirtem Kaut- 
schuk. W. Hetnpel. L. 82. 564. 

Kantschukwaaren. Gummiringe zur Rohrverbin- 
düng. Somzde, 74. 27. J. K. Geith. 74 128. 
J. K. Förster Pat. 74 708. s. a. Rohrdicht- 
ung u. s w. — Untersuchung über Kautschuk- 
rohre. L. 78. 186. — Blasen aus Gummituch. 
G u i ba 1. 79 79. 

Kenslngton Gas Plre. Ed. Davis & Sohn. L. 
74. 794. 

Kerosin. Siedepunkt u. specif. Gewicht. 75. 211. 
212. — Ueber russisches u. amerikanisches 

Kerosin, K Lissenko. L. 78. 479. 

Kerzen. Normalkerzen siehe Photometrie. 

— Fabrikation. G F. Wilson. L 76. 652. — Die 

Kerzenfabrikation auf der Pariser Weltausstel- 
lung 78. 504. 528. 580. 581 532 — Herstellung 
von Windkerzen. B. Büttner. Put 80. 261. — 
Darstellung von Kerzen. F. M. Jo ly. Pat. 82 
*232. — Maschine zur Fabrikation A A. 

Itoyau. Pat. 82. *92. — Neuerung an Kerzen. 
A. Mann u. R. Jaeobi. Pat. 83. *500. — 
Theorie u, Praxis der Fabrikation. L. Droux 
u. V. Lame. L. 87. 471. 

— Anwendung comprimirter, kalter, atmosphärischer 
Luft bei Kerzen. Chr. Weber. Pat. 80. *690. 

— Production u. Preise von Paraffinkerzen 75. 
561. 564. s. a. Paraffin. 

— Ueber die Maschinen zum Giessen der Stearin 
kerzen von P. Moräne. Giroud. L. 81 366. — 
Zur Geschichte der Stearinkerzen. L. 82 227. 

— Stearinlicht-Industrie in Berlin. 87. 176. s. a. 
Stearin. 

— Vergleichende Untersuchung von Stearin-, Pa- 
raffin- u. Compositionskerzen in Bezug auf ihre 
allgemeinen Eigenschaften u ihren Leuchtwerth. 
II. Bunte, u. Scheithauer 88. 400. 


Kerzen. Tropfenfänger für abtropfende Kerzen. A. 

I. acotte. Pat 80 447 — Mehrtheilige konische 
Licht manschette J. W. Spear. Pat. 80 *691. 
Pat. 81. 99. — Glaskuppel für Kerzen. G. Roth 
gieser. Pat, 81 *24. 

Kerzenauslöscher siehe Anzünde- u. Auslftsch- 
appnrate. 

Kerzenhalter s. a. Leuchter — Neuerungen an 
Kerzenhaltern P. Lehmann Pat. 80. *689 

J. E. Nyrop Pat. 81 *143. C. Ke i bei. Pat. 
83. *740. — Klemmvorrichtung für Kerzen von 
verschiedener Stärke. C. Voigt. Pat. 81. *25. 

— Klemmvorrichtung für Kerzen an Leuchtern. 
R. II. E. Siebert Pat. 81. *834. — In Leuchter 
einschraubbarer Kerzenhalter. D Decker Pat 
81 *100 Pat. 82. *750. — Kerzenhalter mit 
Winkelhebeln Hecht u. Köppe. Pat. 82. *58. 

— Verstellbarer Kerzenhalter H. u. Th.W ag ne r. 

Pat 88 *67. Pat. 84 *571. Th. Wagner. Pat 
85 *633. — Kerzenhalter mit selhetthtttiger 

Löschvorrichtung E. Ge wecke. Pat. 85 *595 

— Kerzenklemme für Leuchter Berliner u. 
Ziegler. Pat. 85. *817. 

Kerzenschoner. Kerzenschoner zur Verhütung 
des lumfens der Kerzen. R. Fleischhauer 
Pat 82, *750. 

Kerzenwaage. Kerzenwaage mit elektrischer Re 
gistrirungdes Gleichgewichts. H. K r ü ss. 85. *345. 
Kesselstein siehe im Register für Wasserversorgung 
Kippberieselungsapparat siehe Scrubber. 

Kitte. Kitte für Gasretorten. Ferd. Capital ne. 
74. 779. — Kitt für Petroleumbehälter Veit- 
meyer. L. 75. 29. — Kitt znr Dichtung der 
Steigrohre u für rissige Retorten. 76.15 — Kitt 
aus Tbon u. Theer zum Abdiehten des Grund 
Wassers bei der Anlage von Generatoren G. 
Lieget 82. 367. — Kitte für Eisentheile u. 
wasserdichte Kitte für Gas- u. Wasserlei tu ngs 
rohre. 86 508. — Kitte u. Klebemittel Sigm. 
Lehn er. L. 86. 848. 

Klemmvorrichtung für Kerzen siehe Kerzenhalter 
Knallgas. Ueber Knallgasbildung bei Gasfeuer- 
ungsanlagen. F. Steinmann. L 82 154. 
Knochenkohle. Apparat zum Verkohlen von 
Knochen durch überhitzten Dampf. Abr. Zwi- 
linger. Pat. 85, *531. 

Kochen s. a Gasheizung u. Gaskochapparate. 
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Kochen. Kochapparat. B.G il es. Pat.74.61I. — Koch' 
apparat mit Zuführung von Sauerstoff tum Brenn- 
material G. T Bousfield. Pat. 74. 668. — 
Verbesserter Kochapparat. S. Leoni. Pat. 75. 
178. — Kochapparat mit Steinkohlenheizung. 
H. Franz. Pat. 84. *200. — Ueber Dampfkoch 
einrichtungen A Ha unding L. 84 625. — 
Neuerung an Papin'schen Kochtöpfen. E. C a p i- 
taine. Pat. 84. *646. — Heisswasserapparat. G. 
Hildenbrand. Pak 84. *832. — Einstellbare 
Tragvorrichtung für Lampenkochgefässe. M. v. 
Pichler. Pat. 86 *987. — Kocheinrichtungen 
für Hotels u, Privathftuscr. L 87. 270. 

— Günstige Erfolge mit Petroleumkochapparaten. 
L. 75. 146. — Hegenerativ-Petroleumkochapparat. 
Ed. Wese ly. L. 76. 215. — Petroleumkoch- 
apparate. 0. Wollenberg. L. 77. 169. — Wänuo 
schütz für Oelbehälter bei Petroleumkochappa- 
raten. W. Jungbluth. Pat. 80. *690. — Vor- 
richtung zur Regulirung des Oelzuflusses an 
Kochapparaten. W. W. Hopkinson. Pat. 81. 
*27. — Kochapparat für Mineralöl. L.Sepulchre. 
Pat. 82. *229. — Neuerung an Petroleumkoch- 
apparaten. H. Kock. Pat. 82. *193. H. Klein- 
schewsky. Pak 82. *749. Pat. 83. *500. — 
Küchenofen für flüssige Kohlenwasserstoffe mit 
Kösewitz'schen Brennern Fr. Kösewitz. Pat 
84. *129. — Petroleumheizofen oder Herd. The 
Boston Petroleum Heating Company 
Pat. 84. *170. — Cylindervorrichtung an Petro- 
leumkochöfen R. Richter. Pat. 84 *572. — 
Dochtloser Petroleumkochapparat. J. Goverts. 
Pat. 85. *594. — Neuerung an mit Gasöl ge- 
heizten Kochapparaten. M. Sievert. Pat. 86. 
*905. 

Kochherde mit Cokeheizung. 88. 459. 

Kogawachs siehe Pflanzenwachs. 

Kohle s. a. Braunkohlen, Holzkohle, Knochenkohle. 
Steinkohlen u. Torfkohle — Kohlen für elek- 
trische Zwecke siehe Elektrische Lampen — 
Einwirkung von Sauerstoff auf Kohle. J. Lang. 
88. 936. — Einwirkung eines Gemenges von 
Sauerstoff u. Kohlenoxyd auf Kohle. J. I. ang. 
88. 938. — Einwirkung von Wasserdampf auf 
Kohle. J. Lang. 88. 967. 972. s. a. Wassergas. 
— Wechselwirkung zwischen Kohle u. Kohlen- 
säure, J. Lang. 88. 969. 

Kohlenbrli|uettes siehe Briquettes. 

Kohlenoxyd. Darstellung u. Benutzung von Kohlen- 
oxydgas mit Anwendung von Wasserstoffgas oder 
Dampf zu Heizzwecken. L. Stevens. Pat. 74, 
278. — Ueber die Bildung bei der Verbrennung 
von Kohle. Ledebur. 82. 709. — Ueber die 
Entstehung bei der Reduction des Kohlendioxyds 
durch Kohle. Naumannn u. Pistor. L. 85. 
754. — Apparat zur Erzeugung u. Reinigung. H. 


Schott. Pat. 84 170. — Verfahren u. Apparat 
zur Gewinnung von reinem Kohlenoxyd. A. 
Fritschi. Pat. 87. *438. 

Kohlenoxyd. Unvollständige Verbrennung von 
Kohlenoxyd- u. Wasserstoffgemischen mit Sauer- 
stoff u. Stickoxydul. E. v. Meyer. 75.244. — Ver- 
brenuungsvorgänge in einem Gemisch von Kohlen- 
oxyd u. Wasserstoff Horstmann. 77.624. — Ueber 
die relative Verwandtschaft des Sauerstoffs zum 
Wasserstoff u. Kohlenoxyd. A. Horstmann. 

L. 78. 307. — Entzündungstemperatur einer ex- 
plosiven Mischung von Kohlenoxyd u. Sauerstoff. 
Mallard u. Le Chatelier. L.8I. 94. — Ent- 
zündungstemperatur verschiedener Mischungen 
von Kohlenoxyd mit Luft, mit Sauerstoff u. mit 
Kohlensäure. Mallard u. Le Chatelier. 85 
486. 490. — Verhältniss des Druckes zur Tem- 
peratur beim flüssigen Kohlenoxyd.V.Olszewsk i. 

L. 85 170. — Ueber die Mitwirkung des Wassers 
bei der Verbrennung des Kohlenoxyds u. das 
Auftreten von Wasserstoffhyperoxyd bei dieser 
Verbrennung. Traube. L 85.815 — Verhalten 
gegen Wasserdampf. Naumann u. Pistor. 

86. 98. E. Blass. 86. 225. — Die Verbrennung 
von Kohlenoxyd u. Wasserstoff. H. Dixon. L. 

86. 697. — Ueber dessen Verbrennung. L. 
Meyer. L. 86. 759. — Verbrennungstemperatur. 

G. Lunge. 87. 949 — Einwirkung eines Ge- 
menges von Sauerstoff u Kohlenoxyd auf Kohle 
J. Lang. 88. 938. — Einwirkung von Wasser 
dampf auf Kohlenoxyd. J. Lang. 88. 971 

Bestimmung im Leuchtgase. Berthelot. 77. 

197. — Absorption durch KupferchlorürlöBUng. 
Thoma. L. 78. 371. — Bestimmung mini- 
maler Mengen durch Palladiumchlorür. J. v. 
Fodor. L. 80. 419. — Nachweis. F. Fischer. 

L. 80. 685. — Nachweis u. Bestimmung in der 
Luft. J. v. Fodor. L. 80. 719. — Ueber das 
Verhalten gegen Blut u. gegen Palladiumchlorür. 

H. Bunte. 85. 647. 676. 

— Gehalt des Kölner Leuchtgases au Kohlen- 
oxyd. A. Hegener. 78. 124. — Gehalt ver- 
schiedener Leuchtgase an Kohlenoxyd u. dessen 
Einfluss auf das thierische Leben. M . v. P e 1 1 e n- 
kofer. 84. 222. — Das Kohlenoxyd in seinen 
Beziehungen zur Gesundheit. J. v. Fodor. L. 

80 419. — Ueber Kohlendunst- u. Leuchtgas- 
vergiftung. R. Biefel u Th. Poleck. 80. 668. 

L. 80. 588. L. 81. 731. — Ueber Nachweis, 
Giftigkeit u. Vorkommen in Wohnräumen M. 

Gr über. L. 84. 672. — Experimentelle Unter- 
suchungen über die Verbreitung des Kohlen- 
oxyds im Erdboden. D. Welitschkowsky. 

L. 84. 672. — Giftigkeit, v. Fetten kofer. 85. 

94. Ber. 264. — Ueber die Vertheilung des Blut- 
farbstoffes zwischen Kohlenoxyd u. Sauerstoff. 

6* 
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G. Hüfner. L. 85. 277. — lieber die Menge 
in der Athemluft, welche bereits eine schädliche 
Wirkung auf den menschlichen Organismus aus- 
Übt. H. Bunte. 85. 649. 

Kohlenoxyd. Elektrischer Warner gegen Erstick- 
ungsgefahr durch Kohlenoxyd. A n s e l. L. 76. 149. 
8. a. 813. van der Wey de. 81. 4. 
Kohlensäure. Die Kohlensäure im Leuchtgase. 
Tieftrunk. 76. 477. — Ueber die Bildung bei 
der Verbrennung von Kohle. Ledebur. 82. 709. 

— Verwendung der flüssigen Kohlensäure. A. 
W. Hof mann. L. 88. 228. — Die Kohlensäure 
als Maass für die Verunreinigung der Zimmer- 
luft. G. Wolffhügel. 88 884. — Die Kohlen- 
säure der Atmosphäre. R. Ebert. L. 85 447. 

— Die Kohlensäure, ihr Vorkommen, Herstel- 
lung, Eigenschaften u. technische Verwendung. 
E. L u h m a n ii. L. 85. 756. — Verlauf der Kohlen- 
Häurebildung bei der Destillation verschiedener 
deutscher Kohlen. H. Bunte. 86. 597. 

— Absorption durch .Salzlösungen. Setschenoff 
L. 75. 683. — Verl iahen gegen Schwefel wasser 
stoff bei Rothgluth. H Köhler. L. 78 479. — 
Verbrennungstemperatur u. DiBsociation. Mal- 
lard u. Le Chatelier. L. 82. 452. — I^öslich- 
keit in W asser bei hohem Druck. S. W roblewski. 
L. 82. 565. — Ueber die Reduction des Kohlen- 
dioxydes durch Kohle zu Kohlenoxyd. Nau- 
mann u. Pistor. L. 85. 754. — Reduction 
durch Kohle u. durch Wasserstoff. Naumann 
u. Pistor 86. 98 — Einwirkung von Methan 
auf Kohlensäure. J. Lang. 88. 933. — Wechsel- 
wirkung zwischen Kohle u. Kohlensäure. J L a n g. 
88 969. 

— Nachweis im Leuchtgast*. 0. Connor Slane. 
L. 82. 86. — Bestimmung im Leuchtgase?. L. F. 
W right. L. 83. 735. — Einfache Art der Be 
Stimmung im Leuchtgase innerhalb beliebiger 
Grenzwerthe R Bloch mann. 84 . 537 . — Kohlen 
Säurebestimmungen im Saale des kgl. Odeons 
zu München bei leerem u bei gefülltem Hause. 
Fr Renk. 87. 224. 

— Kohlensäurebeßtimmungsbürctten für Satura- 
tionsgase. F. Kroupa u. 0. Kohl rausch. L. 
76. 51. — Taschenapparat zur Kohlensäuremes- 
sung der Zimmerluft. A. Wolpert. Pat. 83. 
.‘M7. — Apparat zur Bestimmung grösserer Mengen. 
R. Müncke. L. 84. 194 — Apparat zum Prüfen 
der Luft auf ihren Kohlensäuregehalt. E. Nien- 
städt. Pat. 86 *242. — Taschenapparat zur 
Bestimmung der Kohlensäure in der Luft A. 
Wolpert. Pat 88- *160. *1145. 

Kohlenstifte siehe Elektrische Lampen, 
kohlenstofr. Das Welter’sche Gesetz u. die latente 
Vergasungswftrme des Kohlenstoffs. F. LÜr 
mann u. G. Bethken. L. 76. 51. 


Kohlenwasserstoffe s. a Leuchtkraft 

— Vorkommen der fossilen Kohlenwasserstoffe. 
C. F. Zincken. L. 84. 125. — Gehalt des 
Leuchtgases an schweren u. an aromatischen 
Kohlenwasserstoffen. 86 618. 

— Darstellung aus Gasen u. Apparate hiezu. W. 
Young. Pat. 77. 18. — Destillation von Kohlen- 
wasserstoffen durch eingeleiteten Wasserdampf. 
A. Naumann. L. 78. 307. — Kühlapparat zur 
fractionirten Condensation der Kohlenwasser 
Stoffe. Gu(*guen. 83. 759. — Darstellung von 
Kohlenwasserstoffen durch Destillation von Braun 
kohle mit Chloreink. E. lieusser. Pat. 84. 
574. — Abscheidung von leichten Kohlenwasser- 
stoffen aus Paraffinölen A. Riebeck’sche 
Montanwerke. Pat. 87. 472. 

— Ueber einen aus den am höchsten siedenden 
Antheilen des Steinkohlen theers erhaltenen 
Kohlenwasserstoff. P. Rasenack. L. 74 43. — 
Flourescenzverhältnisse gewisser Kohlenwusser 
Stoffe in den Steinkohlen- u. Petroleumdestillateu. 
H. Morton. L. 75. 829. — Ueber die Kohlen- 
wasserstoffe, welche bei der Destillation der rohen 
Fettsäuren mit überhitztem Wasserdampfe ent- 
stehen. A. Cahours u. E. Domar^ay. L. 75. 
863. — Ueber die pyrogenen Kohlenwasserstoffe. 
M. Berthelot. 76. 406. — Die im Leuchtgase 
enthaltenen Kohlenwasserstoffe. M. Berthelot. 
78 409. — Entstehung der Benzolkohlen wasser 
Stoffe bei der trockenen Destillation. O. Jakob- 
son. L. 77. 413. — Ueber die pyrogenen Kohlen- 
wasserstoffe des amerikanischen Petroleums. 
L. P r u n i e r. L. 79 789. — Ueber die Kohlen- 
wasserstoffe des amerikanischen Petroleums. 
Beil stein u. Kurbatow. L. 81. 364. — Picen, 
ein Kohlenwasserstoff aus Petroleumrückständen. 
C. Graebe u. J. Walter. L. 81. 510. — 
Ueber die bei der Compression von Petroleumgas 
resultirenden flüssigen Kohlenwasserstoffe. W. 
Greville. L. 84. 672. — Ueber die Bildung 
benzolartiger Kohlen Wasserstoffe. H. E. Arm- 
strong. 85. 161 . — Zur Constitution der Kohlen 
Wasserstoffe CnHsn des kaukasischen Petro- 
leums Marko wnik off u. Spady. L. 87. 730. 

— Einwirkung der Hitze auf einige Kohlenwasser- 
stoffe. P. Barbier. L. 74 750. — Entzündlich- 
keit der Kohlenwasserstoffe u. Vorgänge bei deren 
unvollständiger Verbrennung. E. v. Meyer. 
75. 244., 245. — Einwirkung des Wasserdampfes 
auf Kohlen Wasserstoffe in der Rothglühhitze. 
J. Coquillon. L. 78. 550. — Ueber die Ver- 
brennung der flüchtigen Kohlenwasserstoffe des 
Petroleums im Sauerstoffgase. R. Günsberg. 
L. 78. 705. — Ueber die Verbrenuungswärme 
der Kohlenwasserstoffe. Mendelejeff. L. 82. 
564. — Zersetzung u Bildung bei hohen Tem- 
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peratnren. Armstrong u. Miller. L. 86. 696. 
— Ueber die Verbrennung«- u. Bildungswkrrae 
fester Kohlenwasserstoffe. Berthelot u. Vieille. 
L. 87. 112. 

Kohlenwasserstoffe. Bestimmung der Kohlen- 
wasserstoffe der Aethylen- u. Acetylenreihe im 
Leuchtgase. Berthe lot. 77. 196. — Methode 
zur Auffindung aromatischer Kohlenwasserstoffe 
bei der Erdöl • Destillation. G. Gustav son. 
L. 83. 809. 

Kohlenziegel siehe Briquettes. 

Kordigene, ein Brennstoff zur Heizung oder Be- 
leuchtung K. v. Kordig. Pat. 82 540. 
Kraftversorgnng siehe Motoren. 

Krahn. Dampfkrahn zum Heben von Erdmassen. 
79. 294. — Krahn -Anlage des Gaswerkes Gras- 


brook in Hamburg. Gallois. L. 82 153, — 
Krahn zum Entladen von Kohlenschiffen. H. 
Aerts. L 86. 172. L. 86. 150. 

Kreosot. Zusammensetzung des Steinkohlentheer- 
Kreosots. F. Tiemann u. C. Schotten. L. 
78. 552. 

Kresole. Ueber die im Steinkohlen theeröle ent- 
haltenen. H. E. Armstrong. L. 74. 316. 
Kronleuchter siehe Lampen. 

Knhikfuss. Tabellen zur Umwandlung der eng 
lischen u. preußischen Kubikfusse in Kubikmeter. 
75 123. 

Kühler siehe Condensatoren 
Kupfer. Schmelzpunkt. Violle. L. 80. 22. 
Kupferehlorür. Darstellung einer Lösung zur 
Absorption von Kohlenoxyd. Thoma. L. 78. 317. 


L. 


Lampen r. a. Anzünde- u. Auslösehapparate, Brenner, 
Beleuchtung, Elektrische Lampen, Laternen u. 
Ueflectoren. — Amylacetatlampe, Benzinlampe 
u. Draper’s Einheitslampe siehe Photometrie. — 
Löthlampen siehe unter Löthen. 

— Coupe- u. andere Lampen für den Bisenbahndienet s. a. 
Laternen. — Coupelampe. Maroni. 74 783. — Pe- 
troleumlampe für Eisenbahnwagen. A. K elly.Pat. 
80. •261. — Signallampe. E S. Piper Pat 83. 
•299. — Lampe für Eisenbahnwagen. J. S ha 1 1 i s 
u. Th. Thomas. Pat. 83. *380. — Gaslampen 
für Eisenbahnwagen. F. Clark. Pat. 83 *592. 

— Lampe für den Eisenhahndienst H. De f ries. 
Pat. 84. •129. — Coup&ampe, M. Gaillard. 
Pat. 85. *310. — Coup4gaslampe mit Hell- u. 
Dunkelstellung. L. Riedinger. Pat. 86. *636- 

— Dochtlampen s. a. Docht. — Neuerungen an 
Dochtlampen. L. G. Massow. Pat. 81 *621. 

J. Whitehead, Th. Blackey u B. Fi eiding. 
Pat. 84. *166. F. Baker. Pat 86. *817. — I 
Vorrichtung zurLuftzuführungdurchden Lampen- 
fuss u. zur Geradestellung des Dochtes. R. Cau- 
tius u. C. Podzuweit. Pat 84. 127. — Oel- 
dochtlampe. J. Roots. Pat. 88 *1121. 

— Gaslampen. Sicherheitsvorrichtung für Gas- 
flammen W. E. Teale. Pat. 74. 150. — Leucht- | 
apparate für Gas. M. J. Landau. Pat. 74. 611. 

— Gaslampe für kohlen wasserstoffrei che Leucht- 
gase. R. Muenke. L. 77. 647. — Gaslampe 
von Fauth & Co. H. Kau pp. 78. 353. — Gas- 
lampen mit Anwendung der sogen. Schusterkugel. 
Fauth. 80. 191. — Gaslampe u. Gasentwick- 
lungs-Apparat für Kohlen wasserstoffgase. A. Bor- 
land. Pat. 82. *827. — Oelgaslumpe mit Gas- 
erzeuger, Metall u. Asbestfilter. Th. Tauuer. 


Pat. 85 *195. — Gasbelenchtungs- u. zugleich 
Ventilationsapparat. C Morgenstern & Co. 
Pat 85 *309. — Gaslampe mit automatischem 
Verschluss. H. Rohrheck. L. 86. 124.727. — 
Gegenzug Gaslampen. J. Herzfeld. Pat. 88 
•376. The Platin um Light Company. 
Pat. 88. *376. — Regulirschrauben für die Brenn- 
röhrchen an Gegenzuglampen. J. H e r z f e 1 d. 
Pat. 88. *410. 

Lampen. Neuerungen an Gaslampen. S. Myers. Pat. 
74. 112. W. Har wie. Pat. 74. 612. P. J. 
Lake. Pat. 75 597. R. Krausse Pat. 84. 
•170. Th. Hahn u. G. Pflücke. Pat 88. *528. 

— Lampen für carburirtes Gas. S. H. Emmers. 
Pat. 74 345. — Vorrichtung an Lampen zur Er- 
höhung der Leuchtkraft des Gases. J. H. W e sto n. 
Pat. 75. 2.55. — Clark’s vereinigte Gas- u. Oel- 
lampe. L. 76 422. — Gaslampe, gleichzeitig 
Carburateur. C. E. Ball. L. 76 627. — Ueber 
die Lampen für Albo-Carbon Beleuchtung. Salzen 
berg. 80 438 461. Troschel. 80. 461. H. 
u. D. Vale. 80. 429. — Combination einer Pe- 
troleumlampe mit einem Gasarm. J. Kidd. 
Pat 81. *243 — Gaslampe mit Carburateur. 
B. Andreae. Pat. 82. *376. 

— Stehende Lampe für regenerative Gasbeleuch- 
tung. Fr. Siemens. 79. *746. — Doppellampe 
für Ikeuehtgus mit selhstthütiger Erhitzung des 
Gases n. der Luft vor der Verbrennung. C. W. 
Much all. Pat. 80 *388. — Ueber die Lampe 
von Muchall. Salzenberg. 80. 437. Elster. 
80 460. Salm. 80. 46* Muchall. 80.703. 
— Photometrisehe Versuche mit der Lumpe von 
Muchall. Haas. 80. 704. — Lampe mit spiral* 
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förmig gewundenen HeiRsluftkanälcn. C. W. M u- i 
eh all. Pat. 81. *206. — Regenerativ-Beleuch | 
tungsappparate. F. Siemens. Pat. 80. 200. I 
Pat. 81. *144 *177. — Ueber Siemens' Regene- | 
rativ- Lampen. 80. 699. J. Hasse. 80. *641. 

81. 456. 557. Taf. 4. — Lichtstärke, Gasverbrauch 
u Kosten von Siemens' Regenerativlatnpe No. IV. 

F n g 1 e r. 83. 408. — Gafllampe mit selbst 
thätigom Vorwärmer. O. Grothe. Pat. 81 *657. 

— Vorrichtung zum VorwärmenderVerhrennungs 
luft an Doppelcylinderlampen. K. 8h all. Pat. 
83. *380. — Gaslampe mit Ventilation n. Vor- 
wärmung des Gases u. der Verbrennungsluft. 

F. Fritz. Pat. 83 *626. — Gafllampe mit Vor- 
wärmung von Ga» u. Luft. B. Wen dt. Pat. 83. 
•814. — Beleuchtungsapparat mit Vorwärmung 
des Gases u. der Luft. W. Lönholdt. Pat. 83. 
•815. — Einrichtung zum Vor wärmen der Ver 
brennungsluft bei Gaslampen. J. Pintsch. 
Pat 84. *197. — Regenerativlampe. Ch. Cla- 
mond. Pat. 84. *197. L. 82. 786. — Regenerativ. 
Gaslampe. G. 8. G rimston. Pat. 84. *404 — 
Gaslampe mit Vorwärmung der Verbrennungsluft I 
Fr. Wenham. Pat. 84 *732. — Wännesammler i 
für Lampen. C. Siemens. Pat. 84. *827. 

— Verbesserte Regenerativgas- Lampe, System 
Grimston. Bo wer u. Thorp. L. 85 255. — 
Regenerativ- Gaslampen J. ERsberger. Pat. 
85. *340. A. Bo wer. Pat 85. *532 — Be- 
schreibung, Lichteffect n. Gasverbrauch der Re- 
generativlampe von F. Wenham 86 *351. — 
Duplex-Regenerativlampe von Bo wer. 86. *353 

— Ueber Regenerativlampen G. Wobbe. 86. 
*745. — Beleuchtungseffect der Regenerativlampe 
von Wobbe. 86 843 — Ueber die Regenerativ - 
lampe von Wenham Scholl. 87 316. Eitner. 

87. 316. The Wenham Company, Lim., 
London. 87. 549. — Siemens-Regenerativlampe, 
verglichen im Gasverbrauche mit Schnitt u. Ar* 
gand-Brenner. W. Hempel. 87. 534 — Selbst- 
regulirender Gusdurcblass für Regencrativlampen. 

F. Butzkc A Co. Pat. 87. *1048. — Ueber die 
Butzke- Lampe für Intenflivbeleuchtung. Kugler. 

88. 141. — Regenerativ Gaslampe. A Bower 
u. T. Thorp. Pat. 88 *196. — Gaslampe mit 
Vorwärmung für die Brennerluft. A. Jahn ko. 
Pat. 88. *197. — Gaslampe mit Vorwärmung 
der Brennlnft. A. Bermbach. Pat. 88 *440. 

— Bericht über die Recuperatorlampen, System 
Wenham. Coidet. L. 88. 497. — Vergleichung 
der Leistungen von Pariser Lampen (System 
Schülke) mit sogen. Phare- Lampen u. Franzö- 
sischen Siemenslampen. 88. 845. — Einrichtung 
an Regenerativ- Gaal lampen zum Verschluss des 
Lufteinlasses beim Anzünden. J. Koster. Pat. 
88 *951. — Luftvertheiler mit spiralförmigen 


Flügeln für Regenerativ-Gaslampen. H. Hirzel. 
Pat. 88. *1123. 

Lampen. Glühlampen s. a. Brenner. Die Glüh- 
körper für die Lampen siehe Glühlicht. — 
Clamond'fl Gas- Incandescenz- Lampe. Pat. 
82 *542. Pat. 83 *627. 83. *686. Pat. 84 
*600. *827. Servier. 82. 469. *580. Jüngling 

82. 746. — Lichtstärke, Gasverbrauch u. Kosten 
von Clamond’s Gasincandescenzlampe. Re i ch ard. 

83. 410. — Kalklichtlampe. P. Seifferraann. 
Pat 84. *197. — Beleuchtungsapparat (Gasgltih- 
licht) für Gas- u. Lnftgemisch. V. Popp. Pat. 

84. *444. Pat. 85 *532. L. 85 100. — Glüh 

lampe für flüchtige Kohlen Wasserstoffe. E. Chai m 
sonovitz. Pat. 85. *196. — Abnahme der Leucht 
kraft von Incandescenzlampen L. 86 53. — 
Versuche über die Dauer der Incandescenzlampen. 
L. 86. 148. — Weston’sche Incandesceuzlampe. 
L. 86. 758. — Auers Incandeseenzlainpe. 86. 
•385. — Gasverbrauch u. Leuchtkraft des Auer 
brenners. A. Marnier. L. 87. 550 — Wels- 

bach Incandescenzlampe = Auer's Incandescenz 
lampe. L. 87 269 s. a. Glühlicht. 

— Hänge - u. Zuglampen. — Sicherheits-Hängelampe 
E. B. Coxe. L. 75. 682. — Hängelampe für 
regenerative Gasbeleuchtung. Fr. Siemens. 
79. *748. — Zieh* u. Hängegasapparate. E. C. 
Tardieu. Pat. 80 286. — Hängelampen mit 
Befestigung des Annes am Schirmreifen u. an 
der Metall vase. Schwintzer n. Gräff. Pat. 
82. *57. — Sicherheitshängelampe. B. Gassen 
Pat. 82. *58. — Petrol eumhftn ge! ampe. P. Feder- 
mann. Pat. 83 *537. — Ausziehbare Hänge- 
lampe. H. Raupp. Pat. 82. *823. — Schirm 
hängelampe. Ch. Zerenner. Pat. 84. *130. — 
Deckenlampe. C. Zimmermann. Pat. 87. *304. 
— Wnsserverschl uss hängelampe. J. Kayser. 
Pat. 87 *368. — Hängelampe, in Stehlampe um 
wandelbar. S. Biheller. Pat. 88. *715. — Die 
Pariser (Hänge) Lampe, System Schülke. 88. 
*842. 

— Neuerungen an Zuglampen. R. Turner u. G. 
R. Rollason. Pat. 74. 708. J. N. Aronson. 
Pat. 75. 668. W. F. Lotz. Pat. 75. 658. J. 
Breeden. Pat. 76 524. H. F. O Timme. 
Pat 77. 19. 

— Verordnung in Oppeln, die Befestigung von 
Kronleuchtern betreffend. 75. 238. — Vorrich- 
tung zufn Heben u. Niederlassen von Gaskronen. 
E. Stutzer. Pat. 83. 500. — Ueber Befestigung 
grosser schwerer Kronen. Müller. 84 308. — 
Kronleuchter mit Regenerativbrennern Fr. 
Schroeer. Pat. 84. *600. 

— Lampen u. Lüster-Deeoration. G. Platt. Pat. 
74. 279. — Verbesserungen an Gas- u. anderen 
Lampen in der Verbindung des Lüflterkörpers mit 
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dem Rohre. W. J. Wal sh. Pat. 74. 729. — 
Kugelgelenk für Hängelampen. W. G. Ca n non. 
Pat. 76 124. — Construction u. Ornamentirung 
von Hängelampen u. Candelabern. J. Atkins 
u. C. W. Torr. Pat. 76 216. — Federzugvor- 
richtnng für Kronleuchter u. Lampen Bronce- 
waarenfabrik Berlin. Pat. 80. *554. — 
Verstellbares Bremsband an Federrollen für 
Kronleuchter u. Lampen. Schäfer u. Hausch- 
ner. Pat. 80 *554. — Vorrichtung zum Auf 
hängen von Hängelampen. A. Reitze. Pat. 80. 
*690. — Federrolle zu Zuglampen- Gehängen. 
E. Keyling u. Thomas. Pat. 80. *260. 261. 
Pat. 82. *751. — Hebelzug ohne Gegengewicht 
an Hängelampen. O. Falbe. Pat. 81. *27. — 
Selbstthütige Aufhängevorrichtung für Lampen. 
A. Schmitt-Manderbach. Pat. 83. *499. 
Pat. 84. *571. — Arretir- u. Anslöschvorrichtung 
für Zuglampengehänge. C. F. W. Reinhardt. 
Pat. 84. *127. — Neuerungen an Zuggehängen 
für Hängelampen. C. Jo pp. Pat. 84 *129. — 
Vorrichtung zur Befestigung von Augenschützern 
an Lampengehängen. 8chwintzer u. Gräff. 
Pat. 84. *129. — Korb einer Wand- oder Hänge- 
lampe, umgekehrt Stehlampenfuss. Fr. Böhme. 
Pat. 84 *570. — Lampengehänge. W. Usadel. 
Pat. 84. *806. — Bremse an Federrollen für Zug- 
lampengehänge. Ch Root Pat. 86. *670. *875. 
Rud. Busse. Pat. 86 *906. — Sicherheits- 
aufhängung für Gashängelampen. G. Gehring. 
Pat 88. *552. 

Lampen. Lustres u. Zierlampen auf der Pariser 
Weltausstellung. 79. 163. 

— Heiz- u. Kochlampen s. a. Gasheizung u. Gas- 
kochapparate. — Lampen zum Erhitzen von 
Radreifen siehe Gasheizung. — Universal- 
Gaslampe. Jos. Rabs. 74. *62. — Verbes- 
serungen an Heizungslampen durch Zuführen 
von Sauerstoff zum Brennmaterial. G. T Bous- 
field. Pat. 74. 668. — Patentkochtampe. Jauke. 
L. 75. 27. — Heizlampe für Gas. A. Ehret. 
L. 75. 412, — Lampe zum Heizen. Wiesnegg. 
L. 75. 623 — Mehrflammige Gaslampen mit 
Flammenmantel. R. Muenke. L. 78, 706. — 
Heizgaslampe (Bunsenbrenner) mit Luftregu- 
lirungs Vorrichtung R. Muenke. L. 80. 238. — 
M ti e n k e’s Gaslampe zur Erzeugung hoher Ternpe 
raturen. 82. *44. Pat. 82. *128. — Erdöllampe 
zum Erhitzen von Chagrinwalzen für Leder- 
fahrikation. W. Volz. Pat. 82. *309. — Vor 
richtung an Lampen zur Zimmerheizung. G. 
Boretti. Pat. 85 *594. — Flammenstruhllampe. 
CI. Paquelin. Pat. 87 *1107. 

— Oellampen Oellampe für photographische Zwecke. 
Van Tenac. L 75. 414. — Oellampen mit con- 
centrischen Dochten. Farquhar. L. 75. 828. — 
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Ro b e rt's Oellampe mit Schmierölkanne combinirt. 
L. 75. 830. — Oellampe mit Reflectoren. B al- 
les tri e. L. 75. 411. L. 76. 421. — Lampe 
mit Oelkanne. E. Girouard. L. 76. 314. — 
Oellampen für Beleuchtung von Caissons mit 
comprimirter Luft. Couvreux fils. L. 79. 
758. — Lampe mit Schwimmer u. Hebevorrich- 
tung im Oelbehälter. E. A . R i p p i n g i 1 1 e. Pat. 
80. 554 — Lampe für harzige u. rossende Oele. 
J. B. G. N£rot u. E. Char bonneaux. Pat. 
80 * 556. — Anwendung comprimirter, kalter, 
atmosphärischer Luft bei Dochtlampen. Ohr. 
Weber. Pat. 80. *690. — Dampfstrahl Oellampe. 
Hartmann u. Lucke. Pat. 80. *352. L. 81. 47. 

— Vorrichtung zur Regulirung des Oelzuflnsses. 
W\ W. Hopkinson. Pat. 81. *27. — Lampe 
ohne Cvlinder mit Ventilator zur Luftzuführung. 
J. F. Hoyne. Pat. 82 *56. — Hänge- u. Steh- 
Schiebelampe. Schwintzer u. Graeff. Pat. 

82. *194. *532. — Oellampe» mit Vorrichtungen 
zur Verhütung eines Schattenwerfens nach unten. 
J. Schafton. Pat. 82 *229. — Rüböllampe 
mit Lufzuleitungsröhrchen u Verschlussschraube. 
Gebr. Reuling. Pat. 82. *310. — Lampe, zum 
Anzünden von Cigarren. M. Fl Arsch ei m. Pat. 

83. *536. Pat. 84. 363. s a. Anztinde- u. Aus- 
löschapparate. — Anzündlampe. F. Kister. 
Pat. 84. *166 — Schiebelampe mit gezahntem 
Ständer u. federnder Klinke. A. Lamarre. 
Pat. 84. *362. — Zerlegbare Oellampe, in den 
Lampenfuss verpackbar Clauss. Pat. 85. *597. 

— Lampe mit auf u. ab verschiebbarem Oel- 
behälter u. Brenner. Ph. Svenson. Pat 86. 
*174. — Neuerung an Moderateurlampen. Bour- 
don, Jacquemin u. Gr^mion in Paris. 
Pat. 86. *670. — Vorrichtung an Lampen zur 
Herstellung eines fast unveränderlichen Oel- 
spiegels. Fr. Witting. Pat. 86 *874 — Oel- 
lampe mit Vorrichtung zur Zuführung des Brenn- 
stoffes u. der Luft. J. Ross. Pat. 88. *716. — 
Lampe für vegetabilisches Oel. B. Menge. 
Pat. 88 *921. 

Lampen. Neuerungen an Oellampen. H. Zorn. 
Pat. 82. *59. W. D e t te. Pat. 82. *534. G. S to b- 
wasser. Pat. 83. *497. J. Hinke. Pat. 84. 
*362. R. M i t s c h i n g. Pat. 87. *336. J.Hanney. 
Pat. 87. *337. J. Roots. Pat 87 *337. W. 
Frazer. Pat. 88. *919. 

— Centralreservoir mit continuirlieh wirkendem 
n. sich selbst regulirendein Flüssigkeitsniveau an 
den einzelnen Lampenbrennern. C. E. Hage- 
dorn Pat. 80. *261. — Oelbehälter mit durch- 
brochenen Zwischenwänden für Lampen, äusserem 
Luftmantel u. Vorwärmung der Verbrennungs- 
luft. A. Kelly. Pat. 80. *691. — Druckregti- 
lator für Oellampen. J. Ross. Pat. 88. *985. 
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— Speisevorrichtung für Oelbrenner. D. u. F. 
Moore. Pat. 88. *9*7. 

Lampen. Petroleum- u. andere Mineralöllampen. Die 
zweckmäßigste Einrichtung der Erdöllampen. 
Bronn er. L. 75. 140. — Ursache der Explosionen 
von Petroleumlampen mit Rundbrennern. 80. 500. 

— Petroleum-Moderateurlampe. W.Dette Pat. 82. 
*748. — Ueber Dette's Petroleum-Moderateurlampe. 
En gl er. L. 88. 167. — Ueber die Explosions- 
gefahr der Petroleumlampen. L. 85. 476. — Ge- 
fahrlosigkeit der Erdöllampen. Abel u. Red- 
wood. L. 87. 199. — Lichtstarke u. Consum 
verschiedener Petroleumlampen. C. Heim 87. 
*673. — Ueber den Einfluss des Cylindere auf 
die Lichtstärke, die Wärmestrahlung u. den Oel- 
verbrauch bei Petroleumlampen. B. Nebel. 88. 
1137. 

— Sicherheits-Petroleum-Tischlampe. E. Cohn. L 
76. 739. — Universal - Petroleum -Tischlampe. 
Müller. L. 77. 168. — Petroleumlampe mit 
Regulator. Sarre. L. 79. 49. — Petroleum tisch - 
lampe mit Pumpe zur Hervorbringung eines un- 
veränderlichen OelstandeB im Oelbehalter. Pat. 
80 *259. — Petroleumlampe mit Verschluss 
gegen den Oelbehalter. Barschall u. C. Solms. 
Pat. 80. *259. — Hydrostatische Lampe mit 
Petroleumzuflussrohr. M. Zängerle. Pat. 80. 
*260. — Petroleumlampe mit eigentümlichem 
Oelbehalter. D. Chiarolanza. Pat. 80. *689. 

— Lampe für leichte Mineralöle mit beweglichem 
Boden des Oelbehälters. C. Knoblauch. Pat. 
80. *690. — Lampe für leichtflüchtige Kohlen- 
wasserstoffe. Ch. St Westland. Pat. 81. *24. 

— Petroleumlampe zur Beleuchtung u. Heizung. 
F. Koch. Pat. 81. 99. — Vorrichtung zur Be 
leuchtung mit Kohlenwasscrstoffdämpfen. J. 
Sch Ulke. Pat 82. *56. — Schiebelampe für 
Petroleum. B. Schneider. Pat. 83. *68. — 
Petroleum-Rundbrennerlampen. B. Block u. T. 
Dreesman n-P e n n i n g. Pat. 83. *379. — Lampe 
für schwere Petroleumöle J. A Kumberg. L. 

83. 734. — Petroleumhandlampen mit eigen- 
tümlichem Griff u. Brenner. E. Grube. Pat. 

84. *572. — Lampe zum Brennen von Paraffin, 
Gasolin u. dergl, Flüssigkeiten. A. Turner u. 
W. Fla tau. Pat 86. *174. — Lampe für Gasolin 
u. Ähnliche Leuchtstoffe. G. Lyth. Pat. 86 175. 

— Lampe mit künstlicher Luftzuführung. J. 
Lemann. Pat. 86. *875. — Lampe zum Ver- 
brennen schwerer Mineralöle. L. C h a n d o r. Pat. 
86. *906. — Lampe für zerstäubten Brennstoff. 
J. Lyle. Pat. 87. *1138. — Oelgaslampe, welche 
automatisch Petroleumdampf u. Gas erzeugt. 
O. Marwitz. Pat. 88. *192. — Petroleumlampe 
mit Vorwärmung der Brennerluft. A.Jah n ke. Pat. 
88. *197. — Petroleumlampe ohne Glascylinder. 


O. Lippert. Pat. 88. *715. — Lampe, bei wel- 
cher der Brennstoff zerstäubt zur Verbrennung 
gelangt. J. Han na y. Pat. 88. *986. 

Lampen. Neuerungen anPetroleumlampen Sc h u s t e r 
u. Bftr. L. 77. 168. B B. Schneider. Pat. 
80. 262. J. Brandt <fc G. W. v. Nawrocki. 
Pat. 82. *194. A. Breden u. St. Simang 
Pat. 88. *717. Schwintzer & Graff. Pat. 
88. *986. 

— Neuerungen an Mineralöllampen. L. S e p u 1 c h r e. 
Pat. 82. *229. H. Peigniet Pat 84. *1*56. J. 
Hirschhorn. Pat. 87. *305. A. Riegermann. 
Pat. 87. *305. G. Prym. Pat. 88 *770. 

— Schutzvorrichtung auf der Brandrohrplatte von 
Petroleumlampen. 0. Walter. Pat. 80. *260. — 
Windschutzvorrichtung für Petroleum • Rund 
brennerlampen. W i ld u. Wessel. Pat. 80. *447. 

— Regulator für Petroleumbeleuchtung. J.Hüs- 
gen. Pat. 80. *554. Pat. 81. *23. — Glas- u. 
Metallbehälter für Mineralöllampen F. A. T i p p- 
ner. Pat. 81. *145. — Mit Filter versehenes 
Heberohr im Oelbehalter an Petroleumlampen. 
E. Bolten. Pat. 82. *56. — Hebelmechanismus 
am Brenn zeitregulator für Petroleumlampen. Ph. 
Wenzel. Pat. 82. *59. — Vasenring für Petro- 
leumlampen. R. Dittmar. Pat. 83. *66. — 
Hydraulischer Verschluss an den Oelbehältern 
der Petroleumlampen. Schuster u. Bär. Pat 
83 *68. Kolbendichtiing für Petroleumlampen. 

B. Schneider u. W.Dette. Pat. 83. *537. — 
Fussgestell für dochtlose Petroleumlampen. A. 
Well 8 <fe Co. Pat. 84. *698. — Vergasungs- 
retorte mit Sicherheitsventil an Ligroinlampen. 

C. Fabricius u. W. Möldner. Pat. 85. *258. 

— Cylinderträger am Brenner von Mineralöl- 
lampen. A. Riegermann. Pat. 87. *337. — 
Flammenformerftir Petroleumlampen mitflachem 
Docht St. CI. Wilcox. Pat 87. *369. — Sicher- 
heitsvorrichtung für Mineralöllampen. L. Se* 
pul ehre Pat. 88. *193. — Zusatzbehälter für 
Moderateur- oder Carcellampen, um in denselben 
Mineralöl brennen zu können. Ch. DixonAria. 
Pat. 88. *921. 

— Sicherheitslampen (Wetterlampen). Versuche mit 
Sicherheitölampen. Galloway. L. 75. 102. — 
Die Theorie der Sicherheitslampen ; die Davysche 
u. die Mueseler Lumpe. E. Mulla rd. L. 76. 
86. s. a. 102. — Die verschiedenen Systeme der 
Sicherheitslampen. Habets. L. 77. 12. — Con- 
struction u. Leistungen der gebräuchlichstenSicher- 
heitölampen. A. C. Bagot. L. 79. 521. — Er- 
höhung der Empfindlichkeit der Sicherheitölampe 
Mallard u. Le Chatelier. L 79. 789. — 
Ueber Sicherheitslampen. S. Elster. 80. 565. — 
Ueber Birkel’s Sicherheitslampe. Grüner. L. 
83. 62. — Ueber die in den Ostrau Karwiner 
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Revieren verwendeten Sicherheitslampen. J. 
Mayer. L 84.890. — Versuche mit der Davy- 
schen u. der Mueeeler'schen Sicherheitslampe 
Mallard n. Le Chatelier. 88. 141. — Ueber 
Benzin Sicherheitslampen. Brook mann. L. 87. 
231. 

Lampen. Sicherheitslampe für Bergleute. .1. M. Lan- 
dau, Pat. 75. 255. L. 75.412 — Sicherheitslampe für 
Bergleute u. Taucher. Denayrouze. 75. 881. 
L. 75. 892. — Die Protektorsicherheitslampe. A. 
Tolhausen. L. 78. 286. — Neuerung an Sicher- 
heitslampen zur Erhöhung der Leuchtkraft. C h r. 
Heinzerling u. V. Hammers n. Pat. 82. 
*309. — Neuerung an der Müseler'schen Sicher- 
heitslampe. Compagni e Hou il l&re. Pat. 84. 
*130. — Sicherheitslampen mit Zündvorrichtung. 
C. W o I f. Pat. 84. *807. — Sicherheitsgruben- 
lampe mit Elektricitätserzeuger. H. P i e p e r. Pat. 

83. *38. — Die Sicherheitslampe System V. Eunat. 
P. Chevillard. L. 85. 171. — Die Rabi'sche 
Sicherheitslampe. F. Korschelt. L. 86 91. — 
Benzin Sicherheitslampe. Langenbruch. Pat. 
86 *158. — Die Sichcrheitslampe u. deren Ver- 
besserungen. Ludw. Jarolimek. L. 86. 788. 
L. 87 199. 

— Neuerungen an Sicherheitslampen. L. 75. 830. 
Pat. 84 *363. Smith. L. 79 478. J. D. Shake- 
spear. Pat. 81. *25. F. Guichard u. N. Vin- 
cent. Pat. 83. *498. Lechien. L. 83. 62. 

84. 751. R Kessner. Pat. 84. *128. C. Wolf. 
Pat. 84. *363. Th. Marshall. Pat. 86. *671. 
W. Clapp u. W. Sandbrook. Pat. 87. *303. 
T. Marshall. Pat. 87. *304. 

— Controlverschluss für Sicherheilslampen. F. M. 
Wolff. Pat 81. 26. — Wetterlampcnverschlnas 
mittels Plombe. H. Scharf. Pat. 82. *59. — 
Verschluss an Sicherheitslampen u. Ersatz des 
Prahtgitters durch eine Metallblechspirale. J. v. 
Breinlstein u. K. Stojan. Pat. 84. *571. — 
Verschlussvorrichtung an Sicherheitslampen u. 
Sauerstoffentwicklung in denselben. J. Weig. 
Pat. 85. *195. 

— Bidder's magnetisches Schloss für Sichcrheits- 
lampen. L. 77. 55. — Sicherheitslampe mit mag- 
netischem Verschluss. Schondorff. L 81. 733. 

— Sicherheitslampenverschluss bei Anwendung 
eines Magneten. G. Kötz. Pat. 82. *192. *533. 

— Magnetischer Verschluss an Sicherheitslampen. 
H. Rabe. Pat. 84. *128. *360. W. Seippel. 
Pat. 84. *130. 

— Neuerungen an Sicherheitslampen-Verschlüssen. 
J. Mayer. L. 80. 21. W. Schröder. Pat. 81. 
*26. A. Meyer. Pat 81. *26. Pat. 82. *55. H. 
Scharf. Pat. 83. *66 J. Fritz. Pat. 83. *380. 
G. Schöne & Sohn. Pat. 83 *498. O. Vogel- 
sang. Pat. 83. *499. H. Witter u. J.Schmick- 


ler. Pat. 84. *130. W. Hemmer u. H. Ritter. 
Pat. 84. *570. J. Oberschuir. Pat 85. *38. 
H. Pieper Pat. 85. *597. W. Wienpahl. Pat. 

85. 817. 

Lampen. Sicherheitslampenkorb. R. Mante. Pat 
80.352. — Sicherheitsvorrichtnngan Wetterlampen. 
Gildemeister u. Kamp. Pat. 81. *797 — 

Scldagwetterankündiger an Sicherheitslampen. 
L. Somzde. Pat. 84. 130. — Vorrichtung zum 
Oeffnen des Plomben-Contryle Verschlusses an 
Wetterlampen. W. Seippel. Pat. 84. *570. — 
Vorrichtung an Sicherheitslampen zur Ermitt- 
lung des Vorhandenseins explosibler Gase. G a r- 
forth. Pat. 86. *153. — Sicherheitslampen- 

schomstein. A. Sieb eck. Pat. 88. *920. 

— Verschiedene Lampen- u. Beleuchtungs- Apparate. 
Automatische Kerzenlampe. L. 74. 76. - Lampe 
für Stickoxyd-Schwefelkohlenstofflicht. Eu g. Sei I. 
L. 74. 834. — Stickoxyd - Schwefelkohlenstoff- 
Lampe. B. Delachanal u. A. Mermet. L. 
75 101. — Ed gerton's Oxy-Hydro Carbon-Licht. 
L. 75. 746. — Die unterseeische Lampe. Denay- 
rouze. 75. 881. — Hydrürbeleuchtungsapparat. 
J . Bri x. L. 75. 745, — S c h e n e k'a Hydrürbeleuch- 
tungsapparat. J. Brix. L. 76. 85. — Lampen 
mit dioptrischem Licht. (Linsenbeleuchtung). 
Meig. L. 76 51. — Submarine-Lampe. Denay- 
rouze. L. 77. 235. — Gas- u. Gebläselampen 
mit erwärmter Luft. Muencke. L. 77. 168. 527. 
— Gebläselampe für Fettgas. R Muencke. L. 
79. 174. — Kalklichtlampe. R. Muencke. L. 78 
706. — Kaiscrlampe mit Krystallilluminator. C. 
Stoter. L.79.92. — Nachtlampc. A. W. Fronzel. 
Pat. 80. *447. — Christbaumlämpchen für flüs 
sige Kohlenwasserstoffe. F. Kirs ebner Pat. 
81. 99. — Controllampe für die Verbrennung. 
V. J. Laurent. Pat. 81. *103. s. a. 124. — 
Lampe für raonochromatischesLicht. A.Te rq u em. 

81. 222. L. 81. *401. — Xaphtakerze in oder 
ausser Verbindung mit einem Stocke. M. Flür- 
scheint. Pat. 81. 621. — Die Carcel-Lampe von 
Fresnel Allard. 81. 763. — Projectionslampe. 
A. L. Laverne. Pat. 82. *569. — Lampe für 
Näh- u ähnliche Maschinen. Ch Desprin. Pat. 

82. *749. — Die Pielerlainpe zur Schlagwetter- 
Untersuchung. J. Mayer. L. 87. 270. — Ver- 
besserung der Lüdersdorff'schen Dampflampe. 
Marold. 87 418. — Vorrichtung zur selbst- 
thätigen Entfernung der Magne»iarückstände vom. 
Brennermundstück der Magnesiumlampe. O.N ey. 
Pat. 87. 369. — Lichtstärke u. Consum der 
MagneBiumlampe von A. Grätzel. C Heim. 87 
678. — Magnesiumlampen für Bauzwecke. L. 
88. 190. — Neuerung an Magnesiumlampcn. P. 
Drouier Pat. 88 919. — Magnesiumlampe. 
Eisenwerk Gaggenau. Pat. 88 *1122. — 
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Harcourt's Petanlam|ie. H. Krüss. 88. *1138. 
a. a. I’hotometrie — Zur Geschichte der Thermo- 
lampe. L. 88 (45 

I.ampen. Verbesserung an tragbaren Stehlampen. R. 
Girdwood. Pat 74. 279. — Verbesserungen 
an Gas u. anderen I.ampen. 8. H. Parkes. 
Pat. 75. 686. — Verbesserungen an Beleuch- 
tungslampen durch Zuführen von Sauerstoff zum 
Brennmaterial. G T Bousfield. Pat. 74 668 

— Lampe mit Schirm n Reflector. 8. H. Park ob. 
Pat 75. 625. — Neuerungen an Lampen. L 79. 
173. L. 80. 720. C. W. Siemens. Pat. 82 *234 

— Neuerungen an Belenchtungsapparaten. G. 
Grimston Pat 84. *196. G, Prym. Pat. 85. 
*816. 

Lampencyllnder. Cylinder aus La Bastie’echcm 
Glase Spielhagen 76. 111. — Schutz der 
Cylinder H. A. Bonneville. Pat. 76. 524. — 
Hartglas u. PatentglasCvlinder. Müller. 76. 
678. — Cylinder mit Verengerung der oberen 
Oetfnung oder mit verengertem deckelformigem 
Aufsatz. G. F. Z i m in e r Pat. 81. *24. — Lampen- 
cylinder mit Deckel. 8. Radlauer. Pat. 81 *403. 

— Ueber Lampencylinder. C. Müller. 81. 506. 

Blum. 81 505. Liegel. 81. 505 — Lampen 
cylinder mit Kappe. G. N6rot, E. Charbon- 
neaux & Co. Pat 82. *194. — Neuerung an 
Lampencylindem R. Li eh au. Pat 82. 308. — 
Ueber dem Kniff kugelförmig erweiterter Lampen- 
cylinder. Wild u. Wessel. Pat. 82. 535 — 

Doppelter Glascyliuder an Petroleum • Schirm- 
lampen. Schuster u. Baer. Pat. 83. 740. — 
Cylindervorrichtnng an Petrolenmkochlampen 
R. Richter Pat 84. *672. - Cylinder für 
Petroleumrundbrenner. Wild u. Wessel. Pat. 
86. 175. — Lampencylinder mit convexem Re 
flector. L. Le u sch ne r Pat. 87. *305. — Ein- 
fluss auf Lichtstärke, Wärmestrahlung u. Oel- 
verbrauch bei Petroleumlampen. B. Nebel. 88 
1137. 

Lampencylinderhalter. F. Budweg u. Sohn. 
Pat. 80. 447. 

Lampe ne jllnderklemmer. Parallelcylinderklem- 

mer. F. Baumgartner. Pat. 88. *470. 
Lanipenfahrlkation. Fabrikation von Lampen u. 
Gasbeleuchtungsgegenständen in Berlin. 77. 309. 
80. 484. 86. 849. 87. 953. -> Maschine znin 
Durcblochen von Lampensieben. F. Budweg u. 
Sohn. Pat 81. *106. 

Lampengläser. C. Porter. Pat 77. 530. 
Lampenglocken. Neuerung an Lampenglocken. 
C Stöter. Pat 82 *195. — Lampenglocke mit 
Vorwärmung der Brennluft. A. Gruis. Pat. 83. 
*345 Pat. 85. *156. — Ueber den Beleuchtungs- 
wertli von Lampenglocken. Cohn. 85. 185. 


Lnmpenglockenhalter. Neuerungen an Glocken 
haltern. F. Budweg n. Sohn. Pat 80, 447. 
R. Graus. Pat 81. *145. J. Ungar. Pat 83. 
*499. — Glockenhalter mit Blakplattenstützeu 
an Gasbrennern. 8. Radlauer. Pat. 83. *626. 
I.ampenhalter. Lampenhalter sowohl als Leuchter 
wie für Tisch- oder Wandlampen benutzbar. A 
Coiffard. Pat 81. 100. — Halter für Lampen 
zur Beleuchtung von Pianinos. Turk n. Staby. 
Pat. 84. *698. 

LumpenmanteL Drehbarer Lampenmantel. Aug. 
Huber. Pat 85. *480. 

Lampenschirme. Gallerie zum Halten des Lampen- 
schirmes W. R. Lake. Pat. 77. 17. — Befesti- 
gung von Lampenschirmen u. Schirmhaltern. A. 
Böhm u. Brüder. Tat. 80,554. — Zusammen- 
legbare Schirme u. Schirmgestelle für Lampen 
O. Siebert. Pat 81. *26. — Schutzcylinder auf 
Lampenschirmen. C F. E, Grosse. Pat. 81. 
*402. — Verstellbarer Lampenschirm. M. Sohle 
singer u. A Walter. Pat. 81. *798. — Schirm- 
halter für Lampen. R. Naumann. Pat. 84. 
*699. — Apparat zum Versilbern einwandiger 
Lampenschirme. E. Fabian. Pat 85. *534. — 
Aufhängevorrichtung für Lampenschirme. Aug. 
Bar» n. E. Desj ardi ns- Lieux. Pat. 85. *597. 
Lunpenthelle, verschiedene. — Vorrichtung an 
Lampenbrennern zum Heben von Zugcylinder 
n. Lampenschirm über das Brennemiveau. G. 
Günther. Pat. 80.352. — Glimmerblaker ohne 
Metallklammern oder Federn M. Raphael. Pat. 
80. *689. — Luftzuführungsrohr für Beleuch 
tungsgegenstände. H. W. Fabian. Pat, 80. *689. 

— Vertheilungsapparat für die bei Gaslainpen 
abgehende Feuerlnft. G. Hampel. Pat. 81. *655. 
Pat. 83. *108. *592. — Vorrichtung zur Befesti- 
gung von Schirmen, Glocken oder Blendscheiben 
an Lampen u. Kerzen. E. Anrfcs. Pat. 82. 56. 

— Schutzvorrichtung gegen Luftzug Ch, Rei- 
mers. Pat. 82. *57. — Schraubvorrichtung n. 
Führungseinrichtnngzum Stellen des Zugcylinder*. 
H. Gebier. Pat. 82. *192. — Insektenschützer 
aus Glimmer. M Raphael. Pat 82. *192. — 
Brennergallerie mit Centrirungsfedcm u. Schirm- 
reflector für Doppelcylinderiampen. C. W Mu- 
ch all. Pat 82. *193. — Rnssfänger für Lampen. 
W. Prym. Pat 82. *809. Pat. 83. *380. — Doppel- 
wandiger Lampenblaker H. Schulmeister. Pat. 
83.66. — Henkel für Küchenlainpen. A. Plock 
& Co. Pat. 83 *299. — Verbindung derCylinder- 
gallerie mit dem Lampenkorb an Rundbrennern 
.1. Schenk. Pat. 83 *500. — Flammenregulir 
Vorrichtung für Lampen. M. Flürscheim. Pat. 
84. *698. — Wärmeaustau*chapi>arat für Doppel- 
cylinderlampen. M. Studer. Pat. 84 *806. — 
Ventilator zum Speisen von Lampen mit Luft. 
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E. May. Pat. 85. *595. — Ranch n. Dunst ver- i 
lehrender Lampenaufaat* Cb. Martin. Pat. 85. 
•595. — Verstellbare Ventilationsvorrichtung an 
Lampen. F. Strohmeier. Pat. 88. *57. — Hebe- 
vorrichtung für die Brennergallerie von Lampen. 
M. Graetz. Pat. 88. *988. 

Lampenvasen. Vorrichtung zum Abdichten des 
Vaeenringes an Lampen A Rincklake u. C. 
Bolm. Pat 82. *311. — Vasenring für Petro- 
leumlampen. R. Dittuiar. Pat 83. *88. — Be- 
festigungsart der Vasen an Petroleumlampen. 
Fr. Stübgen <£ Co. Pat. 88. *379. Pat 84. 
*361 — Vasenring u. Verkittung desselben mit 
dem OelbehHlter. A. Rincklake. Pat. 84 *166. 

— Abdichtung der Vasenringe an Petroleum- 
lampen. Aug. Rincklake. Pat. 84. *572. Pat. 
86. *174. 175. — Lampenvasen aus Hartgummi. 

G. Fischer. Pat 85. 597. — Zapfen befestigung 
an Lampenvasen. W. Usadel. Pat. 86. *669. 

Lampions. Herstellung H Glüer. Pat. 83 67. 

s. a. Illuminationslatemen unter Laternen. 
Laternen. Lordon'e patentirte Laterne. L. 74. 
728. — Laternen für Seeschiffe. F W. Wymer. 
L. 76. 152. — .Sicherheitsvorrichtung gegen das 
Erloschen freier Flammen in Laternen. Han- 
noversches Guss- u. Walzwerk. Pat. 81. 
*145. — Oellateme. L. G. Massow. Pat. 81 
*621. — Latemenbodenklappe. E. Knnath. 
Pat. 82. *230. — Windsicheres Latemendach mit 
Reflector. E. Kunath. Pat. 82. *309. — Vor- 
richtung an Petroleumlaternen zum Anr.ünden 
von aussen. H. Klei nach ewsky. Pat. 83 *68. 
500. — Petroleumlaterne. H. Steiner. Pat. 83. 
*381. — Laterne für Spinnereien u. Webereien 

F. A. L. de Gruyter. Pat. 83. *740. — Vor- 
richtung an Laternen r.um Festklemmen der 
Scheiben. G. Reinhold. Pat 83 *499 — Sicher- 
heitslaterne. Lechien. 84. *40. — Einrichtung 
zum Vorwärmen der Verbrennungsluft bei La- 
ternen. J. Pintsch. Pat. 84. *197. — Laterne 
für Beleuchtung mit Steinkohlen- oder Fettgas. J. 
Pintsch. Pat. 84. *198, — Kühlvorrichtung für 
Laternenwände, W. Qnanrit. Pat. 84. *361. — 
Laternen mit geräuschloser Zündvorrichtung. 

H. Lagos. Pat 84. *806. — Gaslatcrno mit 
Einrichtung zur Vorwärmung der Verbrennungs- 
luft. R. Krnussö. Pat 84 *403. 85. 85. — 
Von aussen anzünd- u. ausloschbare Laterne. 

S. u. J. Strattan u. W. Doremus. Pat. 85. 
*596. — Federnd aufgehängte Laterne. P. Harze n- 
dorf u. Lehmann. Pat. 85. *597. — Sema- 
phorenlateme. Hillerscheidt. Pat. 86. *153. I 

— Gaslaterne mit Carburir-Einrichtung u. Tem 
peratur- Regulator. A. Jahnke. Pat. 87. *616 

— Neuerung an Laternen C. Lüben. Pat. 88. 
*469. — Petroleumlaterne ohne Glascylinder. | 


0. Lippert. Pat. 88. *715. — Die Pariser Laterne, 

System 8 c h ü 1 k e. 88 *844 — Stellvorrichtung an 
Iatternenblenden. K, BretBchger. Pat. 88. *987. 
Laternen. Backofenlaternen. B.Oberle, L.74. 667. F. 
Heuser. Pat. 81 *206. — Backofenlaterne mit 
gekühltem Oelbehälter, G. Köster. Pat. 83. *67. 

— Backofenbeleuchtungsapparat mit Verschluss. 

G. Köster. Pat. 84. *806. 

— Coupe- u. andere Laternen für den Eisenbahn- u. Feuer- 
wehrdienst s.a. Lampen. — Coupö-Lateme nach J. 

Pin sch. 74.200. Tat. 8. Fig.9. — Handlaterne für 
Eisenbahnzwecke. S.Gottlieb u. M.Strakosch. 

Pat. 82. *57. — Coup£- Laterne für schweres 
Mineralöl. M. H.Thofehrn, Pat. 82. *192. — 
Eisenbahnsignallaterne. L. Kolb. Pat. 82. *531. 

— Laterne für Feuerwehr n. Eisenbahndienst. 

0. TJ h d e. Pat 83. *66. — Laternen für Eisen- 
bahnwagen, Strassen etc. F. Clark. Pat. 83. 

*692. — Vorrichtung zum Regulircn der Gas- 
flammen bei Eisenbahnwagenlaternen. G. Berg 
hausen. Pat 84 *197. — Petroleum-Signallateme. 

H. Reusch. Pat 84. *699. — Vernickelte Re- 
flectoren bei Locomotiv-Latemen. Rouderon. 

L. 86. 788. — Kleinstellvorrichtung für Eisenbahn- 
wagen-Laternen. J. Pintsch. Pat. 87. *616. — 
Weichenlaternc mit Zündflamme. 88 *1044. 

— Fahrradlaterne. P. Leipoldt. Pat. 86. *906. 

— Handlaternen. Laterne mit Kühlvorrichtung für 
den Handgriff. A. Marcus. Pat. 81. *24. — 
Petroleum-Handlaterne. C. T. Erber. Pat. 81. 

•403. — Kleine Lichtlaterne. J. Säuret. Pat. 

83. *68. — Handlaterne mit Petroleumfreibrenner. 

A. Erber. Pat. 83. *66. *380. — Laterne für 
Jagd- ii. andere Zwecke. H. Lag es. Pat. 84. 

*128 — Handlaterne mit herausnehmbarem 
Windschutzglas. E. Klöpfel. Pat. 84. *362. 

— Neuerungen an Hand- n 8tall-Laternen. A. 
Spangenberg. Pat. 84 *671. — Hand u. zugleich 
Wand-Laterne A. Hauptvogel. Pat. 84. 806. 

— Laterne mit herausnehmbarer Handlampe. 

E. Grube. Pat. 85. *232. — Federnder Lalernen- 
griff. M. Franke. Pat. 85. *633. — Hand- 
Sturmlaterne. H. Warm uth u. C. Wi n tgen. Pat. 

88. *471. — Handlaterne. H. Kelch Erben. 

Pat. 88 *715. — Siehe auch unten Taschenlatemen. 

— Illuminationslatemen s. a. Lampions. — Zusammen- 
legbare Illuminationslaterne. Fr. Richter u. H. 
Teichmann. Pat. 83. *500. F. Brauer. Pat. 

83. *636. — Stellbare Klapplateme für Iltumina- 
tionszwecke. Weising Pat. 86 153. 

— Strassenlaternen. Apparate zur Bestimmung des 
Oonsums der Strassenlaternen siehe Gasmesser. 

— Petroleuui-Strassenlateme mit Vorrichtung am 
Rnndbrenner zum Anzünden, Reguliren u. Aus- 
löschen der Flamme. J. B. Hagenmüller. 

Pat. 81. *402. — Laternen für Strassenbeleuch- 
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tung. 84. *504. — Gaslaterne mit beweglichen 
Ecketücken. H. Rau pp. 84. 843. — Strassen- 
laterne mit Regenerativbrenner. G. W o b b c. 
86. *748. — Einrichtung an Straeeengaslaternen 
zum Anzünden von aussen, ohne die Laterne 
zu öffnen. J. Osburg. Pat. 88. *197. 
Laternen. Neuerungen an Strassenlaternen. T. A. 
Skelton. Pat. 74.612. J W.Bartlett. 74. 710. G. 
Jouanne. L. 75. 374. D. Hulett. Pat 75. 
658. Kunath. 82. 488. W. Volz. Pat. 82. *749. 
Kunath. 83. 326. 

— Hartglas u. Presshartglas für Strassenlaternen. 
Hasse. 77. 487. — Ueberdachung der Strassen- 
laternen. Rudolph. 7». 387. — Emaillirte 
Dachscheiben von Eisenblech. 80. 154. — La- 
tcmenscheiben aus Presshartglas Rudolph. 
84. 307. — Laternenscheiben aus Milchglas. 
Müller. 84.307. — Eckstabe an Strassenlaternen. 
A. Baumgarten. Pat. 86. *906. — Die zweck- 
mässige Höhenlage von Strassenlaternen. D. 
Ooglievina. 87. 459. Köpke. L. 87. 550. 

— Sturmlaternen. Petroleum-Sturmlaterne. A. F rank. 
Pat. 81. *402. — Neuerungen an Sturmlaternen. 
E. Naacke. Pat. 82. *308. E. Sommerfeld. 
Pat. 83. *536. H. Steiner u. Necke & Spring- 
mann. Tat. 84. *127. Hand-Sturmlaterne. H. 
Warmuth u. C. Wintgen. Pat. 88. *471. — 
Schutzkorb für Petroleum - Sturmlaternen. E. 
Sommerfeld. Pat. 88. *1122. — Verschluss 
an Sturmlaternen. G. Helbling. Pat 88. *1122. 

— Taschenlaternen. Zusammenlegbare Taschen- 
laterne. A. Pactow. Pat. 80. *260. — Zerleg- 
bare u. zusammenlegbare Laterne mit Ventilation. 
J. Heydt. Pat. 80. 351. — Taschcnlaternen. 
M. Brie. Pat. 81 *144. A. Gottmann. Pat. 
81. *403. — Zusammenlegbare Tasohenlatemen. 
J.Luckhardt. Pat.81.*797. G. Goliasch &Co. 
Pat. 82. *193. 0. Wollenberg. Pat. 82. *308. 
Pat. 83. *499. — Automatische Taschenlaterne. 
A. Loren tz. Pat. 82. *310. — Taschenleuehter 
mit Zünder. J.Luckhardt. Pat. 82. *310. — 
Taschenlateme mit ZündholzdoBe. E. Müller. 
Pat, 82 *535. W. Blessing. Pat. 85. *817. — 
Zusam menlegbare Laterne. O. Dannecker & Co. 
Pat. 85. *281. — Sich selbstthätig öffnende 
Taschenlaterne. M. Blau. Pat. 86. *670. — 
Taschenlateme. G. Golasch &Co. Pat. 87. *337. 
— Siehe auch Lichtstock u. oben Handlaternen. 

— Wagenlaternen. A. Hau pt voge 1. Pat. 85. *282. 
C. Ringel. Pat. 85 *232. 

— Wandlaterne. H. P. Greiszen. Pat. 84. *805. 
Legirnngen s a. Metalle. — Darstellung von 

Kupferzinn- n. Kupferzink-Legirungen. A. Dick 
& Co. Pat. 85 416. — Legirnngen von be- 
stimmtem Schmelzpunkt, zwischen 900 u. 1200* C. 
A, Heintz. 86. 895. 


Leuchter s. a. Kerzenhalter. — Naphtakerze in 
Verbindung mit einem Stocke. M. Flürscheim 
Pat. 81. 621. — Taschenleuchter mit Zünder 
J. Luckhardt. Pat. 82. *810. s. a. Taschen- 
laternen unter Laternen. — Neuerung an Licht 
Stöcken. Neumann, Schwarz u. Weill. 
Pat. 83. *68. — Sicherheits - Verschluss an 
Benzinleuchtern E. Haeckel. Pat 83. *41® 

— Neuerung an Leuchtern. A. Mann u. R. 
Jacobi. Pat. 83. *500. — Leuchter mit Re- 
flector. O.Schumann. Pat. 84. *362. — Keller- 
leuchter mit Dreh- u. Klemmvorrichtung. E. 
Schlicht u. N. Schäffer. Pat 84. *698. — 
Zusammenlegbarer Doppelleuchter. R. Lange 
u. L. Krebehenne. Pat. 85 *633. — Leuchter 
für schwere Kohlenwasserstoffe. L. C b a n d o r. 
Pat. 86. *875. — Benzinleuchter mit Cigarren- 
abschneider u Flammenregulirang. W. Fisch- 
bach. Pst. 86. *903. — Leuchter für kurze 
Kerzen von grossem Durchmesser. S. Clarke 
Pat. 87. *305. — Neuerung an Leuchtern. P. 
Golien. Pat. 87. *338. — Leuchter für schwere 
Kohlenwasserstoffe L. Chandor. Pat. 88. *715 

Leuchtgag s a. Gasauströmung, Gasanalyse, Gas- 
bereitung, Gasheizung, Hygiene, Leuchtkraft, 
Naturgas, Unglücksfälle u. Wassergas — Con- 
currenz des Gases mit elektrischem Licht siehe 
Elektrische Beleuchtung. — Verarbeitung auf 
Benzol siehe Benzol. — Nachweis n. Bestimmung 
von Ammoniak, Benzol, Schwefel, Schwefelkohlen 
Stoff, Schwefelwasserstoff, sowie von Wasserstoff 
im Gase siehe diese. 

— Holzgas gegen Steinkohlcngas ; Sc.hwefelgehalt 
des Letzteren. 74.53.55. Pfaundler, 74- 80. 

— Vergleichung des Münchener Normalgases u. 
des englischen 12 u. 14 Kurzengases mit dem 
Pariser Normalgas. II. Schilling. 74. 170. — 
Absorption der leuchtenden Bestandtheile im 
Gase durch schwere Oele. W. Young. 74. 748. 

— Uebcr das Verhalten des Petroleums zu 
Steinkohlengas. Aebert. 74. 790. — Ueber 
Leuchtgas. Tieftrunk. 76. 339. 476. L. 76. 
385. — Entdeckung. A. de Fierland. L. 76 
422. — Ueber das Sättigen des Leuchtgases mit 
Wasserdampf u. über das Trocknen desselben. 
H. C. Dihbits. L. 76. 422. — Ueber die Pro- 
ducte der Einwirkung von rother rauchender 
Salpetersäure auf Leuchtgas. T. Akestorides. 
77. 130. L. 77. 198. — Steinkohlengas als kräf- 
tiges Reductionsmittel. L. 80. 758. — Ueber 
explosive Mischungen von Leuchtgas mit Luft. 
81 60. — Leuehtgas-Luftmischungen. 83. 149 

— Entzündlichkeit u. Explosionsfähigkeit von 
Luftgasmischungen. C. v. Th an. 83. *152. — 
Ueber die bei der Comprcssion von Petroleum- 
gas resultirenden flüssigen Kohlenwasserstoffe 
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W. Greville. L. 84 672. — Ueber Entmischung 
des im Gasbehälter autgespeicherten Leuchtgases. 
Erpf. 84. 843. — Fortpflanzungsgeschwindig- 
keit der Flamme in einem Gemische von Leucht 
gas u. Luft. Mallard u. Le Chatelier. 
86. *107. — Studien Qber die Beschaffenheit 
des Leuchtgases aus verschiedenen Kohlensorten. 
Pariser Gasgesellschaft. 86. <12. — Spe- 
cifisches Gewicht u. Leuchtkraft des Gases aus 
verschiedenen Kohlen. 87. 5. 6. 8. — Ueber da» 
bei der Destillation von Paraffinöl auftretende 
Gas. G. Beilby u. 3. B. M 'Art hur. L. 88. 
84. — Specifisches Gewicht des Naphtagases 
8. Lamansky. 88. 189. — Ueber die Explo- 
sivität eines Gemenges von Naphtagas u. Luft. 
Jawein u. Lamansky. L. 88. 372. — Ueber 
comprimirtes Oelgas, seine Geschichte u. seine 
Anwendung. A. Ayres. L. 88. 914. 
Leuchtgas. Ueber die Vorgänge bei der unvollstän- 
digen Verbrennung des Leuchtgases. Blochmann. 
74. 447. — Ueber das Verhalten des Leuchtgases 
in der Hitze bei Abschluss von Luft. Bloeh- 
ma n n. 74. 455. — Ueber die Zusammensetzung 
des Leuchtgases u. die in der Hitze entstehen- 
den Kohlenwasserstoffe. M. Berthelot. 76.406. 

— Bildung von Schwefelsäure bei der Verbrennung 
von schwefelhaltigem Gas. W. C. Young. 77. 
228. — Ueber Verbrennungsproducte des Leucht- 
gases. K. H. Ridou. L. 80. 653. L. F. W right. 
L 80. 654. — Zusammensetzung des Leuchtgases 
nach dem Passiren einer glühenden Platinröhre. 

K. Bloch mann. 82. 365. — Zusammensetzung 
eines Luft- u. Leuchtgasgemisches vor u. nach 
dem Passiren einer glühenden Platinröhre. R. 
Bl och mann. 82 , 366. — Verbrennungswarme 
und Verbrennungstemperatur des Leuchtgases. 
A. Witz. L. 86. 729. — Verbrennungstemperatur. 
G. Lunge. 87. 949. 

— Zusammensetzung vor u nach dem Passiren 
(bei Luftabschluss) einer 1000° heissen Porzellan- 
röhre. Bloch mann. L 74. 40. — Analyse eines 
Leuchtgases aus Paraffinöl. H. Hilger. L. 75. 
141. — Zusammensetzung. W. Dittmar. 78.758. 

— Zusammensetzung u. specifisches Gewicht 
der gebräuchlichsten Leuchtgase. Grotowsky. 

L. 77. 747. — Zusammensetzung von Rohgas- 
proben, in Pausen von je 30 Minuten genommen. 
Hartenstein. 81. 605. — Versuche Ober den 
Einfluss der Destillationstemperatur auf die Zu- 
sammensetzung des Steinkohlengases. L. T. 
Wright. 84. 298. — Specifisches Gewicht u. 
Zusammensetzung des Gases aus verschiedenen 
Destillationsperioden. Henry 84. 302. L, T. 
Wright. 84. 303. — Zur Zusammensetzung 
des Leuchtgases. L. 85. 154. — Zusammen- 
setzung des gereinigten Gases wahrend der 


Destillation Verschiedenerdeutscher Kohlensorten. 
H. Bunte. 86. 598. 

Lenchtgas. Vorkommen von Crotonylen im Leucht- 
gase. E.Caventou. L.75.881. — Vorkommen von 
Mesitylen im Leuchtgase. M. Berthelot. 76. 
409. — Benzol im Pariser Leuchtgase. Berthelot- 
L. 77 526. — Vorkommen von Cyan im Stein- 
kohlengase. A. Vogel. L. 85. 103. — Procent- 
gehalt an aromatischen (Benzol, Toluol) und 
schweren Kohlenwasserstoffen (Aethylen, Pro- 
pylen, Acetylen). 86. 618. — Gehalt an Benzol 
s. a. Benzol. 

— Ueber das Auftreten, die Form u. den Gehalt 
des Schwefels im Leuchtgas. E. Priwoznik. 
74. 681. s. a. Schwefel. — Schwefelwasserstoff- 
gehalt des Leuchtgases aus verschiedenen Kohlen- 
sorten. 75. 154. — Gehalt an Schwefel. A. 
Verigo. 76. 620. — Sehwefelgohalt des nach der 
West'schen Methode erzeugten Gases. Stephen- 
son. 77. 743. — Ueber den Schwefelgehalt des 
Leuchtgases, v. Pettenkofer. 85. 825. 

— Die Beschaffenheit des Breslauer Leuchtgases. 
76. 33. Meusel. 76. 6. Anm. Th. Poleck. 
76.6. Jos. Jacobi. 76.10. Aum. — Zusammen- 
setzung des Budapester Leuchtgases. 83. 152. — 
Zusammensetzung des Leuchtgases in Dresden 
u. dessen Lichtstärke. W. Heiupel. 87. 534. 
Berichtigung. 660. — Zusammensetzung des 
Leuchtgases in Hannover. F. Fischer. L. 88. 
620. — Zusammensetzung des Heidelberger Leucht- 
gases. Bussen. 77. 688. — Die chemische Zu- 
sammensetzung des Leuchtgases zu Hoboken. H. 
Wurtz. L. 78. 552. — Analyse des Keiner Leucht- 
gases A. Hegener. 78. 122. — Gehalt des 
Kölner Leuchtgases an Schwefelwasserstoff, Am- 
moniak u. Kohlenoxyd. A. Hegener. 78. 122. 
123. 124. — Zusammensetzung des Königsberger 
Leuchtgases. R. Blochmann. 82. 364. — Zu- 
sammensetzung des Londoner Leuchtgases. T. 8. 
Humbidge. 77. 589. V. B. Lewes. 88. 1073. 
— Zusammensetzung des Gases der New- Yorker 
Gasgesellschaften. 80. 679. — Zusammensetzung 
des Leuchtgases verschiedener Gasgesellschaften 
in New- York 83. 681. 684. — Zusammensetzung 
des Leuchtgases in Brooklyn(New- York). Remten. 
L. 83. 810. — Zusammensetzung des Pariser 
Leuchtgases. Berthelot. L. 77. 525. 

— Zusammensetzung des auf der Cokerei der Zeche 
Pluto gewonnenen GaseB. Knublauch. 85. 120. 

— Nachweis im Brunnenwasser siehe unter Analyse 
im Register für Wasserversorgung. — Prüfung 
des Steinkohlengases auf seine Reinheit u. Leucht- 
kraft. V.Harcourt. L 76.316. — Drory'sGas- 
prüfet. L. 79. 137. — Untersuchung von Erde 
auf Products der Leuchtgasfabrikation. E.König. 
L. 80 662. — Ueber die Analyse des Leucht- 
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gase«. Berthelot. 77. 195. — Die Analyse des | 
Steinkohlengases. A. W. Wilkinson. L 77. 
202. — Die Untersuchung des Gases auf Leucht- 
kraft u, Reinheit in Paris. L. 78. 620. — Ver- 
änderung der Beschaffenheit n. Zusammensetz- 
ungdes Leuchtgases, welches längere Erdschichten 
durchströmt hat. Biefel u. Pol eck. 80. 070. 

85. 67. — Verhalten zu Palladium, Rhodium u. 
Platin. Th. Willm. L. 81. 543. 733. — Bestim 
mung. C. v. Th an. 83. *152. — Apparat zur 
Bestimmung geringer Mengen von Leuchtgas in 
der Luft. C. v. Than. 88. *154. — Zur Unter- 
suchung von Leuchtgas. F. Fischer. L. 88. 

773. — ■ Ueber die Bestandteile, welche dem 
Leuchtgase seinen Geruch verleihen. H. Bunte. 
8fi. 045. — Zur Nachweisung des Leuchtgases, 
insbesondere durch den Geruch. H. Bunte. 85. 
046. 676. — Apparate zur Bestimmung geringer 
Mengen von Leuchtgas in der Luft. P. v. Mertens 
u. Brunlechner. L. 87. 613. 

Leuchtgas. Brennwerth des Leuchtgases in Han- 
nover F.Fi s c h e r. L. 88. 101 . — Fortschritte in der 
Anwendung des Gases zur Beleuchtung u. Heiz- 
ung, sowie zur Erzeugung bewegender Kraft. L. 
88. 168. s. a. Beleuchtung u. Gaspreis. — Ver- 
wendung zum Treiben von Maschinen. F. Fi sehe r, 

L. 83 773. s. a Gaspreis. — Verwendung zur 
Entwicklung von Warme. F. Fischer. L. 83. 

774. s. a. Gasheizung. — Heizkraft des Leucht- 
gases in verschiedenem Zustande der Verdün- 
nung. L. 85. 278. — Heizwerth. A. Witz. 86. 
280, — Die Concurrenz des Gases mit der Kohle. 

86. 318. 

— Einwirkung auf die Vegetation Jos. Böhrn. 
74. 445. s. a. Gasanstalten. — Vergiftungen mit 
Leuchtgas. Jacobs. 75. 660. L. 75. 022. s. a. 
Unglücksfälle. — Ueber Leuchtgasvergiftungen. 
Poleck. 77. 623. 78. 221. — Beiträge zur Toxi- 
kologie des Leuchtgases. Poleck. 78. 221. — 
Ueber Kohlendunst- u. Leuchtgasvergiftung. R. 
Biefel u. Th. Poleck. 80. 008 L. 80. 588. I„ 
81. 731. — Ueber Leuchtgasvergiftung. 80. 563. 
84. 635. — Ueber Leuchtgasvergiftung nach 
Bruch eines .Strassenrohrs. 8. Wolffberg. L. 

84. 672. — Ueber Vergiftung mit Leuchtgas, 

M. v. Pettenkofer. 84. 219. s. a. 85. 94. Ber, 
264. — Gutachten über Leuchtgasvergiftung u. 
die Mittel zu deren Verhütung. R. Emmerich. 

85. 12. s. a. 29. Poleck. 85. 65. — Ueber die 
Menge in der Athemluft, welche bereits eine 
schädliche Wirkung auf den menschlichen Orga- 
nismus ausübt. H. Bunte. 85. 049. — Ueber 
den Geruch des Leuchtgases u. sein Verhalten 
beim Durchgang durch den Erdboden, mit Be- 
zug auf Leuchtgasvergiftungen. H. Bunte. 85. 
$44. *673. — Ueber die Mittel zur Verhütung 


von Unglücksfällen durch Leuchtgas. D. Cog- 
lievina. L. 87. 270. A. Fausek. L. 87. 270 

— Ueber Leuchtgasvergiftungen u. die Mittel zu 
ihrer Verhütung. K. Hartmann. 87.1039. s. a. 
Kohlenoxyd. 

Lenchtgas-Sauerstoffgebläse u. das Zirkonlicht 
E. Linnemann 86. *633. 

Leuchtkraft s. a. Carburation u. Pbotometrie. — 
Einfluss der Temperatur auf die Leuchtkraft des 
Gases. A. V. Harcourt. 75. 678. — Bezieh- 
ungen der Leuchtkraft zu anderen Eigenschaften 
des GaBes. A. Macpherson. 75. 680. — Die 
Leuchtkraft des Gases. W. Sugg, L. 76. 215 

— Ueber die Vermehrung der Leuchtkraft des 
Gases durch längere Berührung mit Theer. R. 
H. Patterson. L. 77. 43. — Einfluss der Kohlen 
säure auf die Leuchtkraft des Gases. R. H. 
Patterson. L 77. 83. G. Livesey u. Sugg. 
L. 77. 84. — Einfluss eines Gehaltes an Aethylen 
u. Benzol auf die Güte des Leuchtgases. A. H e 
gen er. 78. 125. — • Einfluss von Wasser- u. an- 
deren Dämpfen auf die Leuchtkraft des Gases 
A. Aitken. L. 78. 706. — Ueber Vermehrung 
der Leuchtkraft des Gases. H Bunte. 79. 539. 

— Einfluss des Theers auf die Leuchtkraft des 
Gases. R. H. Patterson. L. 80. 21. L. 81. 401 

— Einfluss des schweren Theers auf die Leucht 
kraft des Gases. E. Grahn. 80. 702. — Ver- 
änderung der Leuchtkraft des Steinkohlengases 
bei längerem Aufbewahren. H. B. Dixon L. 
82. 86. — Verdopplung der Leuchtkraft des 
Steinkolengases. G. v. Bray. L. 83. 168. — Ein- 
fluss der chemischen Zusammensetzung u. der 
Dichtigkeit des Gases auf die Helligkeit der 
Flamme. H. Krüss. 83. *218 bis 220 — Ein- 
fluss der Condenaation auf die Leuchtkraft des 
Gases. 83. 470. — Ueber Lichtentwicklung des 
Leuchlgases. Pepys. L. 83. 020. — Leuchtkraft 
von Gas ans verschiedenen deutschen Kohlen- 
Sorten. H. Bunte. 86. 693. — Mittel zur Er- 
höhung der Leuchtkraft des Gases. C. Bertou. 
Pat. 88. 408. — Ueber die Abnahme der Leucht- 
kraft eines Naphtaguses durch Beimengung von 
Luft. Jawein u. Lamansky. L. 88. 372. — 
Ueber die Leuchtkraft schwerer Kohlenwasser 
Btoffe, Thorp u. Frankland. 88. 841. — Ab- 
hängigkeit der Leuchtkraft von der Beschaffen- 
heit des Leuchtmaterials. E. Liebenthal. 88. 
1033. — Lichtstärke u. Consum der gebräuch- 
lichen Lichtquellen. C. Heim. L.88. 1141. Anrn. 

— Einfluss der Normalbrenner auf die Entwicklung 
der Leuchtkraft. 77. 203. — Einfluss der Licht- 
träger auf die Leuchtkraft des Gases. Knub- 
lauch. 79.659. — Ueber Lufterwärmung behufs 
Erhöhung der Leuchtkraft des Gases im Brenner 
Hasse. 80 440. Elster SO 460. — Beziehung 
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zwischen Flammenhöhe n. Helligkeit; Einfluss 
des Durchmessers der Brenneröffnung auf die j 
Helligkeit der Klamme H. Krttss. 83. *216 bis 
220. — Leuchtkraft verschiedener Bogenlampen. 
Delahay. L. 85. 754. — Die Leuchtkraft ver. 
schiedener in Schottland verwendeter Gasarten, 
verbrannt in Zweilochbrennem mit unter ver- 
schiedenen Winkeln gebohrten Löchern. G. Paia- 
ley. L. 88. 016. R. Hislop. L. 88. 916. — 
Ueber die Abhängigkeit der Leuchtkraft von der 
Flammenhöhe E. Liehenthal. 88. 1029. — 
Leuchtkraft des Londoner Gases bei Anwendung 
verschiedener Brenner. V. B. Lewes. 88. 1073. 

— Ueber den Einfluss des Cylinders auf die 
Lichtstarke u. den Oel verbrauch bei Petroleum- 
lampen. B. Nebel. 88. 1137. 

Leuchtkraft. Selbetthätiger Registrirapparat für die 
LeuchtkraftdesGases. J.Somor ville. L. 76. 123. 

— Reduction der Leuchtkraft deB Gases in 
Schottland. 74. 362. s. a. 77. 594. — Relation 
zwischen dem ConBum u. der Leuchtkraft des 
Gases. 77. 91. 

— Die Leuchtkraft des Benzols. Franklaud u. 
Thorn. L. 78. 234. — Ueber die Leuchtkraft 
des Benzols (Toluols) u. Aethylens u deren Be 
Stimmung im Leuchtgase Knoblauch. 79. 
*652. 80. 253. 274. — Die Leuchtkraft des 
Aethylens beim Verbrennen mit nicht leuch- 
tenden brennbaren Gasen. Fr. Percy. L. 84. 
317. — Die Leuchtkraft des Aetlians u. Propans. 

P. Frankland. L, 85. 783. — Die Leuchtkraft 
des Methans. L. W right. L. 85. 813. — Ver- 
gleichung der Leuchtkraft von Auer's Glühlicht 
u. Gaslicht. L. 88. 372. s. a. Glühlicht 

Leuchtstoffe. Ein Gemisch von Schwefelkohlen- 
stoff u. Untersalpetersaure, Selenophanit. E. 
Turpin. Pat 83. 104. — Gemisch einer Lösung 
von Phosphor in Schwefelkohlenstoff mit Unter- 
salpetersäure , Heliophanit. E. Turpin. Pat. 

83 105. 

LeuchtthOrme s. a. Beleuchtung u. Elektrisch. 
Beleuchtung. — Unterhaltungskosten der Leucht- 
thürme in den Vereinigten Staaten. L. 76. 84. 
Masschlefer. Verwendung des Liasschiefers als 
Brennmaterial u. zur Gewinnung von Schieferöl. 

0. Volger. L. 74. 752. 

Licht s. a. Beleuchtung, Flamme, Leuchtkraft, 
Phosphorescenz , Photometrie , Polarisation u. 
Spectrum. 

— Das Licht. J. Tyndall. L. 75. 657. L. 77. 528. 

— Einfache Versuche über Licht. M. Mayer 
u. Cb. Barnard. L. 78. 25. — Das Licht in 
seinen verschiedenen Erscheinungen u. Wirkungen. 

G. Berger. L. 87. 732. — Ueber die wohl- 
thätigen Wirkungen des Lichtes. G. G. Stokes. 

L. 87. 732. 


Lieht. UeberdieMitbewegungdesLichtes in bewegten 
Mitteln. (Fresnel s Formel.) C. Pusch 1. L. 74. 
609. — Ueber Anziehung u. Abstossung von 
Lieht- u. Wttrmestrahlen. F. Neesen. L. 76. 52. 
— Die mechanische Wirkung des Lichtes. W. 
Crookes. L. 76. 85. 214. 354. — Die bewegende 
Kraft der Lichtstrahlen. 76. 265. L. 76. 491. — 
Die mechanische Wirkung der Strahlung u. die 
sogen. Lichtmühle. K. List. L 76. 690. — 
Untersuchungen über die Lichtmengen, welche 
durch erhitzte feste Körper ausgesendet werden. 
Becquerel L. 80. 718. — Absorption u. Re- 
flexion künstlichen Lichtes beim Durchgang 
durch Glas. E. Grahn. 81. 126. — Ueber die 
Brauchbarkeit der Normallichtquellen zu photo- 
chemischen Messungen der Lichtempfindlichkeit. 
J. M. Eder. L. 85. 756. — Ueber die Methoden 
zur Bestimmung der t ieschwindigkeit des Lichtes. 
V. Schlegel. L. 87. 471. — Die Entwicklung 
der Lichtemission glühender Körper. H.F.Weber. 
L. 87. 1082. 

— Einfluss des Lichtes auf die Leitungsfähigkeit 
des krystallinischen Selens. W. Siemens. L. 

76. 52. 215. Einfluss des Lichtes auf den 

elektrischen Lcitungswideretand von Metallen. 
R. Börnstein. L. 77. 599. 

— Ueber die Erhaltung der Energie der Sonne. 
C. W. Siemens. 82. 255. — Ueber Licht, Tem- 
peratur, Gesammtstrahlung u. Bestimmung der 
Sonnenwanne auf elektrischem Wege. W. Sie- 
mens. 84. 49. 

— Einfluss des Gaslichtes auf die Augen. 77. 567. 

— Das künstliche Licht u. das Auge. H. Cohn. 
83. 489. — Das elektrische Licht u. das Auge. 
Z. Cohn. 79 367. 88 214. F,. O Meyer 79 
686. 8. a. 80. 3. N. H. Schilling. 85. 659. W. 
llempel. 87. 535. K. Hartmann. 87. 1041. 

— Das weisse Licht der Auer'schen Glühlampen 
u. das Auge. W. Hempel. 87. 534. — Ueber 
die Einwirkung des Tageslichts u. des elektri- 
schen Lichtes auf die in der Malerei angewen- 
deten Farben. Decaux. L. 84. 730. 

Licht* Accumulatoren. Fr. Siemens. 79. *746. 
758. 

Lichteinheit siehe Photometrie. 

Lichtmanschetten siehe Kerzen. 

Llchtmessnng siehe Photometrie. 

Lichtmtthle. Die Lichtmühle u. die spektroskopische 
Untersuchung von Flüssigkeiten. Paaizow. L. 
76. 315. — Die sogen. Lichtmühle u. die mecha- 
nischen Wirkungen der Strahlung. K. List. L. 
76. 690. 

Llchtprojector. Gläserner Lichtprojector. Sie- 
mens & Halske. Pat. 85. 417. 

Lichtstock. Naphtakerze in Verbindung mit einem 
Stocke, M. Flürsclieim. Pat. 81. 621. — Neue- 
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rang an Lichtstöcken. Neumann, Schwarz 
a. Weill. Pat. 83. *68. 

Literatur s. a. die betreffenden Artikel. — Loga- 
rithmentafeln. Rühlmann. L. 83. 658. — Neue 
BuchfOhrung. 0. Poppe. L. 84 824. 

— Zeitschrift für die Paraffin-, Mineralöl- u. Braun- 
kohlenindustrie, mit besonderer Berücksichtigung 
der Petroleumindustrie. B. Hübner. L. 76. 51. 

— Die Beleuchtungsstoffe u. deren Fabrikation. 
E. Perl. L. 76. 214. — Handbuch für die 
Paraffin-, Steinkohlentheer-, Harz-, Oel- u. Petro- 
leumindustrie. E. J. Mills. L 83. 588 

— Instructionen für Gasingenieure. W. C. Holmes 
& Co. L. 74. 728. — Taschenbuch für Gas- 
ingenieure. Newbigging. L. 74. 317. L. 83. 
267. — Jahrbuch der Gasindustrie. E. Durand. 
L. 74. 703. L. 85. 256. L 86. 813. L. 87. 835. 

— Moniteur de l'industrie du gaz, Organe des 
abonnös et des usiniere. 77. 51. — Journal des 
usines s gaz. 77. 357. 86. 163. — Kalender für Gas- 
u. Wasserfach-Teclmiker. G. F. 8cha ar. L. 77. 748. 
78. 565. L. 78. 671. L.80.23. 81.6. L. 81. 20. 771. 
L. 82. 819. L. 83. 811. L. 84. 824. L. 86.901. L. 
87. 1175. L. 88, 1088. — Die Apparate für Gas- 
fabriken u. Gasabonnenten. Nicol asu.Charaon. 
L, 79. 133. — Taschenbuch für Gas- u. Wasser- 
ingenieure. G. Bo wer. L. 80. 285. — Geschäfts 
kalender für Gas- u. Wassergesellschaften. L. 

80. 419. — Journal du Gaz et de lelectricitd. L. 

81. 332. — Organ industriel de löclairage. L. 
81. 332. — Versorgung der Gebäude mit Licht, 
Luft ii. Wärme H. Fischer. L. 81. 617. — 
Anlage u. Construction von Gas- u. Wasser 
leitungen in Gebäuden, sowie der elektrischen 
Telegraphie etc. Scholtz. L. 81. 366. — Der 
Gastechniker. D. Coglievin a. 83.638. — Prak- 
tisches Handbuch für Gasdirectoren. H. Cou- 
durier. L. 84. 729. — Praktische Winke für 
Gasconsumentcn. C. T. 8alo m o n s. 84. 753. 85 
114. L. 85. 338. 85. 793. L. 86. 92. — Das A B C 
des Gasconsumenten. C. Muchal. 86. 793. L. 

86. 92. — Ueber vorschriftsmässige Anlage von 
Bleirohrleitungen u. HausinBtallationen; eine Zu- 
sammenstellung für praktische Rohrleger, Archi- 
tekten, Baumeister Gasinstallateure u. Andere. P. 
J. Davies. L. 85. 447. — Handbuch für an- 
gehende Gasingenienre. D. Lee. L. 86. 756. — 
Installateurkalender. C. Putaky. L. 86. 54. L. 

87. 41. L. 88. 984, — Der Gasinstallateur, ein 
praktisches Handbuch für die Ausführung jeder 
Art von Gaseinrichtungen. J. Black. L. 87.41. 
471. — Oesterreichische Zeitschrift für die Be- 
leuchtungsindustrie. D. Coglievina. L, 87. 1083. 

— Taschenkalender für das deutsche Blecli- 
arbeitcrgewerbc. R. Just L. 87. 1175. 


| Literatur. Jahrbuch über die Erfindungen u. Fort- 
schritte auf dem Gebiete der Maschinentechnik u 
mechanischenTechnologie. F.N eum a n n.L 74.215 
— Deutsches Bauhandbuch. L. 75 411. — Thon- 
industriezeitung. H. Seger n. J. Aron. L 77. 
84. — Allgemeine Hüttenkunde. E. F. Dürre. 
L. 77. 602. — Der praktische Baurechner. W. 
Wagnor. L. 81 48. — Handbuch der Archi- 
tectur. L. 81. 617. — Tempelton's Taschenbuch 
für praktische Mechaniker. Fr Kreuter u. J 
Otto. L. 81. 771. — Versuche zur Verfolgung 
von BewegungserBcheinungen in Sand körpern 
Förch he im er. L. 82. 340. -- Mittheilungen 
aus den kgl. technischen Versuchsanstalten zu 
Berlin. L. 83. 377. — Leitfaden für Eisenhütten 
Laboratorien. A. Ledebur. L. 85. 756. — In- 
genieurkalender für Masehinen-n. Hüttentechniker 
P. Stühlen L. 85. 756. L. 86. 814. L. 87. 895. 
L. 88. 948. — Ingenieurkalender. H.-Fehland. 
L. 86. 960 — Kalender für Maschineningenieure 
W. H. Uh Und. L. 86. 960. L. 87. 1106. — Die 
Metalle, ihre Gewinnung u. ihre Verarbeitung. 
A. Ledebur. L. 87. 582. 835. — Ingenieur 
kalender für Maschinen- u. Hütteningenieure 
Th. Beekert n. A. Polster. L. 87. 1106. L 
88. 948. — Deutsche bautechnische Taschen- 
bibliothek. L. 87. 732. — Handbuch der Ingenieur 
Wissenschaften. F. Lincke. L. 87.835. — Berg- 
u Hottenkalender. L 87.1175. — Krupp u. sein 
Werk. Schmidt Weissenfels. L. 87. 1175 
— Karmarscb's Handbuch der mechanischen 
Technologie, bearbeitet von H. Fischer. L. 88. 
84. — Musterbuch für Eisenconstructionen. C. 
Scharowsky. L. 88. 336. — Schweizerischer 
Bau- u Ingenieurkalender. M Koch. L. 88. 436. 
— Tabellen zur Gewichtsberechnung von Walz 
eisen u. Eisenconstructionen. C. Scharowsky 
u. L. Seifert L. 88. 622. — Technologi- 
sche Reiseskizzen. A. Kleinstüber. L. 88. 
883. — Polytechnikum, volkswirtschaftliche 
Wochenschrift für deutsche Techniker. W 
Sch äf er. L. 88. 948. — Lehrbuch der vergleichen- 
den mechanischen Technologie. E. Hoyer. L. 

88. 948. 

— Strahlende Materie oder der vierte Aggregat- 
zustand. H. Crookes. L. 80.204. — Englisches 
naturwissenschaftlich-technisches Lesebuch. F. 
J. Wershoven. L. 81. 48. — Verwertung der 
Naturkräfte u. Natnrprodncte in Deutschland. 
O. v. Giesc. L. 84. 504. — Faraday als Ent- 
decker. J. Tyndall. L. 84. 729. — Geologische 
Karte vonPreussen u. den Thüringischen Staaten. 
L. 85. 501. — Geologische Spezialkarte des 
Königreichs Sachsen. L. 85. 756. — Handbuch 
der Maasse u. Gewichte, specif. Gewichte u. Prin- 
cipien der Meteorologie. O. Oldberg. L. 86 
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152. — Bessere Verworthung der Naturkräfte u. 
Naturproducte im Kinxiggebiet (Baden) als Bei- 
spiel für alle Flussgebiete 0. v. Giese L. 87. 
41. — Das naturwissenschaftliche Zeitalter W. 
Siemens. L. 87. 41. — Handbücher zur deut- 
schen Landes- u. Volkskunde. L. 87. 782. — 
Lehrbuch der industriellen Physik, Erzeugung 
u. Benutzung der Wärme. L. Ser. L. 87. 1175. 
— Naturwissenschaftlich-technische Rundschau. 
A. Rohrbach. L. 88. 648. 

Literatur. Geber die Bedeutung der chemischen In- 
dnstrie. Odli ng. L. 74. 215. — Handbuch der tech- 
nischen Chemie von F.Stohmann u. C.Engler. 
L. 74. 704. — Chemisch technische Mittheilungen. 
O. Dämmer. L 76. 740. — Handbuch der 
chemischen Technologie. R. v. Wagner. L. 81. 
20. — Lexikon der angewandten Chemie. 0. 
Dämmer. L. 81. 792. — Wagner's Jahresbericht 
über die Leistungen der chemischen Techno- 
logie. F. Fischer. L. 82. 410. — Lehr- u. Hand- 
buch der Thermochemie. A. Naumann. L. 82. 
565. — Taschenbuch für Chemiker u. Hütten- 
leute L. 83. 737. — Jahresbericht über die 
Leistungen der chemischen Technologie mit be- 
sonderer Berücksichtigung der Gewerbestatistik. 
F. Fischer. L. 84. 358. L. 85. 501. L. 87. 582. 
L. 88. 497. — Technisch-chemisches Jahrbuch. 
R. Biedermann. L. 85. 338. L. 87. 1175. — 
Wagner s Handbuch der chemischen Techno- 
logie 12. Aufl. F. Fischer. L. 86. 552. — Chemi- 
sches Taschenbuch für Gasingenieure. J. Alf. 
Wanklyn. L.86. 789. L. 88. 497. — Chemiker- 
kalender. R. Biedermann L. 86. 960. L. 87. 
1175. — Zeitschrift für die chemische Industrie 
Ferd. Fischer. L. 87. 271. 799. — Elementar 
buch der Steinkohlenchemie für Praktiker. F. 
Muck. L. 87.895.951. — Chemisch-technisches 
Repertorium. E. Jacobsen. L. 87. 732. 835. 
1046. L. 88. 84. 918. — Muspratt's theoretische, 
praktische u. analytische Chemie. F. Stoh- 
mann u. B. Kerl. L. 87. 835. 895. 1016. 1106. 
L. 88. 436. — Abriss der chemischen Techno- 
logie mit Berücksichtigung der Statistik u. Preis- 
verhältnisse. C h. H e i n z e r 1 i n g. L. 87. 835. 
895. 1175. L. 88 436. — Die Chemie in ihrer 
Ge8ammtheit bis zur Gegenwart und die chemische 
Technologie der Neuzeit. A. Kley er. L. 87. 
1175. L. 88. 436. — Ausführliches Lehrbuch 
der Chemie. Roscoe u. Schorlemer. L. 88. 
436. — Factorentabellen zur Ausführung chemi- 
scher Rechnungen San tos e Silva L. 88. 
436. — Chemisches Taschenbuch für Ingenieure, 
Physiker, Chemiker u. Fabrikanten chemischer 
Producte. L. 88. 436. 

— Blätter für Industrie u. Gewerbe. 76. 558. — 
Technische Anleitung zur Wahrung der den 
UeneraMUg. *. Juiira f Oubel. n. Wwen-cn. 


Kreisausschüssen hinsichtlich der Genehmigung 
gewerblicher Anlagen übertragenen Zuständig- 
keiten. L. 76. 720. — Führer durch Hamburg 
u. nächste Umgebung mit besonderer Berück- 
sichtigung der technischen Anlagen H. C. J. 
Reese. L. 80. 23. — Jahresberichte der Fabrik- 
inspectoren. L. 80 52. — Fabrikantenndressbuch. 

L. Post u. B. Sandfort. L. 80. 720. — Ein- 
fluss des Schutzes der Erfindungen, der Muster 
u. der Fabrikzeichen auf die Entwicklung der 
Industrie. Klostermann. L. 80. 756. — Der 
Verkauf von Gas- u. Wasserwerken mit statisti- 
schen Angaben über Gas- u. Wasserversorgung 
Londons. A. 8ilverthorne. L. 81. 618. — Die 
Berufsgenossenschaft, eine Wochenschrift, L 86 
236. — Adressbuch sämmtlicher Bergwerke, 
Hütten- u Walzwerke, Giessereien, Maschinen- 
fabriken, chemischen, Cement-, Glas- u. Thon 
waarenfabriken, Fabriken feuerfester Producte, 
Ziegeleien u. verwandten Zweige im nieder- 
rheinisch westfälischen Industriegebiet. Scheidt, 

L. 88. 883, 

Literatur, Technologisches Wörterbuch für Ge- 
werbetreibende u Industrielle. G. B re low, 0. 

Da m m e r u E. H o y e r. L. 83. 588. — Wörterbuch 
technischer Ausdrücke, deutsch-englisch u. eng- 
lisch-deutsch. L. 87.41. — Technologisches Wörter- 
buch in drei Sprachen. E. Röhrig L. 87 41. 

— Technisches Wörterbuch. Karmarsch u. 
Heeren. L. 87. 835. L 88. 84. 883. 

Locomotlven mit Gasheizung für unterirdische 
Bahnstrecken. Charpontier. L. 74. 109. s. a. 
Gaslocomotiven u unter Gasmotoren. 

Lüthen. Verbesserter Löthapparat T. Keneliy. 

Pat. 74. 277. — Geber das Löthen mit Gas- 
gebläse. 8chöne. L. 74. 343. — Apparat zum 
Löthen mit Gas. J. R. Harper Pat. 74. 611. 

— Gasgehläse für Löthzwecke. Stern. L. 75. 

142. — Löthlampe u. Schmelzofen mit Petro- 
leum Quichenot. L. 75. 343. — Apparate für 
Löthzwecke. Pidpln. 79. 124. — Taschenapparat 
zum Erhitzen von Löthkolben. Paquelin. 79 
126. — Löthlampe. 0. Kotze. Pat. 88. *1020. 

— Gaslöthkolben ohne Luftgebläse A. L.W ungcl. 

L. 80. 360. — Gaslöthkolben. L. D u e s n e 1. Pat. 

81. *106. — Löthkolben mit Spiritus- bezw. 

Ligroinfüllung. Flürscheim. 81. *589. — Löth- 
kolben für Gasheizung. L. A. de Coster u. 

Th. B. Oaklev. Pat. 82. *25. — Gaslöthkolben. 

F. 8toll. Pat. 82. *569. — Petroleumlöthkolben. 

C. Leineweber. Pat. 83, *627. — Benzinlöth- 
kolben. Arnold u. Egers. Pat 86. *58. 

Lüftung siehe Heizung u. Ventilation. 

Lüster siehe Hängelampen unter Lampen. 

Luft, Apparat zur Erzeugung comprimirter Luft. 

J. Schweitzer. Pat 84. *830. — Elementar- 

•7 
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abhamlhmg Über comprimirte Luft. J. Costa 
L. 88. 228. — Gewinnung von Sauerstoff aus 
atmosphärischer Luft siehe Sauerstoff. 

Luft. Versuche Qherdas Ansströmen der atmosphäri- 
schen Luft. A. Fliegner L. 74. 145. — Ex 
perimentaluntersuchungen über das Ausströmen 
der Luft bei Btarkcm Ueberdruck. G. Zeuner. 

L. 74. X47. — Fortpflanzungsgeschwindigkeit der 
Flamme in Gemischen von Luft mit Grubengas, 
Leuchtgas oder Wasserstoff. Mallard u. Le 
Chatelier. 80. *106. 

— Einfluss der Beleuchtung auf die Verschlechte- 
rung der Luft. Pi nzge r. L. 75. 464. — Verunreini- 
gung der Luft durch künstliche Beleuchtung. 
F. Erismann. L. 77. 12. — Ueber den Ein- 
fluss der künstlichen Beleuchtung nuf die Luft 
in geschlossenen Räumen. F. Fischer L. 83. 
618. — Veränderung der Luft durch das Athmen 
von Menschen u. durch künstliche Beleuchtung. 

M. v. Pettenkofer 84. 220 — Die Luft- 
quaLität im kgl Hoftheater zu München bei Gas- 


Beleuchtung, bei leerem u. bei vollem Hause 
Fr. Renk 85. 372. 377. 

Luft. Wechselnder Sauerstoffgehalt. E.Morley. L. 
82. 119. — Die Sauerstoffschwankungen u. die 
Kohlensäure der Atmosphäre. R. Ebert L. 85 
447. — Zur Prüfung der Luft auf Respirations- 
fähigkeit durch erlöschende Kerzen. Lechien. 
84. 751. — Sauerstoffbestimmung in atmosphäri 
scher Luft. W. Hempel. L. 85. 277. — Luft- 
analyse nach neuem Princip. 0. Petterson 
L. 87. 40. 

— Kohlensäurebestimmung in atmosphärischer Luft 
siehe Kohlensäure. 

Luftballon. Füllen mit Leuchtgas. L. 77 23. — 
Beschreibung des Giffard Ballons. L. 78. 6<H. 

Lufterhitzungsapparate siehe Feuerung. 

Luftgas s. a Carburation u. Gaspreis. — Versuche 
mit Luftgas in Görlitz. 76. 60. 

Luftleitung. Druckluftleitung in Birminghnm. 

86. 672. 


M. 


Maas». Tabellen zur Umwandlung der Kubikmeter 
in englische u. preussische Kubikfusse. 75 123. 

— Ueber einheitliche» Maas» u. Gewicht. 75. 
765. — Einheitliche Schreibweise der abgekürz- 
ten Bezeichnungen der Maasse u Gewichte. 77 
759. — Maassumrechnungstabellen. R. N. Thur- 
ston. L. 83. 588. 

Manssanaljse siehe Analyse. 

Magnesiaglühlicht siehe Glühlicht. 

Magnesium. Fabrikinftssige Darstellung auf elek- 
trolitischem Wege. 84. 447. 

Magnesiumlanipe siehe unter Lampen. 
Maguesiumlicht. Vortheile des Magnesiumlichtes 
von Graetzel. L. 86 417 8. a. C. Heim. 87, 
678. — Versuche zur praktischen Verwendung 
des Magnesiundichtes für Signalzwecke. 88. 32 
Manometer. Schwimmer Manometer mit constan- 
tem Niveau. H. Giroud. 74. 91. Taf. 5. Fig. 2 

— Pyrometer, Manometer u Thermometer. 
Lion u. Guichard. L 76. 51. — Wasser- 
munometer zur Messung des Zuge« in Feuerungs- 
anlagen. L. 76. 560. Verbesserter Druck- 
messer F. Baldwin u. W. Bailey. Pat 78. 
238. — Druckindicator zur Aufzeichnung eonti- 
uuirlicher Diagramme. W. R. Lake. Pat. 78. 
309 — Gasdruckmesser. E. Brouardel. Pat. 

80 *727. — Der Manometer mit Alarmapparat 
für Gasanstalten von E. Dias. C. v. Bonhorst. 

81 *67. 126. — Manomctertrttger mit Absperr- 
ventil n. Ablassventil. Popp u. Reuther. Pat. 


82. *869. — Ueber den Ochwaldt'schen Druck 
in Vacuummeßser. R. Pintsch L. 83. 62. — 
Zug- u. Druckmesser. H. Seger u. J. Aron. 
Pat 83. *139. — Maximum- u. Minimum-Mano- 
meter für Gasdruck. A. Guilleaume u. Co. 

87. *230. — Gasdruckmesser. J. G. H. Langen. 

88. *324. s. a. unter Gasmesser. — Manometer. 
J. Jourdan. Pat. 88. *553. 

Maschinen s. a. Dampfkessel u. im Register für 
Wasserversorgung — Maschinen zum Laden u. 
Ziehen der Retorten siehe Retorten. — Das 
wahre Gesetz der Dampfexpansion u. die Be- 
rechnung der dreistufigen Expansions- Dampf- 
maschine. A. Samuelson. L. 88. 675. 

— Eingehende Besprechung der Maschinen auf der 
Ausstellung in Wien, van D welshau vers- Dery. 
L. 74. 41. — Maschinenwesen u. Transportmittel 
auf der Wiener Weltausstellung. L. 74. 548. 
E. Lovis. L. 75. 102. — Donk in s Horizontal- 
maschine. L. 74. 343. — Maschine zum Be 
steigen freistehender Fabrikschornsteine. L. 74. 
549. — Maschine, welche durch Wasserdruck, 
Dampf oder comprimirte Luft getrieben wird u. 
als Pumpe, Gebläse oder Gasexhaustor gebraucht 
werden kann. H. Ha seitine. Pat. 74. 756. — 
Maschine zur Darstellung von Thonretorten. W. 
D. Cliff. Pat. 76. 86. — Heissluftmaschinen 
zum Betrieb des Exhaustors. 76. 132. — Leh- 
mannsche Heissluftmaschine Oechelhftuser. 
76. 200. — Die zur Compression der Gase an- 
gewendeten Maschinen. II. Mation. L. 77. 377. 
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— Maschinen für Herstellung von Kohrfittings. 
87. 575. 

Maschinen. Ueberdie Betriebsniaschinen für elek- 
trische Beleuchtung. K. Specht. L. 83. 732. — 
Schnelllaufende Maschine für Antrieb elektrischer 
Maschinen. Wi 11 an. X.. 84 124. — Arm ington's 
Dampfmaschine zum Betriebe elektrischer Ma- 
schinen. L. 84. 193. — Schnelllaufende Rotation»' 
dampf maschi ne fOr den Betrieb von Dynamo- 
maschinen. Parson. L 84 280. — Schnell- 
laufende Dampfmaschinen zum Betriebe von Dy- 
namomaschinen. L. 84 350. — Dampfmaschinen 
für elektrische Beleuchtung. R. H. Thurston 
L. 85 501. — Dampfmaschinen u. Dampfkessel- 
anlage zur elektrischen Beleuchtung der kgl. 
Theater in München. L. 87. 72. — Compound- 
dampfmaschine der elektrischen Beleuchtungs- 
anlage in der Kaisergallerie zu Berlin. Ph. S Wi- 
ders ki. L. 87 798. 

— Benutzung der von Retortenöfen abgehenden 
Warme zum Maschinenbetrieb. L. Soubiran. 
84. 750. 

Maschinenesse siehe Schornsteine. 

Mascbinenthelle s. a. Absperrvorrichtungen. — 
Dichtung an Stopfbüchsen u. anderen Verbin- 
dungen. J. Kirkman. Pat. 75 418. — Stopf- 
büchse für Luftcompressionsapparate. A. Dick. 
Pat. 76.87. — Verfahren, Maschinentheile innen 
u. aussen mit gegossenen Ueberzügen zu versehen. 
A. Dehne. Pat. 84. *245. — Dichtungen für 
Stopfbüchsen. Frantz. Pat. 84. *648. — Heiss- 
windschieber. F. Burgers. Pat. 85. *419. — 
Arretirvorrichtung an Schauklappen K. Arendt 
Pat. 86. *57. — Oeffnnngshebel an Schauloch- 
klappen. Max Hempel. Pat. 86. *558. — Mann- 
lochdeckelverschluss mit Bügelhaken u. Druck- 
schraube. C. Kurz. Pat. 87. *687. 

Melasse als Bindemittel zur Herstellung von Bri- 
quettes. 86. 679. 

Mesltjlen. Vorkommen im Leuchtgase. M. Ber- 
thelot. 76. 409. — Gehalt verschiedener Erd- 
ölsorten. C. Eng ler. L. 85 901. 

Metalle s. a. Legirungen — Metall zur Dichtung 
von Gas- n. Wasserrohren. J. B. Spence. 80. 
306. — Ueber das Spence -Metall, Zusammen- 
setzung, specihsches Gewicht u. Schmelzpunkt. 
M Glasenapp. 81. 223. — Einrichtung zutn 
Schmelzen der Metalle mittels des elektrischen 
Stromes. Ch. W. Siemens. L. 81. 542. — Dar- 
stellung n. Eigenschaften des sogenannten Delta- 
metalles. Dick. 84. 671. — Sterrometall. 84. 
671. — Apparat zur Mischung von Gas u. Luft 
für Metallbearbeitungszweckc. H. Hammer. 
Pat. 87. *837. — Zusammensetzung, specifisches 
Gewicht u. Schmelzpunkt des Spence- Metalls 
nach Glasenapp. 88. 1040. — Das Spence-Metall 


u. seine Verwendbarkeit in der Rohrlegungs 
technik. Merz. 88. *1040. 

Methan siche Grubengas. 

Methanonieter, automatischer Analysator für 
Grubengase D. Monnier. Pat. 82 *129. 

Methylalkohol siehe Holzgeist. 

Methylanthracen. Vorkommen im Steinkohlen 
theer. F. R. Japp u. G. Schultz. L. 77 748. 

Methylwasserstoff siehe Grubengas. 

Mineralöl siehe unter Oele. 

Mineralwachs. Gehe. L. 75. 412. s. a. Erdwachs. 

Mdrtel. Untersuchungen Ober die absolute Th&tig- 
keit verschiedener Mörtel. H. Schülke u. F. 
Wiebe. L. 75. 683. — Bestimmung des Nutz- 
wertes hydraulischer Mörtelmaterialien. Dycker- 
hoff. L. 78. 234. 578. — Mörtel für feuerfestes 
Mauerwerk F. Lürmann. 88 614. — Ueber 
Mörtel u. die dabei zur Verwendung gelangen- 
den Materialien. M. Niedermayer. L. 84. 
357. — Ueber feuerfeste Mörtel, deren Anwen- 
dung u. Verhalten im Feuer. J. Geith. 84. 791. 

Motoren s. a. Benzinmotoren, Elektromotoren, Gas- 
motoren, Petroleummotoren, Windmotoren u. im 
Register für Wasserversorgung, Wassermotoren. 

— Bemerkungen über Kleinmotoren. M. Hippo- 
lyte Fontaine. L. 74. 387. — Motoren für 
das Kleingewerl>e. L. 75. 29. L. 75. 375. — 
Die Kleinmotoren der Wiener Weltausstellung. 
Kittershausen. L. 75. 375. — Die Motoren 
für das Kleingewerbe nnd ihre Betriebskosten. 
Grove. 76. 669. L. 76 689. — Motor zum 
Betriebe von Maschinen des Kleingewerbes. 
Lykke-Boye u. E. Müller. Pat. 82. *306. — 
Bertrieb von Kleinmotoren durch Luftverdünnung. 
Petit u. Tatin. L. 83. 810. — Betriebskosten 
von Dampf-, Gaskraft- u. HciBsluftmaschinen ver- 
glichen mit durch Wasserleitungen betriebenen 
Kleinmotoren. Oelwein. L. 84. 241. 

— Die Siemens-Motoren, van Dwelsliauvers- 
Dery. L. 74. 386. — Die Dampfmotoren in 
ihrer Verwendung auf der elektrischen Aus- 
stellung ln Paris. 81 *711. L. 81 732. — 
Kosten verschiedener Betriebskrüfte. Frauen- 
holz. L. 83. 375. — Die Dampfmotoren auf 
der Elektricitfttsausstellung in Wien. 83. 750. 
753. — Hod son'B rotirender Dampfmotor. L. 84. 
25. — Die Motoren der elektrischen Maschinen 
mit Bezug auf Theorie, Construction u. Betrieb. 
Th.Schwartze L. 84. 730. L. 85. 256. — Ueber 
Kraftversorgungsanlagen. J. Bartl. L 85. 101. — 
Verschiedene Anordnungen von Motoren. L.85.255. 

Muffen Biehe Rohrdichtuug, Rohrverbindung u. 
Schlauchkuppelung sowie im Register für Wasser- 
versorgung. 

Mysokryon, Ersatzmittel für Glycerin zur Füllung 
nasser Gasuhren. 84. 107. 
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Naphta. Erzeugung von Licht aus Benzin, 
Naphta u. ähnlichen Substanzen siehe Carbu- 
ration u. Carburationsapparate, Gasbereitung u. 
Gasbereitungsapparate. — Siedepunkt u. speci- 
iisches Gewicht. 75. 211. 212. — Der Naphta- 
distrikt des nordwestlichen Kaukasus. G. A. 
Bertels. L. 77. 645. — Die kaukasische Naphta- 
industrie. Gulischambaroff. L. 79. 759. — 
Ueber den Gehalt des Steinkohlentheers an 
leichter Naphta u. den praktischen Leuchtwerth 
der letzteren für die Gaafabrikation. H. L. Gre- 
ville. 80. 599. L. 80. 589. — Ueber Naphta- 
production in Baku. H. Walther L. 85. 277. 

— Verarbeitung der Bakuuaphta auf Photogen 
u. Schmieröl. Rossmttssler. L. 85. 256 . 279. 
L. 86. 92. 

Naphtagas siehe Gasbereitung, Leuchtgas u. Leucht- 
kraft. 

Naphtalin siehe auch Reinigung — Vorkommen 
im Leuchtgas. Literatur. Blochmann. 74.448. 

— Bildung auB Aethylen. Blochmann. 74. 
457. — Die Naphtalinproduction u. die Albo 
carbonbeleuchtung. 80. 740. — Gewinnung aus 
Petroleumrückst&nden. Liebermann. 82 809. 

— Historische Bemerkungen Ober Vorkommen 
u. Ursache der Naphtalinbildung bei der Gas- 
Bereitung. H. Salzenberg. 84. 814. — Rein- 
darstellung. 85. 4.14. 

— Ueber Naphtalin R. 8. Chateis. L. 74. 74. 

— Werth als Ersatzmittel von Cannelkohle 
A. Wagner. 75. 203. — Ist das Naphtalin im 
Gase zu lassen oder daraus zu entfernen ? 
PatterBon. L. 77. 13. — Studien über das 
Naphtalin des Leuchtgases. 77. 509. Taf. 3. 

— Einfluss der Condensatiou auf die Naphta- 
abscheidung. J. Watson. 74. 635. — Ueber 
Xaphtaabscheidungen bei der Anwendung des 
Körting'schen Dampfstrahlexhan stors siehe diesen 
unter Eihaustoren. — Beseitigung der Naphtalin- 
abscheidungen. J. Fleischer. 75. 166. A. C. 
Spruyt. 76 104. C. Wolff. 76. 166. — Ueber 
Naphtalinverstopfung. 76. 676. — Beseitigung 
von Naphtalinverstopfungen mit der Lorenzschen 
Compressionspumpe Springer. 78. 601. — 
Beseitigung von Naphtalinverstopfungen. C. 
Blücber-Schönfeldt. 79. 746 Umlauf. 85. 
987. — Ueber Entfernung des Naphtalins aus 
den Ein- u. Ausgangsrohren der Gasbehälter. 
Rudolph. 82.405. — Verhütung von Naphtaün- 
verstopfungen. C. Flügel. 84. 279. — Ver- 
hütung, beziehungsweise Beseitigung von Naph- 
talinabscheidungen nicht nur in den üasbehftlter- 
rohren , sondern auch in allen Rohrleitungen 


u. Apparaten. H. Salzenberg 84. 817. J. 
Fleischer. 84. 909. — Apparat zur Vermei- 
dung der Xaphtalinabscheidung. J. Fleischer. 
86 . * 201 . 

Napthalln. Ueber einige neue Derivate des Naphta- 
lins. J. B. Battershall, L. 74. 74. 

Natronsalpeter. Ein- u. Ausfuhr im deutschen 
Zollgebiete. L. 85. 337. H. Bunte. 85. 776. 

— Durchschnittspreise in den Jahren 1874 bis 
1884. H. Bunte. 85. 778. — Chilisalpeter u. 
Ammoniak. Mark er. 85. 804. s. a. 86. 563 u. 
Ammoniaksalze. — Bedeutung u. Anwendung als 
Düngemittel. A Stutzer. L. 86. 814. — Der 
Natronsalpeter u. seine Bedeutung als Dünger. 
A. Stutzer. L. 87. 1175. 

Naturgas. Die Gasbrunnen in Amerika. 8. New 
berry. 74. 64. — Ueber die natürlichen Gas- 
ausströuiungen bei Chatilion. L. 74. 75. — 
Gasquellen in Pennsylvanien (Buttlersland). L. 
Smith. 77. 2. 77. 6. L. 76. 385. 719. — Zusam- 
mensetzung. L. P. Sadler. L. 77. 527. — Natur- 
gasquelle in Ohio L. 86. 417. — Bedeutung der 
Gasquellen in Nordamerika für Pittsburg u. Um- 
gebung. 86. 349. 1031. s. a. L. 86. 363. — Das 
natürliche Gas von Pittsburg, seine Entstehung, 
Gewinnung, Zusammensetzung u. sein Einfluss 
auf die dortige Industrie. 87. 194. — Das Natur- 
gas Amerikas C. Zincken. L. 87. 651. 681. 
732. — Zusammensetzung nach Ford. K. Hart- 
mann. 87. 1045. — Die Naturgasversorgung 
von Pittsburg u. Umgegend. 87. *1096. — Die 
Anlage von Gasbrunnen. 87. 1096. — Das natür- 
liche Gas; Vorkommen, Zusammensetzung, Ver- 
theilung u. Verwendung in Amerika. Ch. Paine. 
L. 87 730. — Das Vorkommen u. die Ver- 
wertbung von natürlichem Brenngas in Nord- 
amerika G. Lunge. L. 88. 52. — Zusammen- 
setzung der wichtigsten amerikaniBcheu Gas 
quellen. G. Lunge. L. 88 53. 

— Die verschiedene Verwendung auf den Werken 
von Bogars A Burcbfield. L. 75. 747. Be 
nutzung in der Nahe der Petroleumdistricte 
L. 83. 102. — Das natürliche Gas zur Heizung 
u. Beleuchtung in Amerika 83. 185. — Ver- 
wendung in Pennsylvanien. 84. 23. L. 85. 170. 

— Verwendung in Amerika. 86. 86. — Zur 
Verwendung als Heizmaterial. 85. 264. — Art 
der Verwendung. 87. 1101. — Die Fortleitung 
des natürlichen Gases auf grosse Entfernungen 
H. Ch. Geo. L. 88. 406. 

Nipple. Verlängerung der Dauerhaftigkeit der 
metallenen Nipple. v. Kortwald. 76. 111. 
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Nitrobenzol. Darstellung. 8. Mellor. 84.317. — Nitrometer. Anwendung. A.N Allen. L. 85. 901. 
Siedepunkt, Entflammungs- u. Entzündungs Normaltlammen siehe Photometrie, 
temperatur. F. Gantter. L. 87. 351. Normalkerzen siehe Photometrie. 


o. 


Oefen s. a. Feuerthüren, Feuerung, Heizung u ! 
Theerfeuerung. 

— Ofen für Destillation des Steinkohlentheerpechs 
zur Gewinnung von Anthraceu. L. 74. 491. — 
Holzdestillationsöfen. Hötöt. L. 76. 689. — Die 
Ofenanlage in einer Knochenkohlenfabrik zu 
Bordeaux. H. Hugard. L. 78. 72. — Brann- 
kohlenschweelofen mit zehn liegenden Retorten. 
L. Ramdohr. L. 78. 286. — Ofen zur Dar- 
stellung des Sauerstoffs im Grossen nach TessitS 
du Motay. 78. 327. — Dampfkesselöfen mit 
Rauchverhütung. J. W. Hill. L. 80. 848. — 
Ofen für die Darstellung von Coke oder Gasen 
u. die Entwicklung von Wasserdampf. C. K i n gs - 
ford. Pat. 81. 658. — Carbonigirofen zur Her- 
stellung von Kohlenstreifen für elektrische Glüh- 
licbtlampen. Edison. Pat 83. *417. — Ischler 
Gasofenanlage für Salzerzeugung. Balzberg. 

L. 83. 732. — Destillirofen für Theerproduction. 
A. Hiltawgki. Pat. 84. *364. — Ofen zur Ver- 
kohlung von Torf. H. Angerstein Pat. 85. 
*259. — Ursachen der Explosionen in Russöfen. 
Engl er. 86. *147. — Ofen zum Erhitzen fester 
Stoffe ohne Berührung mit den Verbrennungs 
gasen. A. Pechiney A Co. Pat. 86. *699. — 
Freifallofen für staubförmige» Brennmaterial. M. 
Perret. Pat. 87. *472. — Oefen mit Cokeheiz- 
ung für Eisenbahn- u. Pferdebahnwagen. 88. *457. 

— Badeöfen siehe Badeeinrichtungen im Register 
für Wasserversorgung 

— Centrafheizungeöfen. Die Caloriferen nach M. 

M. Dietrich A Co. A. Marnier. L. 78. 632. — \ 
Neuerungen an Centralheizungsöfen. Weibel, 
Briquet A Co. 79. 192. Gaillard, Hail- : 
lot A Co. 79. 193. Mathian. 79. 193. 195. 
— Centralheizungsofen für Treibhäuser. M. Per- 
ret. 79. 194. — Oefen für die Central Wasser- 
heiznng. 79. 1%. — Luftheizofen mit Generator- 
feuerung. A. Polster. Pat. 83. *420. 

— Cokeöfen s. a. Coke. — Cokeofen nach Knab's 
System. L. 80. 686. — Cokeofen mit mechani- 
scher Beschickung u. continuirlicher Vercokung. 

F. Lürmann. Pat. 81. *622. Pat 82. 230. — 
Combination von Cokeöfen mit intermittiren- 
dem Betriebe unter einander. F. Lürmann. 
Pat. 82. 343. — Ofen zur Vercokung oder Destil- 
lation von Steinkohlen. L. Semet u. E. Solvay. 
Pat 82. 752. — Cokeofen mit intermittirendem 


Betrieb. F. Lürmann. Pat. 82. *88. 536. 
Pat. 83. 69. — Regenerativ Cokeofen. G. Hoff- 
man n. Pat. 83. 68. — Kohlenschmelz- u. Ent- 
gasungsofen für Cokeproduction. A.Hiltawski. 
Pat. 83. *500. — Schachtcokeofen. E. Franzen. 
Pat. 83. *501. Pat 84. *364. — Neuerungen an 
Regenerativ-Cokeöfen Schlesische Kohlen- 
u. Coke werke Pat 84. 572. 732. — lieber 
die verschiedenen Cokeofenconstructioncn W. 
Smith. L. 84. 891. — Construction n. Betrieb 
von Cokeöfen. H. Aitken. Pat. 85. 104 — 

Regenerativ Cokeofen C Otto ACo. Pat. 85 633. 
Pat.86.175. — Einrichtung znr Zuführungder Ver- 
brennnngsluft bei Cokeöfen. Gebr. Röchling. 
Pat 86. 671. — Einrichtung zum Beschicken von 
Cokeöfen. J. Quaglio. Pat. 86. 907. — Coke- 
ofen mit Lufterhitzern. Otto A Co. Pat 87. 
•369. — Cokeofen mit Vorwärmung der Ver- 
brennungsluft. H. Herberz Pat. 87. 370. — 
Cokeofen mit Gasfeuerung Ant. Manderü- 
bach u. Alf. 8iersch. L. 87. 613 - Apparat 
zum Beschicken von Cokeöfen. J. Quaglio. 
Pat. 88 *193. 

Oefen. Cokeöfen. Die horizontalen Vercokungsöfen, 
System Ringel C. A.M. Bai ling, L. 76. 628.— Neue- 
rung anhorizontalen Cokeöfen. C Sachse. Pat. 83. 
*777. Pat. 85. 531. Pat. 86. 175. Th. Bauer. Pat. 
86. 175. C. Otto ACo Pat. 86. 477. — Ueberden 
Cokeofen von Bauer. Th. v. Bauer. L. 85. 171. 
A. Schmalz, L. 85. 446. — Vorrichtung zur 
Beschickung horizontaler Cokeöfen. R. W i n tz ek. 
Pat. 85 *104. — Einrichtung für horizontale 
Cokeöfen mit intermittirendem Betrieb zur Aus- 
übung von Druck auf die Kohlen. F. Lürmann. 
Pat. 85. 258. — Horizontaler Cokeofen mit hori- 
zontalen Gaskanälen. Fr Brzezowski. Pat. 
85. 259 — Horizontaler Cokeofen mit oder ohne 
Gewinnung der sog. Nebenproducte Gebr. 
Röchling. Pat. 87. *1086. 

— Verbindung von Cokeöfen senkrechter Achse 
mit Lufterhitzern. C. Otto A Co. Pat. 85. 817. 

— Verticale Cokeöfen. Th. Bauer. Pat. 85. 
*258 Pat 86. 175. *365. Lothringer Eisen 
werke in Ars a d. Mosel. Pat. 86. 175. J. 
Gollin Pat. 87. *370. 

— Regenerativ - Cokeofen zur Gewinnung der 
Nebenproducte. H. Herberz. Pat. 82. *89. — 
Cokeofen mit Gewinnung der Nebenproducte H. 
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Herber* u. C. Otto. Pat. 82. *752. — Coke 
ofen zur gleichzeitigen Gewinnung von Theer u- 
Ammoniak. C. Otto & Co. Pat 82. ’342. *844. 
Pat. 88 *69. — Cokeöfen mit Verwertlmng der 
Nebenproducte. 83 120 — Carvö's Vercokungs- 
ofen zur Gewinnung der Nebenproducte. 83. 
•686. — lieber Cokeöfen unter besonderer Be- 
rücksichtigung der Gewinnung von Nebenpro- 
dneten. A. Hüssener L. 83. 587. L. 84- 25. 

84. 161. — Cokeöfen mit Gewinnung der Neben- 
producte im Ruhrbassin. Fr. Peters. L. 84 25. 

— Ueber Cokeöfen mit Theer- u. Ammoniak- 
gewinnung. Stere ken. L. 84 280. — Cokeöfen 
mit Gewinnung der Nebenproducte Jameson. 
L 84. 280. 84. *440 O. Ruppert. Pat. 84. *368. 
Aug Klönno Pat. 84. *573. R. de Sölden- 
hoff. Pat. 84. *699. — Cokeofen mit senkrechten 
Wandkanälen, mit oder ohne Gewinnung von 
Theer u. Ammoniak. O. Ruppert. Pat. 84 *807. 

— Neuerungen an Cokeöfen mit Theer- u, Am- 
moniakgewinnung. H. Herber*. Pat. 84. *574. 
Pat. 85. 104. Pat. 86. 176. — Ueber die Coke- 
ofenconstrnction mit Gewinnung der Nebenpro- 
ducte von G. HoSmann u. deren Betrieb. Otto. 

85. *115. — Wasserverschlussventil für Coke- 
öfen mit Gewinnung der Nebenproducte. J. 
Quaglio. Pat. 87. *370. — Nenoro Cokeöfen 
für Gewinnung der Nebenproducte. Th. Bauer. 
88. *424. 

Oefen. Cokeöfen. Neuerungen an Cokeöfen. J. Nico- 
I a s. Pat. 76. 425. Simon u. C a r v 4. L 80. 419. 
C. Otto & Co. Pat. 80, 692. Pat 81 *404. Pat. 83. 
*501. Pat. 84 361. Pat. 87. *371. A M. Chambers. 
Pat. 81. *622. F. Schalter u. C. Jäger Pat. 
81 *622. H. C. Bull. Pat. 81. *885. A. Hüs- 
Bencr. Pat. 82. 536. Pat 83. 69. H. Müller. 
Pat. 83 *453 H. Stier. Pat 84. *573. 825. Fr. 
B ru nc k. Pat. 84. *572. Pat. 85. 259. R.W i n tz ek. 
Pat. 84. *700. Fr. Wittenberg. Pat. 84. *825. 
A. Chambers n. Th. Smith. Pat. 85. 633. J. 
Mac Cnlloch u. Th. Reid. Pat. 85. 633. T. 
v. Bauer. Pat. 88 *526. 

— Cokeofenthüre. C. Dahlmann. Pat 83. *501. 
Pat. 86. 175. 

— Gaserzeugungsöfen. Neuerungen au Gaserzeng- 
imgsöfen. Kidd u. Barff. I. 75. 374. J. Kidd. 
76. 197. *207. — Kidd's Apparat zur Gaserzeug- 
ung aus Torf. E, Durand. L. 76. 355. — Gas- 
erzeugungsapparat für kleine Städte u. Fabriken. 
T Schreiber. L. 76. 559. — Ofen zur Vergas- 
ung klarer Brennstoffe. A. Faber du Faur. 
Pat. 81. *241. — Gasofen mit continuirlichem 
Betrieb. E. Langen. Pat 83 *196. — Ofen 
zur Erzeugung von Leuchtgas u. metallurgischer 
Coke. Rodberg. 83.758. — Gasofen zurgleich- 
zeitigen Bereitung von Oelgas n. Kolilengas 11. 


Liebau. Pat. 84. *402. — Gaserzeuger F Zahn. 
Pat. 86. *932. 

— Mühlig's Leuchtofen. L. 80. 138. 

Oefen. Gasheizöfen s. a. unten Zimmeröfen. — Kiesel- 
gasofen J. C Akester. Pat. 74. 836. — Gas- 
ofen mit constant bleibender Zugrichtung zur 
Theilung der Flamme. F. W. Lfirmann. Pat. 
84. 170. 

— Neuerungen an Gasöfen. G. H. Carter. I’at 

74. 45. J. Wallace. Pat. 74. 79. J. J. Black 
ham. Pat. 74. 112 W. T Wilson. Pat. 74. 
149. Jacquet. 74. 618. Pat. 74. 836. George. 
L. 74. 794. F. C. u, H. Cockey. Pat. 74. 835. 
W. W. Strode, J. Mackenzie u. E. P. Wil- 
liams. Pat. 74 836. W. Harrold. Pat. 75. 
832. L van der Kelen. Pat 76. 317. S. God- 
frey u. R Howson Pat 77. 20. P. Law- 
rence. Pat. 77 530. J M. Holmes. Pat. 77. 
676. A. M. Silber Pat. 81. *103. A. Hearing- 
ton. Pat. 84. *199. F. Schröer. Pat. 86. *537. 

— Gasöfen mit Regeneratorfeuerung s. a. unten 
Retortenöfen. — Gasofen mit Recuperatorfeuer- 
ung Ponsard. 74 335. L. 76. 151. s. a. V. 
Mac-Avoy. L. 74. 387. Perissri. L. 76. 355. 

— Gasofen mit Recuperutorfeuerung, System 
Lencanchez. 74 335. 79. 80. L. 82 . 409. — 
Construction von Regenerativ - Gasöfen. J. R. 
W right. Pat. 76. 690. — Neuerung an Siemens- 
schen Regenerativ-Gasöfen. H. Weissenfels. 
Pat. 83. 135. — Das Princip der Regencrativ-Gas- 
Ofen u. deren Betrieb. Fr Siemens. 85. 125 

— Temperatur der mit Gas geheizten Oefen. S. 
Pörissö. L. 76. 122. — Ueber Gasöfen. H. 
Stegmann. L. 77. 346 

— Glasöfen s. a. unten Schmelzöfen. — Anwendung 
von Gasöfen bei der Tafelglssfahrikation. W. 
Dillinger. L. 77. 412. 

— Hochöfen siehe unten Schmelzöfen u. Oefen für 
metallurgische Zwecke. 

— Kochöfen siehe Gaskochöfen u. unter Kochen 

— Retortenöfen. Retortenofen von Somzö. 74. 27 

— Verbesserte Vorrichtung zum Heizen der Re- 
tortenöfen. J. Townsend. Pat. 74. 78. — Ver- 
besserung an der Montirung der Retortenöfen 
A Malam. Pat 74 149. — Erichsens Gas- 
ofen. L. 74. 316 — Gasofen zur Darstellung 
von Leuchtgas aus schweren Kohlenwasserstoffen 
J. C. Tiffany. Pat. 74. 346. - Retortenofen 
für Braunkohlenfeuerung. Horn. 74 408. — 
Gasofen, System Letreust. 74. 458 — Com 
binirte Coke- u. Retortenöfen. P. Jensen. Pat. 
75.301. — Retortenofen mit Kalkbrennofen ver 
blinden A. Wanchope, N. B Niddrie u. J. 
Cowan. Pat 75. 315. — Construction eines 
Retortenofens mit isolirtem Terrain. Fleischer. 

75. 609. — Gasofen für hohe Temperaturen- 
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Fletscher. L. 76, 214. — Retortenofen mit 
Cokeheiznng. G. Liegel. 76. 504. — Retorten- 
ofen mit Theerheizung G. Lieget. 76. 547. — 

— Die Retortenofen auf (1er Pariser Weltaus- 
stellung 78 497. 606 . — Gasretortenofen. H. 
Adams. L. 78. 578. — Die Oefen von K. Haupt 
u. M en d h eim, von Langer er, Lieget, Ton. 
n a r et«. L. 80. 685. — Retortenofen-Construction, 
W. P. W i 1 s o n. Pat 80. *725. — Retortenofen der 
South Metropolitan Gasworks. L. 81.202. 

— Retortenanlage zur Herstellung von Oelgas. E- 
Mertz. Pat. 82. *266, — Ofen mit rotirender 
Retorte zur Erzeugung von Leuchtgas aus flüs- 
sigen Oelen. R. Schwarz. Pat. 82. *825. — 
Neuerung an Retorteneinbauten. A u g. K 1 0 n n e. 
Pat. 85. 109. — Retortenofen für Theerfeuerung 
mit Theerzeretäober. Geb r. Körting. 86. *386. 

— Zweitheiliger Ofen für Gasretortenerhitzung. 
W. Jones. Pat. 86. *393. — Retortenofen zur 
Verbrennung von Breez. L. 86. 678. — Rostofen 
mit sog. Halbgasfeuerung. Leclairc. 87. 770. 

Oefen. Retortenöfen. DesaanerSechscrofen. 74.408. — 
Retortenofen für sechs ovale Retorten. L. 76. 50. 

— Der Sechserofen. Hasse. 77. 397 — Der 
Siebenerofen. Hasse. 77.397. — Der Achterofen. 
W. Oechelh äuser. 77. 393. Hasse. 77. 3%. — 
Achterofen grosses Modell.- L e n ca u c h e z. L. 80. 
21 . — Conatruction von Oefen mit neun Re- 
torten. Coze. 77. 52 

— Neuerungen an Retortenöfen. 74. 458. W. Key. 
Pat 74. 151. W. Maquai. Pat. 74. 344. J. 
Patison. 74. 364. Pat. 74. 345. H. Walker. 

74. 750. Condict. 75. 101. Fleischer. 75. 
608. Taf. 6. J Tindall. 75. 642. G. Bennie. 
Pat. 77. 19. W. T. Carpenter. Pat. 77. 676. 
A. Hegener. Pat. 82 *568. E. 8chwarzer. 
83. *645. Pat. 84. *403. Th.Hahnu G.Pflücke. 
Pat. 85. 668. 

— lieber Retortenöfen. 74.709. W. Bäcker. 75. 
610 673. 735 805. 76. 106. 226. 473 A. Bonnet. 
77. 762. — Zur Frage der Produetivität u. Con- i 
struction von Retortenöfen. H. Brehm. 74.646. 

75. 843. s. a. 75. 605. — Ueber die Zugverhält- 
nisse in verschiedenen Abtheilnngen der Re- 
tortenöfen. A. Colding. 75. *498. 575. W. 
Bäcker. 75. 610. — Bau u. Heizung der Re- 
tortenöfen. Anderson. 75.641. — Ueber Price's 
Patent-Retortenöfen. J. L. Bell. L. 76. 50. — 
Wärmeverhältnisse in Gasöfen, wenn feuchter 
Brennstoff verwendet wird. R. Ackermann. 
L. 77. 307. — lieber kleine Retortenöfen. C. 
Müller. 80. 92. — Retortenöfen mit Bunsen- 
schen Brennern u. Resultate mit denselben. 
Merken» 80. 95. — Benützung der von Re 
tortenöfen abgehenden Wärme zum Maschinen, 
betrieb. L. Sou bi ran. 84. 750 — Ueber den 


Horn 'sehen Retortenofen. 84. 818. — Ueber den 
Retortenofen von Hasse- Vacherot, Thomas. 84. 
849. — Uetier den RoBtofen Patent Hasse- 
Vaclierot Henneberg. L. 85. 277. — Kohlen- 
heizung bei Retortenöfen. A. Behn. 86. 695. — 
Entwicklung der Retortenöfen zur Leuchtgas- 
bereitung. Sch re y er. L. 86. 759 — Betriebs- 
resultate eines OfenB mit geneigten Retorten. 
Coze. 87. 770 — Mittheilung über Retorten- 

öfen. Horn 88. 901. 

Oefen. Retortenöfen. Studien über die Gasöfen u.dic 
Regeneration der Wärme. K ra n tz.L. 74. 1 10. 146. 

— Die verschiedenen Retortenofensysteme für 
Gasheizung. Müller n. Eichelbrenner. L. 
75. 656. — Die Gasfeuerung liei Heizung der 
Retortenöfen. Ford. Stein mann. L. 76. 53. 

— Ueber Retortenöfen mit Gasfeuerung. 76. 129. 
W. Bäcker. 84 *179 86. *111 — Ueber Re- 
tortenöfen mit Kohlenoxydgasfeuerung. Hege- 
ner. 76.226.339.370. Hasse. 76.266. 77 98. 
Oechelhäuser. 76.299. Burckhardt. 77.267. 

— Betrieb eines Ofens mit 2 Retorten mit Gas- 
feuerung. F. Tonnar. 76. 200. — Ueber Ton- 
nar'sche Oefen. G. Schaar. 78. 565. — 
Erfahrungen mit der Gasfeuerung und dum 
Schachtofen. F. Tonnar. 76. 300 — Ueber 
Gasfeuerungsöfen. Klönne. 77. 402. — Ueber 
Retortenöfen mit Gasfeuerung. F. Fischer. 
L. 83. 734 

— Der Retortenofen von G. Lieget. 74 409. 

75 . 769. 77. 65. — Neues Ofen -System. 

Lieget. 76. 502. 643. Taf. 17. s. a. 607. — 
Ueber den Liegel’sclien Retortenofen. 75. 473. 
77. 659. 79. 383. Schiele. 75. 482. 76. 442. 
W. Bäcker. 75.673.807. Kosmann. 78.445. 
Aebert. 78. 445. Th. Fricdleben. 78. 462. 
Li eg el. 78. 648. 80. 501. 667. 81. 751. 

Klönne 81. 39. 675. — Retortenofen mit Theer- 
heizung. Liegel. 78. 652. — Betriebsergebni»se 
mit Liegel'schen Retortenöfen in der Gäsfabrik 
zu Frankfurt a. M. Schiele. 76. 552. — Be 
triebsergebnisse der Liegel'schen Oefen in ver- 
schiedenen Gasanstalten. G. Liegel. 78. 152. 
563. (Uli, 79. 308. — Verbreitung der Liegel'schen 
Oefen. G. Liegel. 78. 3. — Betrieb mit Liegel- 
sehen Oefen. C. Müller. 80. 93. — Unter- 
suchung eines Generatorofens Liegel'scher Con- 
struction. H. Bunte. 81. 297. — Zusammen- 
stellung der Beobachtungen an Liegelöfen für 
Cokefeuerung. H. Bunte. 81. 313. — Ver- 
besserungen in der Constraction der Generator- 
öfen. Liegel 81. 393. — Erfahrungen u. Re- 
sultate mit einem Liegel-Achter-Ofen. Merkens. 
81. 421. — Entscheid in der Patentangelegenheit 
Klönne gegen Liegel, Construction von Retorten- 
öfen betreffend. 81. 567. — Ueber Liegel'sehe 
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Oefen. G. E. Stevenson, 81. 587. 820. — 
Dauer u. Unterhaltungskosten Liegel'scher Oefen. 
C. Müller. 81. 387. 82 491. — Fortschritte 
im Ofenbau. Liegol. 82. 367. 83. 293. 84. 233. 

— GasofensyBtem Lieget. Beilage mit Tafel 
au No. 10 des Journals 87. 

Oefen. Retortenöfen. Regenerativ-Gasöfen u. Gas- 
öfen mit Kecuperatorfeuerung s. a. oben unter 
Gasheizöfen. 

— Doppelofen mit sechs Retorten für Gasfeuerung 
mit Regeneration. Gaillard, Haillot & Co. 
L, 78. 236. — Retortenofen mit Generatorfeuerung. 
Ch. F. Dietrich. 79. 107. — Gasretortenöfen mit 
Regenerativ-Heizsystem. Foulis. L. 83. 167. 

— Gasgeneratiousöfen auf dem Gaswerk zu Dessau. 
Oechelhäuser. 76. 6. s. a. 177. — Gasgene- 
rationBofen auf der Neustädter Gasfabrik in 
Dresden. 76. 433. — Die Generatoröfen auf der 
Münchener Gasanstalt u. deren Betrieb. Schil- 
ling. 79. 263. Taf. 8 bis 11. 80. 180. Taf. 4. 
N. H. Schilling u. H. Bunte. 82. 727. Taf. 
12 bis 14. W. Hollweck. 86. 409. 87. 1004. 

— Die Generatoröfen, Patent Haupt, auf der 
Gasanstalt in Brieg. L. Link. 80. 250. — Die 
Gencratoröfen auf der Gasanstalt zu Dresden, 
Beobachtungen u. Vortheile bei deren Betrieb. 
Hasse. 80. 412. Taf. 6. — Die Generatoröfen 
der Gasanstalt in Köln 82 417. — Generator- 
ofen auf dem Pforzheimer Gaswerk. H. Brehm. 
82. 55». 

— Ueber Generator-, Regenerator- u. gewöhnliche 
Retortenöfen. Hegener. 76. 434. 439. 443. 
Oechelhäuser. 76. 435. 443. Hasse. 76. 441. 
Buhe. 76 443. — Verauchsresultate mit dem 
Generatorofen. A. Hegener. 76. 370. — Ueber 
Generatoröfen. 77. 91. F. Tonnar. 77. 192. 
Raupp. 77. 761. Müller. 78. 440. Liege). 
78. 443. W. Oechelhauser. 78. 626. — Ueber 
Beseitigung der UebeUtände, welche bei Gene- 
ratoröfen Vorkommen können. Liege). 80. 66. 

— Erfahrungen mit Generatoröfen bei niedrigem 
Schornstein. 80. 94. — Ueber Zweier u. Dreier- 
Retortcnöfcn mit Generatoranlage. Lieget. 81. 
420. Merkens. 81. 421. — Ueber den Betrieb 
eines Zwei-Retortenofens mit Generatorfeuerung. 
G. Liegel. 82. 401. — Nasser Betrieb von 
Generatoröfen mit Cannelkohle. 83. 470. — 
Ueber den Bau von Generatoröfen. Horn. 87. 
*1005. — Zur Entwicklungsgeschichte der Ge- 
neratoröfen. N. H. Schilling. 88. 354. — Con- 
trole durch Aufstellung vergleichbarer Daten über 
die Leistungen der einzelnen Generatoröfen. E. 
Schilling. 80. 485. 

— Ueber den Gasretortenofen von Müller u. 
Eichelbrenner. 74. 539. Taf. 19. Lamy. L. 74. 
23. 215. s. a. 74. 613. 75. 473. 475. 481. 615. 


W. Bäcker. 75 807. 76. 227. — Mittheilung 
über den Gasofen von Müller & Fichet, welcher 
mit Generatorgasen geheizt wird. Fichet. L. 
74. 215. — Resultate mit dem Ofen von Müller, 
Fichet u. Eichelbrenner. Frey. 77. 401. 

Oefen. Retortenöfen. Gasofen mit Generatorfeuerung 
nach System Siemens und die mit demselben 
erzielten Ersparungen. 74. 328. — Herstellungs- 
kosten der Siemens-Oefen. L. 78. 24. 

— Ueber die Generator- Retortenöfen System 
Klönne. Netckc. 79. 494. 719. Ziegler. 79. 
497. 499. Grahn. 79. 498. Klönne. 79. 499. 
500. 722. — Das Haupt'sche u. das Klönne'sche 
System der Generatorofen- Anlagen. A. Klönne. 
80. 336. — Ueber den Klönne'schen Ofen. A. 

, Eitner. 81. 721. — Betriebsresultate mit einem 
Klönne'schen Achter- Generatorofen. Kugler 
83. 796. 

— Ueber den Gasgeneratorofen von Bicheroux. 
TaBkin. L. 75. 142. — Ueber Generatoröfen 
System Hasse. Döring. 79. 719. — Ueber Gold- 
becksche Generatoröfen. Flosky. 81.631. 

— Ofenschauklappe. Hasse. 80. 416. Taf. 6. 
Fig. 4. — Abschluss von Entgasungsräumen 
durch gekühlte Thüren. F. W LUrmann. Pat. 83. 
776. — Arretirvorrichtung an Schauklappen. K. 
A rendt. Pat. 86. *57. — Oeffnungshebel an Schau- 
lochklappen. Max Hempel. Pat. 86. *558. 

— Schmelzöfen u. Oefen für metallurgische Zwecke. 
Oefen für Stahl- u. Eisenfabrikation verbunden 
mit Leuchtgasbereitung. W. Gorma n. Pat 74. 
79. — Schweissofen für Gasfeuerung u. erhitzte 
Luft. Lencauchez, Gaillard u. Haillot. 
L. 77. 599. — Gasgenerator in Verbindung mit 
Godefrey u. Howson'B Puddelofen. Howson 
L, 78. 72. — Verbesserte Form des Deville’schen 
Gebläseofens. Cb. Welch. L. 79. 176. — Flamm- 
öfen mit Gasfeuerung. G. Mendheim. Pat. 81. 
*170. — Einrichtung zum Schmelzen der Metalle 
mittels des elektrischen Stromes. W. Ch. Sie- 
mens. L. 81 542. — Flammenvertheilung 

in Gasöfen, besonders Glas u. Puddelofen. A. 
de Boichevalier. L. 83. 620. — Siemens- 
scher Regenerativflammenofen mit Gröbe-Lür- 
mann 'schein Generator. F. LOrmanu. Pat. 83. 
418. — Gasofen zur Behandlung von Eisen n. 
Stahl nach dem Barff sehen Verfahren der Rost 
Schätzung. D u. W. Thompson. I’at. 83. *897. 

— Regenerativ -Stahlschmelzofen. T. W. Dick. 
L. 84. 890. Fr. Siemens. 85. 149. Taf. 3 n. 4- 

— Verbesserungen an Gasflammöfen. L. 85. 277. 

— Vorrichtung an Oefen zur Darstellung oder 
Schmelzung von Metallen bei gleichzeitiger Ge- 
winnung von Kohlenoxydgas oder Schwefelkohlen- 
stoff. J. Quaglio, J. Pintscb u. Aug. Lentz 
Pat. 85. *634. — Schmelzofen mit Wassergas 
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betrieb. Lürmann. L 85. 630. — Schmelz- 
ofen mit Wassergasgenerator. Schmidbauer. 
L. 86. 363. — Gaspuddelofen mit zugehörigem 
Gaaerzeuger. F. Asthöver L. 86. 668. — Tiegel-, 
Schmelz- u. Glühofen mit Regenerativ - Leucht- 
gasheizung. Fr. Siemens. Pat. 87. *1086. 
Oefen. Schmelzöfen u. Oefen für metallurgische Zwecke. 
Glasschmelzöfen mit Hafen- u. Schiffchenbetrieb. 
Fr. Siemens. 85. 147. Taf. 2 u. 3. s. a. oben 
Glasöfen. 

— Schmelzofen und Löthlampe mit Petroleum. 
Quichenot. L 76. 343. — Kleiner Gasofen 
zur Erzeugung hoher Temperaturen für Labors- 
lorinmszwecke. H. Rössler. 85. *84. Pat. 85. 
504. 

— Studien Ober die Ausnutzung der Wärme in 
den Oefen der Hüttenwerke. K. F. Dürre. 
L. 76. 354. — Ueber die Einwirkung der Hoch- 
ofengase u. der Alkalien auf das ZuBtellungs- 
material der Hochöfen. Limbor. L. 78 551. 

— Gewinnung von Ammoniak bei Hochöfen in 
England. L. 86. 54. — Anlagen zur Gewinnung 
von Theer u. Ammoniak bei Hochöfen. L. 86. 
150. — Steinkohlen, Coke u. Holzkohlen als Hoch- 
ofenbrennmaterial. W. Thörner. L. 86 668. 900. 

— Oefen für die Thonwaarenindustrie. Nehse's Gas- 
ofen zum Brennen von Thonwaaren, Kalk etc. 
L. Ramdohr. L. 76. 423. — Brennofen mit 
Gasfeuerung für Thon- u. Ziegelwaaren. G. M e n d- 
heim. L. 76. 718. — Die Bedeutung der Gas- 
feuerung u. der Gasöfen für das Brennen von 
Porzellan etc. H. Stegmann. L. 77. 45. — 
Gaskammerofen. G. Mendheim. Pat. 83. *899. 

— Nurmalkegel für die Bestimmung der Tem- 
peraturen in den Oefen der keramischen Industrie. 
H. Seger. L. 86. 363. s. a. Pyrometer. 

— Wassergasöfen. Retortenofen für Darstellung von 
Wassergas. Wilson. L. 74. 318. R. P. Spiee. 
Pat. 74 836. — Wassergasofen für die Darstel- 
lung des Gases im Kleinen. E. Dawson. 81. 
674. — W assergasofen für continuirlichen Betrieb. 
C. Westphal. Pat. 84 *444. — Neuerungen 
an Wassergasöfen. Schulz, Knaudt & Co. 
L. 85. 277. Farbaky & Sole r. L. 86 *509. 

— Wasserheizöfen Biehe Badeeinrichtungen im Re- 
gister für Wasserversorgung. 

— Zimmeröfen s. a. oben Gasheizöfen. — Füllofen zur 
Zimmerheizung. Joh. Kämmerer. L. 74. 215. 

— Zimmeröfen für Coke. 79. 195. — Die 
Zimmeröfen für Cokebrand auf der Pariser Welt- 
ausstellung. L. Lang. 79. 191. — Ueber Aus- 
nutzung der Brennstoffe durch Zimmeröfen. F. 
Fischer. L. 79. 759. Bode. L. 82. 561. — 
Veränderung der Stnbenöfen znr Cokeheizung. 
C. Müller. 80. 98. — Apparat, jeden gewöhn- 
lichen Stubenofen ohne Rost mit Coke zu heizen. 
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Merke ns. 80. 98. — Können eiserne Oefen 
durch Entwicklung von Kohlenoxyd schädlich 
wirken ? F. Fischer. L. 80. 685. — Füllofen 
mit dirwter Gasfeuerung. J. N. Rothweiler. 
Pat. 82 * 568. — Ueber Zimmeröfen • Construc- 
tionen. P. Sauser. L, 86. 788. — Ventilations- 
einrichtung an Zimmeröfen. Frey. Pat. 86. *987. 
— Neuerung an Füll- u. Reguliröfen. Fr. Lön- 
hol dt. Pat 86 *988. — Einsetzbare Heizvor- 
richtung zur Umwandlung von Oefen u. Kaminen 
in solche mit combinirter Gas- u. Cokefeuerung. 
Coglievina. Pat. 87. *1050. — Zimmeröfen 
für Cokeheizung. 88 *455. 

Oefen. //m/neröf»n. Petroleumheizofen. The Boston 
Petroleum Heatlng Company. Pat. 84.*170. 
— Zimmerofen für gasartige oder flüssige Brenn- 
stoffe. Fr. Herrmann. Pat. 84. *200. 

— Gasöfen mit durchlöcherten Thonbrennern für 
Zitnnierheizung. J. Adams. Pat. 80. 449. — 
Ueber Gasöfen für Zimmerheizung. Bach. 
L. 80. 756. J. G. Wobbe. 84. *740. — Gas 
Öfen für Zimmerheiznng. F Fischer. L. 83 
620. Wobbe. 88 *639. R. Kutscher. Pat. 
84. *200. Pat. 85. *166. A. Asche mann. 
Pat. 86. *394. J. Ph. LippB. Pat. 86 *394. 
C. Braunwald. Pat. 88. *231. Aug. Beuls- 
hausen. Pat. 88. * 826. — Regenerativ-Gas- 
zimmerofen. Fr. Siemens. 85. *808. 87. *740. 
— Der Siemens'sche Gas - Regenerativofen u. 
seine Leistungsfähigkeit verglichen mit dem 
Kutscher'schen Gasofen. W. Hempel. 87. *535. 
— Reflectorofe». Wybauw. 87. 612. — Ein- 
setzbarer Heizkörper zur Umwandlung einea 
Ofens beliebiger Construction in einen Gas- 
ofen. D. Coglievina. Pat. 87. *1049 — 

Verauche mit Gasöfen für Zimmerheiznng, 
sowohl über Nutzeffect wie über Wärmeverthei- 
lung. 88. 117. — Gasapparate für Zimmer- 
heizung. Bremer. L. 88 . 336. — Gasheiz 
apparat zum Einsetzen in Zimmeröfen. C. Florin. 
Pat. 88 *826. — Der Regenerativ • Gasheizofen 
von Wybauw. 88. * 1003. — Elegante Gas- 
heizöfen J. G. Houben Sohn Carl. 88. 1141. 

Ofenthüren siehe Feuerthüren u. oben unter Coke- 
öfen. 

Oele. Feuergefährlichkeit verschiedener Oelc. Heu- 
mann. L. 81. 510. — Verfahren, Erdpeche, 
Rohpetroleum, schwere Oele, Theer u. «. w. in 
Brennöl zu verwandeln. F. F. Rohart. Pat 82. 
24. — Die Technologie der Fette n. Oele der 
Fossilien (Mineralöle;, sowie der Harzöle u. 
Schmiermittel. C. Sch äd ler. L. 85. 529. L. 86 
92. 814. L. 87. 1046. — Apparat zur Bestim- 
mung der Viscosität der Oelc. En gier. L. 86. 
54. — Apparat zur Bestimmung des Flüssigkeits- 

I grades von Mineralölen u. dergl J. Stahl. Pat. 
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86. *557. — Apparat um die Flüssigkeit der 
Oele zu messen. E.Bcrland u. A.Chenevier. 
L. 88. 947. 

Oele. Uebpr das Bankulöl u. Colzaöl. He ekel. 
L 75. 828. 

— Erdöl s.ä. Petroleum. — Erdöllagerstätten am caspi' 
sehen Meere. L. 75. 864. — Geschichte u. Vorkom- 
men des Erdöls. L. 78.726. — Da» Vorkommen von 
Erdöl in der Gegend zwischen Braunschweig 
u. Celle. 81 586. — Wesen, Ursprung u. Ent- 
stehung des ErdölB. Kramer. 86 . 434. 461 — 
Das Erdöl von Baku, Geschichte, Gewinnung u- 
Verarbeitung. C. Engler. L 86. 728. 758. 974- 
D. J. Mendelejeff. L. 87. 169. — Verarbeit" 
ung des Erdöls auf Leucht- u. Schmieröle. F. 
A. Rossmässler L. 86 92. — Das Erdöl u. 
seine Producte. B. Redwood. L. 87. 200. — 
Erdölindustrie in Galizien. 88. 236. — Das Erdöl 
u. seine Verwandten. H. Höf er. L. 88. 675- 
1002 Anm. — Die deutschen Erdöle. Eng ler' 

L. 88. 768. — Die Erdölindustrie in Russland' 

M. Volkmann. 88. 1117. 

— Zusammensetzung u. Untersuchung von Erdöl. 
L. 81. 734. — Zusammenstellung der Untersuch- 
ungsmethoden für Erdöl u. ausführliche Be- 
schreibung des Abel-Verfahrens. L 82. 563. — 
Chemisch-technische Analysen der galizischen 
Erdöle. A. Nawratil. L. 83. 102. — Ueber 
den Gehalt der verschiedenen Erdölsorten an 
Pseudocumol u. Mcsitylen. C. Engler. L. 85. 
901. — Ueber die Leuchtkraft des Erdöls. R. 
Zaloziecki. L. 86.728 — Vergleichende Ver- 
suche über die Eigenschaften des kaukasischen 
u. des amerikanischen Erdöls. Engler u. Le win. 
L. 87. 169. 

— Harzöle s. a. oben. — Harzöl als Beleuchtung» 
material. Guillemare. L. 77. 12. 

— Mineralöle s. a. Kerosin u. Rhigolen. — Gewin- 
nung von Schieferöl. O. Volger. L. 74. 752. — 
Die Mineralölindustrie in Sachsen u. Thüringen. 
74. 672. 75. 560. 564. 76. 529. 78. 739. 82. 610. 
83. 386. 84. 53. 86. 284. 610. 706. 87. 307. 693. 
88. 831. — Sicherheitsapparat für die Aufbe- 
wahrung u. den Gebrauch von Mineralölen. 
Paillet. L. 75. 102. — Mineral Spnrm Oil, 
Siedepunkt n. specif. Gewicht. 75. 212. — Recti- 
fieation von Mineralölen. J. S. Muir. L. 75. 299. 

— Verwendung von Mineralölen zur Erzeugung 
von Dampf. W. Gadd. L. 76. 161. — Geschichte 
der Mineralölgewinnung im Eisass. M. Mi eg. 
L. 88. 533. — Siedepunkt, Entflammung»- u. Ent- 
zündungstemperatur von Mineralöl F. G a n tter. 
L. 87. 551. — Destillationsverfahren für Mine- 
ralöle. G. Alexeew. Pat. 88. *229. 

— Paraffinöl. Biographie von Young, dem Gründer 
der Puraffinölindustrie. L. 74. 273. — Paraffin- 


Ölfabrikation in Sachsen u. Thüringen. 74. 672. 
75. 562. 564. 76. 530. 78. 740. 82. 610. 86. 284. 
610. 87 . 693. — Salon-Gasöl 78. 359. Anm. — 
Verwendung zur Leuchtgasdarstellung. 74. 674. 
75. 517. s. a. Gasbereitung. — Benutzung der 
bei der Paraffinöldarstellung aus bituminösem 
Schiefer erhaltenen Gase. Young. 76. 706. — 
Paraffin- u. Mineralölgewinnung in der Provinz 
Sachsen. L. Grotowsky. L. 77. 308. — Ge- 
schichte u. gegenwärtiger Stand der Paraffin"! 
industrie. H. Brunton. L. 81 436. — Ueber 
Vergasung des Paraffinöles als Aufbesserung»- 
material für die Gasbereitung. Merkcns. 82. 
328. C. Müller. 82. 329. — Siedepunkt, Ent 
flammung»- u. Entzündungstemperatur von Pa- 
raffinöl. F. Gantter. L. 87. 551. — Ueber das 
bei der Destillation von Paraffinöl auftretende 
Gas. G. Beilby tt M'Arthur. L. 88. 84. 

Oele. Schmieröle u. Schmiermaterialien. Siedepunkt u. 
specif Gewicht von Schmieröl. 75. 212. — Schäd- 
lichkeit der Fettschmierung bei Dampfcylindern. 
A Schondorff. L. 75. 683. — Die Prüfung 
der Schmiermaterialien. E. Donath. L. 81. 20. 

— Darstellung von Schmiermitteln R. Irvine. 
Pat. 82. 92. — Prüfung u. Wahl von Schmier- 
materialien. R. Jahns. L. 82 528. — Apparat 
zur Gewinnung von Schmieröl bei der Iierstel- 
lung von Kohlonwaaserstoffheizgaa Inter- 
national Vapor-Fuel, Carbon-Iron and 
Manufacturing Company. Pat. 83. *591 

— Verfahren zum Destilliren harzfreier Schmier- 
u. Einfettungsölc aus Rohpetroleum u. Braun 
kohlentheerölen. C. Roth u. A. Parrisius. 
Pat. 85. 903. — Fabrikation von Schmieröl aus 
Baku'scher Naphta. F. A. Rossmässler. L. 
85. 256. 279. L. 86. 92. — Fabrikation der Mine 
ralschmieröle. L. 86. 606. — Die Untersuchung 
der Schmieröle und Fette mit specieller Berück 
sichtigung der Mineralöle. H. Gusenberger. 
L. 86. 639. — Bestimmung der Zähigkeit der 
Schmieröle. J. Traube. L. 87. 799. — Ueber 
Schmiermaterial. Baumgärte I. 87 1007. Diehl. 

87. 1007. 

— Solaröl. Die Solarölfabrikation in Sachsen u. 
Thüringen. 74. 672. 75. 560. 564. 76. 530. 78. 
740. 84 . 65. 86. 610. 87. 693. 88. 446. — Preise 
in Deutschland von 1865 bis 1875. 76. 770. — 
Siedepunkt, Entflammung»- u. Entzündungstem 
peratur des Solaröls. F. Gantter. L. 87. 551. 

— Theeröle. Savitle's Destillations- u. Rectification» 
apparate für Theeröle. Lamy. L 77 56. — Ge- 
winnung von Leichtöl, Mittelöl, Schweröl n 
Anthraccnöl nebst Angabe des specif. Gewichtes 
dieserOele. Krämer 87.852. s.a. L.T. Wright. 

88. 508. 
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(tele. Thetrile. Stickstoffgehalt W. Smith. L. 85. 
15. — Entflammungs- u. Entzündungstemperatur. 

F. Gantter. L. 87. 551. 

— Ueber die im Steinkohlentheeröl enthaltenen 
Kresole. H.E Armstrong. L 74. 316. — Zur 
Kenntnis» des Buchenholztheeröls. A. W. Hol- 
mann. L. 75. 141. — Physikalische u. chemische 
Eigenschaften der Holzöle aus dem Holztheer. 

G. Thenius. L. 78. 552 — Zusammenhang 
der Sfturen des Holzessigs mit den Holzölen. G. 
Kramer u. M. Grodzki. L. 79 173. — Ueber 
die zwischen dem Naphtalin n. Acenaphten 
siedenden Steinkohlentheeröle. Aug. Emm er t 
u. Fr. Reingrnber L. 82. 563. — Ueber die ; 
Beziehungen zu den Kohlenwasserstoffen der 
Braun- n. Steinkohlentheeröle. C. KrHmer u. j 
W. Böttcher. L. 87 651 — BeitrBge zur Kennt- 
niRs der zwischen 170 u. 200° siedenden Bestand- 
theile des 8teinkohlentheeröls. Osc. Jacobson. 
L. 86. 848. — Zusammensetzung der bei der 
fractionirten Destillation des Theers zwischen 
170 u. 210* gewonnenen neutralen Oele. K. E. 
Schulze. L. 87. 1081. 

— Anwendung von Theerölen zur Heizung L. 77. 
55. — Darstellung von Benzol aus Braunkohlen- 


theeröl. Wichelhaus u. Salzmann. h. 79. 
176. — Verarbeitung von Braunkohlentheerölen 
auf harefreie Schmier- u. Einfettungsöle. C. Roth 
u. A. Parrisius. Pat 85. 903. — Verwerthung 
der Abfallsäure der Theer- u. Mineralölfabriken. 
Chemische Fabri k s - Actiengesell sc haf t 
in Hamburg. Pat. 86. 931. 

Oelgas siehe Gasbereitung, Leuchtgas u. Oefen. 

Oelgasanstalten Biehe unter Gasanstalten. 

Oelreservolr. Das Oelre-servoir für die Montan- 
werke in Halle. L. 88. 408 

Oelslnre. Verwendung der Oelsäure aus Stearin- 
fabriken zu Beleuchtungszwecken u. deren Leucht- 
kraft. Kräl. L. 74. 833. 

Oleinsäure. Bestimmung u. Trennung von Stearin- 
säure. J. David. L. 78. 704. 

Olivin* Alkohol-Sauerstofnichl. L. Harnecker. 
L. 74. 727. 

Ozokerit siehe Erdwachs. 

Ozon. Ueber die Bildung des Ozons bei der Ver- 
brennung. W. Radulocoitsch. L. 74. 751. — 
Bildung bei der Verbrennung von Leuchtgas. 
R. H. Ridou. L. 80. 653. — Löw's Apparat 
zur industriellen Darstellung des Ozons. Ott. 
L. 74. 751. 


P. 


Palladium. Eigenschaften. J. J. Coquillon. 
L. 77 199. — Verhalten in der Alkoholflamnte. 
F. Wöhler. L. 77. 237. — Verhalten za Leucht- 
gas. Th. Wilm. L. 81. 543 . 733 . 
Palladiamchlotür. Anwendung zum Auffinden 
von Undichtigkeiten im Strassenrohrnetz für 
Gasbeleuchtung. H. Bunte. 86. 504. 737. 
Panklasit, ein Explosion sstoff aus einem Gemisch 
von Schwefelkohlenstoff u. Untersalpetersäure. 
E. Turpin. Pat. 83. 104. 

Papier. Einfluss des Gaslichtes auf das Vergilben 
des Papieres. J. Wiesner. L. 88. 189. 
Paraffin. Gewinnung, Verwendung u. Verwerthung 
der Nebenproducte. L. Grotowsky. L 77.308. 
— Abscheiden aus Petroleum. R Smith. Pat. 
86. *211. — Gewinnung auf der Concordiagmbe 
bei Nachterstedt. E, Schatz. L. 87 . 799. — 

— Formel Pouchet. L 74. 751. — Specifisches 
Gewicht. Albrecht. L. 76. 149. — Entfärben 
mittels Knochenkohle. L. Kimdohr. L 75. 
464. — Einwirkung von 8auerstoff. H. N. Jazn- 
kowitsch. L. 75. 682. 

— Ueber die Paraffinindustrie. F. Field. L. 74. 
215. — Geschichte n. gegenwärtiger Stand der 
Paraffinindustrie. H Brunton. L. 81. 436. — 


Die Paraffinindustrie in Sachsen u. Thüringen. 
74, 673. 75. 661. 561. 76 530. 78. 740. 82. 
610. 83. 386. 84. 63. 86. 610. 706. 87. 307. 
693. 88. 445. 831. 

Paraffine. Die Paraffine in dem fabrikmässig 
dargestellten Wassergas. II. Morton u. W. E. 
Geyer. L. 78. 480. 

Paraffinkerzen siehe Kerzen, Paraffin u. Photo- 
metrie. 

Paraffin öl siehe nnter Oele. 

Patente, s. a. Gesetze u. Processe. — Ueber Patent- 
wesen. L. 77 529. s. a. 81. 121. — Ulustrirte 
Patentberichte. L. 79. 735. — Sachliche Wür- 
digung der in Deutschland ertheiltcn Patente. 
E. Blum. L. 81. 46. — Einfluss des Patent- 
wesens auf die verschiedenen Vereinsfächer. 
Schiele. 82. 476 — Ueber die in Deutsch- 
land angemcldeten elektrischen Patente. Neesen. 
L. 83 735. — Ueber die Bedeutung der Patente, 
insbesondere der elektrotechnischen Patente. Fr. 
Hasslacher. 84. 173. — Zur Statistik der 
Patente. 85. 131. — Die in Amerika im Jahre 
1884 ertheilten Patente. L. 85. 305. — Ver- 
handlungen der Patentkommission. 87. 36. 
Pentan. Eigenschaften. Harcourt. 88. 1133. 
Fentaulampe siehe Lampen u. Photometrie. 
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Personal)«. Todesfälle u. Nekrologe. 

Beigrand, Director der Kanalisation n. 
Wasserversorgung der Stadt Paris. 78. 288. 

Bcndert, Carl Friedrich, Director der 
Tcplitz-Schönauer Gasanstalt. 85. 706. 768. 

Berg, Th. Fr. R., Oberbaurath in Hannover. 
88. 829. 

Dresser, G. W., Major in Newport. Heraus- 
geber des amerikanischen Gasjournals. 83. 392. 

Kmminger, Bruno, Generaldirector der 
Gesellschaft für Gasindustrie zu Augsburg. 86. 
567. 87. 1003. 

Franke, F. W., Director der Dortmunder 
Gasanstalt. 83. 469. 

Franke, Rob., Gasdirector in Gera. 85 643. 

Füller, J. B., Elektrotechniker. 79. 224. 

Geith, J R., Fabrikbesitzer u. früherer Pachter 
der Gasanstalt in Koburg. 84. 379. 409. 

Grischow, Eugen, Director der Gas- u. 
Wasserwerke in Halberstadt. 84. 1. 

Ilgen, Fr. H. W., Gaswerksdirector in St. 
Ingbert. 83. 45. 

Hausier, Ed. Friedr. , Gasdirector in Nürn- 
berg. 74, 678. 

Kr a k o w , Ad., Ingenieur zu Koblenz. 88.39.314. 

Kreuser, Otto, Director der Gasbeleuchtung« 
gesellschaft in Stuttgart. 84. 379. 450. 

Kühnell, C. A , kgl. Baumeister. 78. 186. 

Kurgas, Emil, Director der Gas- u. Wasser- 
werke in Riga. 80. 457. 531. 

Lang, Conrad, Director der städtischen Gas- 
u. Wasserwerke in Karlsruhe. 81. 57. 

Letheby, Dr., englischer Chemiker. 76 199. 

Mailet, A., Chef der chemischen Abtheilung 
der Gasgesellschaft in Paris. 85. 115. 

Marth, R., Director der Wasserwerke in 
Graz. 77. 49. 

Me Isens, Louis Henry F. , Professor, Mit- 
glied der Akademie etc. u. Gasveriflcator der Stadt 
Brüssel. 86. 398. 

Miltner, J. A., Ingenieur u. Director der 
Gascompagnie in Amsterdam. 88. 894. 

Motard, Dr H. , der Erfinder der Stearin- 
kerzen. L. 82. 227. 

N i c h o 1 s , W. Ripley, Professor am techno- 
logischen Institut in Boston (Mass). 87. 88. 

Pazzani, Jul., Erbauer u. Leiter der Gas- 
werke der Imperial-Continental-GaS'Asaociation 
88. 1003. 

Pepys, William lfasledine, Director der Im- 
perial Continental-Gasanstaltcn zu Köln u. Ehren- 
feld. 80. 457 531. 

Peters, Director der Gas- u. Wasserwerke 
in Weimar. 87 178. 

Pintsch, Julius, Commerzienrath in Berlin. 
84. 34. 


Personal!«. Todesfälle u. Nekrologe. 

Rau, L. , Betriebsingenieur der Budapester 
Gaswerke. 80. 595. 

Riebeck, Commerzienrath in Halle. 83. 115. 
Riedinger, L. A. , Finanzrath in Augsburg. 

79. 301. 

Schlosser, Gasanstaltsinspector in Schweid- 
nitz. 86 971. 

Schmidt, C., kgl. Baurath in Breslau. 88. 
894. 

Servier, Ed., Ingenieur u. Redacteur des Jour- 
nals des usines a gaz 85. 460. 

Siemens, Ch. W., in London. 88. 790. 
Spielhagen, Gottfried, Director der Gas- 
anstalten zu Nürnberg u. Weilheim. 76. 67. 

Spreng, Albert, Leiter der Gasanstalt in 
Freiburg im Brg 85. 140. 

Sy, Friedrich, technischer Director der Gas- 
fabrik in RegenBburg. 84. 179. 

Thurston, B. W., Director der Gasanstalt 
in Hamburg. 85. 612. 

Trapp, Konrad, Bergwerksdirector auf Georg- 
Marienhütte u. Ibbenbüren. 86. 350. 

Unruh, v. , Mitglied des Directoriums der 
deutschen Continental -Gasgesellschaft. 86. 133. 

Vitry, de, Director der Gaswerke in Genua. 
86. 158. 

Voss, Wilhelm, Oberingenieur der deutschen 
Continental-Gasgesellscbaft. 78. 461. 

Werner, Bruno August, Director der Gas- 
anstalt in Wurzen. 86. 542. 

W i n t e rwerber , L., Director der Gesellschaft 
für Gasindustrie in Augsburg. 77. 1. 

Witteck, L., Director der Gasanstalt in 
Ancona. 80. 305. 

Ziegler, Heinrich Friedrich, Director des 
Gaswerks zu Hanau. 82. 210. 

Personalla. Ehrungen. 

Bell, Graham, Erfinder des Telephons. 80.488 
Bijard, Director der Gasanstalt in Cairo. 
83. 76. 

Bürkli-Ziegler, Arnold, Ingenieur in Zürich. 
83. 636. 

Bunte, Dr. H., GcneralsecretÄr des Deutschen 
Vereins der Gas- u. Wasserfachmänner, München. 
86. 540. 

Ehmann, Dr. v. , Baudirector in Stuttgart. 

80. 737. 87. 959. 

Elster, Siegmar, in Berlin. 88. 554. 

HaaB, E., in Mainz. 88. 1143. 
Ladyguine, Elektrotechniker. L. 75. 463. 
Livesey, Geo, Gasdirector in London. 82. 468. 
Lowe, Thaddeus S. C., Professor. L. 87. 613. 
Murdoch, W., in London. 83. 706. 
Pierre, Director der Wasserwerke in Cairo 
83. 76. 
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Personlla. Ehrungen. 

Salbach, kgl. Baurath in Dresden. 75. 242. 
Schiele, Simon, Gasdirector in Frankfurt 
a M. 83 405. 

Schilling, Dr. N H. , Generaldirector der 
Gaswerke in München. 86. 540. 

Schneider, H., Gaeaustaltedirector u. Stadt- 
baurath in Cottbus. 86. 316. 

Siemens, Friedrich, in Dresden. 84. 410. 
85. 702 86. 342. 

Walter, A., Verwalter der Gasindustrie-Ge- 
gellschaft in Augsburg. 84. 756. 

Wobbe, G., Gasdirector in Hamburg. 82. 755. 

— Ehrungen ron Firmen. 

Buss, Sombart&Co., Magdeburg. 86. 824. 
Chamottefabrik-Actiengesellschaft 
vormals Didier in Stettin. 83. 740. 84. 655 

85. 759 88. 1143. 

Gasmototorenfabrik Deutz. 86. 702. 
Gebrüder Körting in Hannover. 84- 181. 

86. 702. 

H. Meinecke, Wassermesserfabrik in Breslau. 
84. 872. 

Schaffer u. Oehlmann in Berlin. 88. 1095. 
A. C. Spanner, Waasermesserfabrik in Wien. 
83. 740. 

H. J. Vygen & Co. 85.769. 

— Ehrungen verschiedener Finnen durch Ver- 
leihung goldner, silberner u. bronzener Medaillen 
für Gasapparate 84. 153. 

Petroleum s. a. Erdöl unter Gele. 

— Ursprung. Byasson. L. 77. 40. — Ueber die 
Entstehungsverhaltnisse. M e n d e 1 e j e f f . L. 77. 
526. — Petroleum u. Erdwachs. A. Burg mann. 
L. 81. 20. 140. — Vorkommen u. Ursprung. 
N old ecke. L. 83. 737. — Das Petroleum u. 
seine Zukunft. C. Marvin. L. 84. 729. — 
Das Petroleum, seine Geschichte, sein Ursprung 
u. seine Gewinnung in allen Landern der Welt. 
P. F Hue. L. 86 152. L. 88. 228 — Das 
Petroleum u. seine Producte. B. Redwood L. 
86. 813. — Praktische Abhandlung über Petro- 
leum. Benj. J. A. Crew. L. 87. 682. — Das 
Petroleum. W. de Fon viel le. L. 87. 1175. 
— Entstehung. 88. 1002. 

— Ueber Petroleumquellen in der Lüneburger Heide. 
75. 114. 562. 77. 47. — Die Erdwachs- u. Pe- 
troleumgruben in Galizien. G. F a u k. L. 75. 
342. — Petroleumquellen bei Cheliff in Algier. 
L. 75. 413. — Die Petroleumgebiete Bakus u. 
Persiens. H. E. Gintl. L. 76. 629, — Der 
Petroleumreichthum Amerikas. L. Simon in. 
L. 76. 719. s. a. L. 81. 201. — Vorkommen u. 
Handelsverhaltnisse des Petroleums in Rumänien. 
Gintl. L. 78. 726. — Vorkommen in Galizien. 
Raczkiewicz. L. 79. 478. s. a. L. 81. 201. 


— Vorkommen in verschiedenen Landern. 81. 
85. — Vorkommen im nordwestlichen Deutsch- 
land. Noeldeke. L. 81. 436. — Die Fundstätten 
des Petroleums mit besonderer Berücksichtigung 
der deutschen Erdöllager. C. Engler. L. 81. 
732. — Die Petroleumquellen in Transkaukasien. 
Peacock. L. 82. 868. — Ueber einige Fund- 
orte in Ungarn. A. Okulus. L. 84. 26. — Ueber 
die Petroleumgebiete Mitteleuropas, besonders 
Norddeutschlands. L. Piedboeuf. L. 84. 26. 
— Vorkommen in Europa. L. 86. 848. 
Petroleum, Gewinnung. 81. 85. Harris. L. 86.53. — 
Beitrüge zu einer rationellen Petroleumschürfung. 
A. Okulus. L. 82. 118. — Ueber Fetroleum- 
versorgung. L. 82. 683. — Gewinnung u. Ver- 
wendung. R. Redwood. L. 87. 583. — Pro- 
duction. 88. 1002. — Einfluss auf die Entwick- 
lung der Gasindustrie. N. H 8ch illing. 88. 184. 

— Petroleumbohrungen im Norder Dithmarschen. 

80. 392. — Gewinnung in Oelheim. E. Bei de- 
in ei ater. 82. 150. E. R. 83. 786. — Entwick- 
lung der Petroleumindustrie in der Provinz Han- 
nover. 82. 611. — Neue Bohrungen in Deutsch- 
land. Pollmann. L. 88. 167. 

— Zur Petroleumgewinnung in Galizien. E. W i n- 
dakiewicz. L 74. 667. Jul. Noth. L. 76. 86. 
s. a. L. 81. 201. 84. 642. — Geschichtliche 
Skizzen der Petroleumindustrie Galiziens. H. 
Walter, h. 81. 436. — Die Petroleumindustrie 
Galiziens. F, Montag. L. 82. 683. s. a. 84. 642. 

— Die Petroleumgewinnung in Westgalizien. C. 
Haupt. L. 85. 477. — Die Petroleumindustrie 
des Kaukasus auf der Pariser Weltausstellung. 
78. 530. — Die Petroleumindustrie im Kaukasus. 
83. 529. — Die Petroleumindustrie in Rumänien. 
St. Olszewski. L. 83. 735. — Die russische 
Petroleumindustrie. L. 84. 239. — Die russische 
Petroleumindustrie. L 85. 102. 

— Entdeckung, Ausbeutung u. Verwerthung in den 
amerikanischen Staaten. Ad. Ott. L. 75. 102. — 
Zur Geschichte der Petroleumindustrie Amerikas. 

81. 87. — Production in Amerika. 81. 86. L. 83. 
230. — Die Petroleumindustrie in Amerika 83. 
628. L. 88. 532. 

— Production in Pensylvanien. F. II. W rigley. L. 76. 
423. s. a. L. 80. 51. — Ueber Gegenwart u. Zukunft 
der Petroleumdistricte in Pensylvanien. E. W rig- 
ley. L. 79. 791. — Aufspeicherung in Pensyl- 
vanien. L. 82. 118. — Die Petroleumindustrie in 
Pensylvanien. Lefaivire. L. 85, 255. 

— Gefährlichkeit beim Transport. Barr et. L. 74. 
109. — Rohrleitungen für Petroleum in Amerika. 
74. 684. L. 74. 388. 75. 199. L. 86. 388. — 
Transport raffinirten Petroleums mittels Rohr 
leitung von Bremen nach Duisburg. L. 83. 102. 

— Der Petroleuratransport in Rohrleitungen. L. 
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85. 731. — Rohrleitung für Baku-Petroleum. 
L. 87. 231. 

Petroleum. Kanalschifffahrt für Petroleum im 
Winter. Ch. Plagge. L. 74. 388. — Transport 
auf Dampfschiffen L. 86. 418. — Petroleumtrans- 
port in Behälter- (Tank-) Schiffen L. 86. 969. 

— Verschiffung des Petroleums. Gäde. L. 87. 
301. 

— Darniederliegen des Petroleumhandels in den 
Vereinigten Staaten Nordamerikas. 75. 36. — 
Production, Consum, Preis in Hamburg. 74. 80. 
75. 601. — Einführung fremden Petroleums nach 
Oesterreich-Ungarn. E. Windakiewicz. L. 75. 
103. — Petroleumexport der Vereinigten Staaten. 

75. 601. — Preise in Deutschland 1865 bis 1876. 

76. 770. — Petroleumstatistik der Vereinigten 
Staaten. Chan dl er L. 78. 477. — Petroleum- 
zoll im Deutschen Reich. 79. 461 — Zur Ein- 
führung von Rohpetroleum nach Deutschland. 
84, 159. — Uebcr die AVeltlage des Petroleum- 
geschäftes. L. 84. 239. — Petroleumexport der 
Vereinigten Staaten. 85. 640. — Zunahme der 
Einfuhr von Petroleum in Grossbritannien wah- 
rend der Jahre 1883 bis 1885. L. 86. 606. — 
Einfuhr u. Werth in Hamburg. 88 863. — Ausfuhr 
ans Amerika n. Consum verschiedener Länder. 

86. 973. — Einfuhr in Hamburg. 87. 1053. — 
Geschäftsbericht der Bremer Petroleumbörse. 
88 472. 

— Ueber das Petroleum in Rumänien. L. 75. 413. 

— Die chemische Zusammensetzung des Pensyl- 
vania- Petroleums S. P. Sudler. L. 77. 345, 

— Untersuchungen amerikanischer n. russischer 
Petroleumsorten. J Biel. L. 79. 521. — Ueber 
kaukasisches Petroleum. Beilstein u. Kurba- 
tow. L. 81. 734. L. 82. 53. — Untersuchung des 
kaukasischen Petroleums. Markow nikow u. 
Ogloblin. L. 82. 338. — Zur Kenntnisa des 
kaukasischen Petroleums. Beil stein. L. 85 
256 — Güte der russisch-kaukasischen Handels- 
marke (Baku). C. En gier. L. 85 501, — Ueber 
das russische Petroleum. 88. 538. 974. — Unter- 
auchungsresultate über die Leuchtkraft des Oel- 
lieimer u. des amerikanischen Petroleums. Graf. 
L. 82 118. — Ueber die Bestandtheile des gali- 
zischen Petroleums. Lachowicz. L. 84. 25. — 
Gehalt des Petroleums an schweren, über 300° 
siedenden Oeltheilen. C. Engter. L. 85 500. 
— Mittlere Zusammensetzung. V. B Lewes. 
88. 1072. 

— Die Veränderungen verschiedener Petroleum- 
sorten beim Brennen auf der Lampe. Junker. 
L. 83. 532. — Ueber die Ursachen der mangel- 
haften Leuchtkraft von Petroleumsorten. L. Mar- 
quardt. 84.776. — Ueber den Zusammenhang 
zwischen Leuchtkraft, Siedetemperatur u. Ent- 


flammungspunkt des Petroleums. C. En gl er. 

L. 85. 500. — Einfluss der schwersiedenden 
Oeltheile auf die Leuchtkraft. C. En gier. L. 
85. 501. 

Petroleum. Verbesserung in der Behandlung von 
rohem Petroleum zu Heizzwecken. J. A. John son. 
Pat. 74. 279. — Die Raffination des Rohpetro- 
leums. A. Ott. 75. 209. — Schlechtes Petro- 
leum u. Maassregeln zur Abhülfe. 79. 108. 306. 

— Das amerikanische Rohpetrolenm, sein specif. 
Gewicht u. seine Raffination. 81. 86. — Gewin- 
nung von Picen aus Petroleumrückständen. C. 
Grabe u. J. Walter. L 81.510. — Gewinnung 
von Benzol, Naphtalin u. Anthracen aus Petro 
leumrückstanden. Li eher mann. 82 809. — 
Verfahren zur Zerlegung des rohen Petroleums 
in Primär- u. SecundBröl. H al vorsen Process 
Company. Pat. 85. *873. — Benutzung der 
PetroleumrOckstände zur Locomotivfeuerung. Th. 
Urquhart. L. 85. 528. — Beseitigung u. Ver- 
werthung der Abfalls&ure in Petroleumraffinerien. 

L. 85. 901. — Verarbeitung von Rohpetroleum 
auf hurzfreic Schmier- u. Einfettungsöle. C. Roth 
u. A. Parrisius. Pat. 85. 903. — Abscheiden 
von Paraffin u. Stearin aus Petroleum. R. Sm ith. 
Pat. 88. *211. — Apparat zur mechanischen Zer 
legung von schweren Oelen des Rohpetroleums. 
Halvorson Process Company. Pat. 86. 
*211. — Ueber die deutschen Rohpetrole, deren 
Untersuchung u. Verarbeitung. G. Krämer u 
W. Böttcher. L. 88. 769. 

— Ueber die Heptane aus Petroleum. C. Schor- 
lemmer. L. 74. 76. — Ueber das Vorkommen 
u. die Zusammensetzung von Säuren im Roh- 
Petroleum. C. Hell u. E. Medinger L. 74 
704. — Untersuchung über die Paraffine des 
pensylvaniachen Petroleums. T. M Morgan. 

L. 75. 892. — Ueber die Verbrennung der flüch- 
tigen Kohlenwasserstoffe des Petroleums im 
Sauerstoffgase. R Günsberg. L. 78 706. — 
Ueber die Zersetzung des Petroleums durch 
Ueberhitzen. M. Letny. L. 79. 173. — Ueber 
die pyrogenen Kohlenwasserstoffe des amerika- 
nischen Petroleums. L. I* r u n i e r. L. 79. 789. — 
Ueber die Kohlenwasserstoffe des amerikanischen 
Petroleums. Beilstein u. Kurbatow. L. 81. 
364. — Ueber das Vorkommen des Paraxylols 
im galizischen Petroleum, l'awlewski. L. 85. 
846. 

— Kostenvergleich bei Anwendung von Spiritus, 
Petroleum u. Leuchtgas zn Beheiznngszweeken 
für den Laboratoriumsgebrauch A. Wagner. 
74. 623 — Verhalten von Petroleum zu Stein- 
kohlengas. Aebert 74. 790. — Ueber Vergas 
ung von Petroleum. Pintsch. 74. 790. s a. Gas 
bereitung. — Werth als Ersatzmittel für Cannel- 
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kohle. A. Wagner. 75. 203 L. 75. 344. — Das 
Petroleum als Beleuchtungsmaterial in hygieni- 
scher Beziehung. H. Vuhl. L. 75. 414. — An- 
wendung von rohem Petroleum zur Heizung. L. 

77. 55. 

Petroleum. Brand in den Petroleumgruben zu Borys- 
law L. 74. 665. — Ueber Petroleumbrilnde u. ihre 
Löschmittel H. Weidenbuscb. 75. 175. — 
Hochsiedendes Petroleum als Lenchtmaterial u. 
die Feuergefährlichkeit des HandelBpetroleums. 
C. Heumann. L. 77. 413. — Das Reichsgesund- 
heitsamt Ober die Gefährlichkeit des Petroleums 

78. 359. — Ueber das Brennen von Petroleum 
auf Wasser. L. Hagen. L. 78. 520. — Ent- 
zündung von Petroleumquellen u. Bassins in 
Pensylvanien dnrch den Blitz. 80. 499. — Feuer- 
gefährlichkeit. Heumann. L. 81. 510. — Ueber 
die Explosionsgefahr des Petroleums u ihre Ab- 
wendung. R. Weber. L. 81. 510. — Erhebungen 
über die vorkommenden Explosionen von Petro- 
leumlampen n. Versuche über die Beziehungen 
der Gefahrtemperatur brennender Lampen u. dem 
Entfiammungspunkte des Petroleums. 84. 601. 

— Entflammungspunkt. 76. 212. 81. 136. — Ent- 
zündungspunkt. 81. 136. — Siedepunkt, Ent- 
flammung«- u. Entzündungstemperatur. F. G a n t- 
ter. L. 87, 551. — Zur Bestimmung des Ent- 
flammungspunktes. J. T. Stoddard. L. 83 167. 
Th. Rosen bl nt t. L. 87. 200. 

— Zur Petroleumprüfung. R. Weber. L. 78. 236. 
s. a. 81. 84. 134. 156. Taf. 3. — Prüfung auf 
Feuergeffthrlichkeit. A. Wagner. L. 79. 604. 
V. Meyer. L. 80. 137. C. Engleru. R. Haas. 
L. 81. 167. — Zur Untersuchung u Behand- 
lung des Petroleums. H. Hörler. L. 80. 237. — 
Ueber Petroleumprüfung u. einen neuen Prü- 
fungsapparat. K. Heumann, 84. *619. — Zur 
Frage der Prüfung des Leuchtpetroleums durch 
fraetionirte Destillation R. Ki ssling- L. 84. 
672. — Ueber die Prüfung des Petroleums durch 
Destillation. F. Beil stein. L. 80. 256. — Ex- 
perimentaluntersuchungen über das Petroleum 
als Leuchtmaterial. H. Thörner. L. 86. 606. 
L. 87. 134. — Bericht über die Thätigkeit des 
Petroleum-Testbureans in Bremen. 87. 440. 

— Apparat zur Prüfung leicht entzündlicher Flüssig- 
keiten. A. Bernstein. Pat. 80. *288. — Apparat 
zur Prüfung des Petroleums. C. Engl er. L. 80. 
236. L. 81. 18. 81. 156. Taf. 3. — Petroleum 
Prüfungsapparat. Abel. 81. 136. Taf. 3. — Ap- 
parat zur Prüfung des Petroleums auf seine 
Entzündungstemperatur, genannt Taucher. N. 0. 
Braun. Pat. 81. *660 L. 82. 62. Pat 82. *828. 
— Apparat zur unmittelbaren Prüfung des Petro- 
leums auf seine Explosibilitftt. R. V e 1 1 e. Pat. 
82. *267. — Vorschriften, betr. den Abel'schen 


Petroleumprober. L. 83. 63. — Verbesserung am 
Abel'schen Petroleumprobcr. O. Braun. Pat. 83. 
•138. — Apparat zur Prüfung des Petroleums 
auf Entflammbarkeit. A. Ehrenberg. Pat. 84. 
*200. — Petrolcum-Prflfungsapparat. E. Ley- 
bold's Nachfolger. Pat. 84. *646. 

Petroleum. Kitt für Petroleum behälter. Veit- 
meyer. 75. 29. -— Inexplosible Siphonflasche für 
Petroleum. Troost. L. 75. 623. — Verordnung 
Uber das gewerbsmässige Verkaufen u. Feil- 
halten von Petroleum. 82. 268. — Ueber eiserne 
Oclbchälter für Petroleum. Forchheimer. 84. 
*705. Taf. 2 u. 3. 

Petroleumäther. Siedepunkt, Entflammungs- u 
Entzündungstemperatur. F. Gantter. L. 87. 65 1 
Petroleumgas siehe Gasbereitung. 
Petrolcumgastheer siehe Theer. 
Petroleumhelzung siehe unter Heizung. 
Petroleumkochapparate siehe unter Kochen. 
Petroleummotoren. Die einpferdigen Petroleum- 
motoren der Eis en- u. M aschinen -Fab riks- 
ac tie ngesell Bchaf t in Wien. L. 74. 550. — 
Hock’s Petroleummotor. 74. *719. L. 74. 386. A.A b - 
land. L. 74. 726. Veitmeyer L. 76. 143. — 
Petroleummotor von Brayton (Ready-Motor). L. 
76. 50. E v. Hesse. L. 76. 491. Müller- 
Melchior. L. 76. 651. — Kraftmaschine für 
den Betrieb mit schweren Theerölen oder Petro- 
leum. C h. D u s au lt. 79. 190. — Explosionsmotor 
für flüssige Kohlenwasserstoffe. S. Marcus. Pat. 
84 895. — Apparat zum Verdunsten von Petro- 
leum für Kraftmaschinen. G. Daimler. Pat. 
87. *685. 

— Neuerungen an Petroleummotoren, v. Hesse. 

L. 74 145. C. D. Abel. Pat. 76. 87. Thomson, 
Sterner & Co. L. 78. 671. 79. 37. G. Stoff. 
Pat. 81. *172. Pat. 82. *157. O. Zimmermann. 
Pat. 82. *832. H. Wallmann. Pat. 83. *196. 

M. Schütz. Pat. 83. *170. Pat 84. 648. Pat. 
87. 43. M. V.8chlitz. L. 84.357, G. Daimler. 
Pat, 86. *815. Job. Spiel. Pat. 86. *988 

Petrozcene. Gewinnung u. Eigenschaften. H. W. 

C. Tweddle. L. 76. 719. 

Pflanzenwachs, Japanesisches Wachs, Kogawaehs. 

Abstammung, Gewinnung u Reinigung. L. 74 608. 
Phenol Bielie Carbolsäure. 

Phenole. Die Phenole im Theer. K.E.Schulze. 
L. 87. 1082. — Ueber hochsiedende Phenole im 
Steinkohlentheer. G. E. Schulze. L. 85. 277. 
Phlagometcr. V. Bah Ion. 79. 135. 

Phosphor. Ueber den Ursprung u. die Verthei- 
luug des Phosphors in der Steinkohle u. der 
Csnnelkohle. Ad. Car not. L. 85. 102. 
Phosphorescenz. Ursachen der Phosphorescirung 
der leuchtenden Materie. E. Dreher. L. 82 152. 
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Photogen. Fabrikation aua Bakn'scher Napbta. 

F. A. Rossmässler. L. 85. 256. 279. 
Photographie. Anwendung des Stickoxyd Schwefel 
kohlenstofflichtes zu photographischen Zwecken. 
Eng. Seil. L. 74 834. — Ueber den Werth 
verschiedener Lichtquellen für die Photographie. 
75. 243. — Anordnung künstlicher Beleuchtung 
für photographische Aufnahmen. E. H im ly. 
Pat. 85. *788. 

Photometrie. Neues System der Photometrie. 
Wallace. 74. 447. — Die Photometrie u. die 
mechanische Messung des Lichts. F. Zöllner. 
80. 18. — Neue photometrische Methode. Crov a. 

81. 764. — Messung der Lichtintensitat u. Ver- 
gleichung der photometrischen Methoden. 81. 
764. — Ueber Photometrie. L. 82. 453. — Be- 
stimmung derLeuchtkraft einfacher Lichtstrahlen. 
Crova u. Lagarde. L. 82. 86. L. 83. 265 — 
Die Grundlagen der Photometrie. H. KrüBS. 
83. 49. 81. — Die Grundsätze der Photometrie 
u. die verschiedenen photometrischen Apparate. 
L 88. 167. — Photometrie u. Gasanalyse. J. T. 
Brown. L. 83. 588. — Zur Photometrie. L. 
Foucart. L. 83. 620. — Die Methode der Unter- 
suchung u. die Einrichtung der Photometer- 
kammer auf der Münchener elektr. Ausstellung. 
L. 83. 735. — Die Photometerkammer der Inter- 
nationalen ElektricitätsausBtellung in Wien. L. 
85. 35. — Ueher neuere Verfahren u. Apparate 
zur Lichtmessung L. 85. 169. — Ueber Maass 
u. Vertheilung der Beleuchtung. H. KrfiBB. 86. 
•66. — Die Methoden der praktischen Photo- 
metrie. H.Krüss. 86.1001. 87.974. S.Eleter. 
87. 978. Kümmel. 87. 981. — Erfahrungen 
über den Stand der Photometrie in England. 
S. Elster. 88. 46. 

— Ueber die Möglichkeit, hohe Temperaturen 
photometrisch zu messen. J. Dewar. L. 74. 41. 
— Photometrische Studien. Küdorff. 79. 689. 

82. 137. 146. — Photometrische Messungen über 
die Absorption u. Reflexion verschiedener Glas 
Sorten in verschiedener Entfernung von der 
Lichtquelle. F. W. Hartley. L. 81. 167. — 
Ueber photometrische Messungen. W. T h om so n. 
L. 83. 167. — Ueber Sonnenphotometrie. A. 
Crova. L. 83 265. — Angenäherte photometri- 
sche Messungen der Lichtstärken der Sonne, 
des Mondes, elektrischer u. anderer Lichtquellen. 
W. Thomson. 83. 448. — Photometrische Unter- 
suchungen. G. Krech. L. 83. 378. Müller. L. 

83. 811. — Ueber Messung sehr heller Licht- 
quellen mit dem Bunsen'schen Spiegelphotometer. 

G. Happach. 84. 668. — Ueber die Verwerth- 
ung der Resultate photometrischer Messungen. 

H. Krüss. L. 84. 729. — Zur Photometrie der 
Sonne. Fr. Exner. L. 87. 301. — Ueber photo- 


metrische Messungen. Bes Bin. 88. 43. — Ver- 
gleichskörper für Lichtmessungen. 8. Elster 
Pat. 88. *827. 

Photometrie. Intensitätsverbältnisse einiger irdi- 
scher Lichtquellen. H.B. Vogel u G.Müller. 77. 
701. — Photometrisehe Vergleichung von Licht 
verschiedener Farben. O. N. Rood. L. 78.371. — 
Photoraetrische V ergleichung verschiedenfarbigen 
Lichtes. M. de Lepinay. L. 84. 280. — Die 
photometrische Vergleichung ungleichfarbiger 
Lichtquellen. L. Weber. L. 84. 729. — Photo- 
metrische Vergleichung verschiedenfarbiger Licht- 
quellen. J. Macd. L. 84. 825. — Lichtstärke u. 
C-onsnm der gebräuchlichen Lichtquellen. C 
Heim. 87. *671. 

— Die Fehler der Photometrie durch Vergleichung 
weissen u. gelben Lichtes. Elster. 80. 606. — 
Ueber die Unzuverlässigkeit der photometrischen 
Messungen. 81. 817. — Die Fehler der gegen- 
wärtig üblichen Messung einer gegebenen Licht- 
quelle. D. Coglievina. 87. 94. — Revision der 
photoraetrischen Methoden. 87. 87. — Bestim 
rnung des persönlichen Fehlers bei der Einstei 
lung des Photometers. E. Lie bentha I. 88. 641. 

— Ueberdie Anwendung lichtzerstrenenderSchimie. 
A. Crova. L. 86. 362. — Einfluss der Länge 
des Photometers auf das Messungsresultat. 86 
885. H. Krüss. 86. 886. s a. 87. 85. D. Coglie- 
vina. 87.88. W. Schnell. 87.111. Strecker. 
87. 229. — Photometerlänge. H .Krüss. 87. 976. 
— Photometerschirm. H. Krüss. 87. 976. — Ein- 
fluss der Ungleichheit der beiden Seiten des 
Photometerschirmes. E. Liebenthal. 88. 615. 

— Gleich massiges Verfahren zur Bestimmung der 
Leuchtkraft des Gases. 74 790. — Ueber Be 
urtheilung derLeuchtkraft des Gases. W. Sugg. 
L. 77, 201. — Bestimmung der Leuchtkraft der 
Siemens-Brenner. Hasse. 81. 563. Elster. 81. 
456. 563. — Photometrische Messungen zur Fest- 
stellung der Leistung verschiedener Gasbrenner. 
Fr. Rüdorff. 82 187. Taf. 1. — Die Photo- 
metrie von Intcnsivbrennem. H Krüss. 87. 
977. S. Elster. 87. 979. — Zur Photometrie 
von Intensiv-Gasiampen, 88. 647. 

— Dispersions- oder Linsenphotometer für elektri- 
sches Licht. Perry u Ayrton. 80. *223. 83.339. 
— Ueber die Bestimmung der Stärke des elektri- 
schen Lichtes. L. 82. 408. — Zur elektrotechnischen 
Photometrie. L. 83. 732. — Die Photometrie des 
elektrischen Lichtes, v. Hefner- A Iteneck. 
83. 789. *830. *880 — Apparat zur Messung 
elektrischer Lichter. Siemens u. Halske. 83. 
*831. s. a. *833 — Petroleumlampe mit Rund 
brenner als Vergleichslicht bei elektrischen 
Lichtmessungen v. H efner- Alteneck 83. 
838. 881. — Die elektrotechnische Photometrie. 
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H. Krüss. L. 86. 531. — Lichtmessungen in der 
Technik mit besonderer Berücksichtigung elek- 
trischer Glühlampen Strecker. L. 86. 759. — 
Ueber Photometriren von Bogenlampen. F r. 
Vogel. L. 87. 680. — Apparate zur Photometri- 
rung von Bogen n. Glühlampen. H. Krüsg. 
L. 87, 1081. — Bemerkungen zu dem Aufsatz 
von Krüss : „Apparate zur Photometrirung von 
Bogen- u. Olflhlicht.“ C. Heim. L. 87. 1081. — 
Messung der Lichtstarke der elektrischen Be- 
leuchtung gegenüber der gewöhnlichen Strassen 
beleuchtung. 8. Elster. 88. *1080. 

Photometrie. Zur Herstellung constanter Normal- 
Hammen V. Wartha. L. 74 147. — Ueber die 
Möglichkeit der sicheren Herstellung einer con- 
stanten Lichteinheit für photometrische Zwecke. 
W. A. Nippoldt. 74.527. — Ueber die Abhängig- 
keit der Lichtstarke von der Flammenhöhe, W. A. 
N ippoldt. 74. 534. — Normalflammen für Photo- 
metrie. 77. 189. 594. 83. 600. — Verwendung 
von Leuchtgas als Normallicht für Leuchtver- 
Buche. Salzenberg. 79.689. Klönne. 79.690. 
H. Bunte. 79. 692. — Herstellung einer con- 
stanten Lichtquelle für photometrische Messun- 
gen. Giroud. 80. 700. — Relativer Werth der 
jetat gebrauchten Messeinheiten. Monnier. 83. 
358. 758. — Zur Erzielung einer internationalen 
Lichteinheit. 83. 688. — Ueber Lichteinheiten, 
v. Hefner-Alteneck. 88. 790. — Zur Be- 
urtheilung der verschiedenen Lichteinheiten. v. 
Hefner-Alteneck. 83. 836. 880. — Neue 
Lichteinheit für photometriselie Messungen. W. 
H. Preece. L. 84. 280. 356. — Zur Frage der 
Lichteinheit. 84.761. — Zusammenstellung über 
die Beziehungen der gebräuchlichen Lichtmaasse. 
Violle 84. 764. — Die Maasseinheiten des 
Lichtes. H. Krüss. L. 85. 170. — Curvon zur 
Berechnung der von künstlichen Lichtquellen 
indicirten Helligkeit. L. Weber. L. 85. 756. — 
.Spectrographische Untersuchung von Normal 
lichtquellen n. die Brauchbarkeit der letzteren 
zu photochemischen Messungen der Lichterapfind- 
lichkeit. J. M. Eder. L. 85. 756. — Maassein- 
heiten für weisses Licht. L. 86. 150. — Ueber 
die Lichteinheit. H. Krüss. 87. 974. 8. Elster. 

87. 981. — Ueber constante Vergleichslichtquellen 
für photometrische Zwecke. F. Uppen born. 

88. *487. *513. — Zur Frage der Lichteinheiten. 
L. Weber. 88.597. E. Liebenthal. 88. 1036. 
— Die Lichtmaasse für die praktische Photo- 
metrie. 88. 893 — Harcourt'sche Pentaneinheit. 
W. J. Dibdin. 88. 1135. — Ueber den Werth 
der verschiedenen Lichteinheiten. W. J. Dibdin. 
88 1135 

— Zur Beschaffung einer deutschen Normalkerze 
74. 156. 359. — Mittheilungen der Vereinskerzen- 
Oeneral-Reg z Joum f. Oashel n Wasserven- 


commission. Thomas. 74 417 79 445. 561. 80. 
366. 608. 82. 695. 84. 563. 85. 706. 87. 1001. — 
Ueber die Vereins-Photometerkerze , Normal- 
Paraffinkerze. Fr. Rüdorff. 82.146. Buhe. 82. 
696. Grahn. 82. 697. Elster. 82. 698. s. a. 

87. 629. — Instruction für den Gebrauch der 
deutschen Vereins Paraffinkerze zur Lichtmess- 
ung. 84. 565. 

Photometrie. Die Veränderlichkeit im Lichtwertho 
der Flammen von englischen sog. Normal Wallrath- 
kerzen. 81. 818. 83. 717. Anm. — Vergleichende 
Versuche mit Normalkerzen. H. Krüss. 83.511. 
572. — Die Elammenhöhe der Münchener Stearin- 
kerzen, der DeutschenVerems-Paxaffinkerzen u. der 
englischen Wallrathkerzen. H. Krüss. 83. 512. — 
Versuche über die Helligkeit der Münchener 
Stearinkerzen, der Deutschen Vereins-Paraffin- 
kerzen u. der englischen Wallrathkerzen. H. 
Krüss. 83. 572. — Der Materialverbrauch der 
Münchener Stearinkerzen, der Deutschen Vereins- 
Paraffinkerzen u. der englischen Wallrathkerzen. 
H. Krüss. 83. 580. — Untersuchungen über 
den Schmelzpunkt des Kerzenmaterials bei Mün- 
chener Stearinkerzen, Deutschen Vereins-Paraffin- 
kerzen u. englischen Wallrathkerzen. H. Krüss. 
83. *581. — Beobachtungen mit Normalkerzen. 

E. Voit. 87.889. — Zusammensetzung der eng- 
lischen Kerze. V. B. Lewes. 88. 1072. 

— Photometrische Versuche mit der Lampe von 
Muchall. Haas. 80. 704. — D r ap er's Einheit« 
lampe. 80. 708. Anmerkung. — Die Messung 
der Lichtintensitat in Graden. D. Cogl i e vi n a. 

81. *642. Taf. 5. — Ueber die Carcel Lampe von 
Fresnel u. über photometrische Messungen. 81. 
763. — Keate’s Wallrath-Oellampe. 81. 818. — 
Die Anwendung des Einlochbrenners von Giroud 
zu photometrischen Zwecken F. Uppen born 

88. *488. — Die Unbeständigkeit des Giroud- 
Brenners u. dessen Prüfung auf seine ConBtanz. 

F. Uppen born. 88. 513. 515. 

— Eine neue Normalflamme für photometrische 
Messungen. J. Methven. 79.42. — Untersuch- 
ungen über die Bedeutung von Methven's Ver- 
fahren der Lichtmessung für die praktische 
Photometrie. Schiele. 80.465. — Ueber Meth- 
ven's Methode der Photometrie. 81.818. K lönne. 
79. 690. 82.698. F. Rüdorff. 80.217. Grahn. 

82. 699. — Der Methven-Schlitz u. die englische 
Normalkerze. L 86 148. — Methven-Schlitz als 
Lichtmanss. 87 86. — Vergleichende Versuche 
mit Ilarcourts u. Methven's photometrischen 
Liehtmaassen. V. 8t. Rawson. L. 87. 170. — 
Die Einheit des Lichtes. H. Krüss. 83. *213. 
— Das optische Flammenmaass u. der hiezn 
benutzte Apparat. H. Krüss. 83. *717. 
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Photometrie* Ersatz der Vereins-Normalkerze durch 
ein Benzolflämmchen. Ä. Eitner. 81. 722. — - 
Benzinlämpchen für Lichtmessungen. v.Hefner- 
Alteneck. 83. *883. — Benzinlampe für photo- 
metrische Zwecke. A. Eitner. 85. *799 — 
Prüfung einer Benzinlampe auf ilire Constanz. 
F. Uppenborn 88. *517. 

— Amylhydrür als Maass für die Lichtstärke. A. 
V. Har court. 75. 678. — Eine neue Licht- 
einheit. A. V. Harcourt L. 78. 307. 79. 43. 

— Ueber die Harcourt'sche Nonualflamme. 81. 
819. — lieber Harcourt's Pentanlampe. H. K rü ss. 
88. *1133. 

— Vorschlag zur Beschaffung einer constanten 
Lichteinheit. F. v. Hefner-Alteneck. 84. *73. 

— lieber die Amylacetatlampe. H. Bunte. 84 
766. — Anweisung für den Gebrauch der Amyl- 
acetatlampe. 84. *769. — Erfahrungen mit der 
Amylacetatlampe. H. Bunte. 85. 796. Buhe. 

85. 799. Eitner 85. 799 Flürscheixn. 85 
799. — Zur Frage der Lichteinheit (Amylacetat 
Lampe) v. Hefner-Alteneck. 86.3. s. a. 505. 

— Ueber die Verwendung der Amylarctutlainpe 
zur Lichtmessung. II. Bunte. 86. 1022. — Er- 
fahrungen mit der Amylacetatlampe. Baumert 

86. 1082. Buhe. 86. 1022. Hahn. 86. 1023. 
Hasse. 86. 1022. 1024. Kunatb. 86 1022. 
Landgraf. 86. 1022. Schülke. 86. 1023. 
Wunder. 86. 1022. Zimmermann. 86. 1023. 
— Die Deutsche Normalkerze u. die Amylacetat- 
lampe. Hasse. 86. 1024. Diehl. 86. 1024. 
Thomas 86. 1025. — Die Lichteinheit der 
Amylacetatlampe; Beschreibung u Gebrauchs- 
anweisung der Lampe. F. v. Hefner-Alteneck. 

87. *489. — Optisches Flammenmaaas für die 
Amylacetatlampe. H. Krüss. 87. *817. — Ueber 
die Amylacetatlampe. 87 809. 1001. — Unter 
suchungen Aber die Amylacetatlampe. E. Liebe n- 
thftL 87. 814. Ber. 928. — Die v. Hefner- 
Alteneck’sclie Amylacetatlampe mit optischem 
Flammenmaas8 nach Krüss. F. Uppenborn. 

88. *488. — Bericht der Kerzencommission über 

die Amylacetatlampe. Krüss. 88. 569. 756. — 
PhotometrischeUntersuehungen über die v. Hefner- 
Alteneck’sche Lichteinheit. E. Liebenthal. 88. 
583. 610. 641 — Die mittlere Schwankung in 

der Flammenhöhe der Amylacetatlampe. E. 
Liebenthal. 88. 586. — Abhängigkeit der In 
tensität der Amylacetatlampe von der Flammen 
höhe. E. Liebenthal. 88 587. — Vergleich 
der Amylacetatlampe mit der englischen Normal- 
kerze. E. Liebenthal. 88. 645. 1035 — Ueber den 
Einfluss des Leucli tmaterials auf die Leuchtkraft 
der Amylacetatlampe. E. Liebenthal. 88. 1029. 

— Untersuchungen ül>er das Platin Normallicht. 
L. Sch wen dl er. L. 80. 687. — Ueber eine 


neue Maasseinheit für Lichtmessungen (Platin 
einheit). L. Schwendler. 80. *706. — Detail- 
lirte Beschreibung der Platineinheit u. der Me- 
thode ihres Gebrauches. L. Schwendler. 80 
*712. — Ueber die Platineinheit für photo 
metrische Messungen. Violle. 81. 765. L. 83. 
414 84. 762. L. 85. 169. 85. 349 — Herstellung 
der Platinlichteinheit. Violle. 84. *763. W. 
Siemens. 84. *765. — Die Platinlichteinheit 
nach den Beschlüssen der internationalen Elek- 
trikerconferenz in Paris. 84. *763 — Versuche 
über den Werth des Platinlichtes als Lichtxnaass 
Cli Cross. L. 87. 134. — Versuche über die 
Platinlichteinheit. Trowbridge, Pi c kernig u. 
Cross. L. 87. 681. 

Photometrle. Gasprüfer. H. Giroud. 74.135. Taf 7. 
Fig. 10. — Evan s Photometer. W. A. Nippoldt. 
74. 532. — Elektrisches Photometer, Selenphoto 
meter. W. Siemens. 75. 669. s. a 565. 666. — 
Photoflagometer. V. Bablon. Pat. 76. 652. — 
Apparat zur Messung der Leuchtkraft des Gases. 
IV. T. Sugg. Pat. 77. 18. — Taachenpnotometer. 
C. V. 77. 191. — Photometer mit Normallampen 
licht. Edgerton. L. 79. 138. — Photographisches 
Photometer, v. Monkhoven. L. 80. 51. — Da> 
Scalenphotometer. F. Zöllner. 80. *221. L. 80. 
18. — Centigrad Photometer. D. Coglievina. 
L 80. 687. Pat. 81. *171. 81. 642. Taf. 5. — 
Lichtmesser. F. Hurte r. Pat. 82. *830. — Ap- 
parat für Lichtmessungen. W. II. Preece. L. 

84. 356. — Lichtmessapparat für photographische 
Zwecke. Edison u. Otto. L. 85. 475. — Com 
pensationsphotometer. H. Krüss. 85. *685. — 
Photometer nach Foucault. 11. Krüss. 86.1002. 
— Photometer k relief von G. Villarceau. H. 
Krüss. 86. 1006. — Thermophot oder selbst- 
registrirendes Photometer. L. 87. 730. — Dibdin’a 
Radialphotometer. S. Elster. 87. 979. Berichti- 
gung. 1060. H Krüss. 87. *1145. — Winkel- 
photometer. S. Elster. 87. *1094. 

— Die Photometer von: W Sugg. L. 76. 316, 
W. Morgan -Brown. Pat. 76. 525, Trough 
ton u. Simms. L. 77. 200, F. Glan. L. 77. 
746, Guthrie. 80. *120. L 80. 137, J. M 
Eder. L. 80. 348, F. H. Hä n lein, Pat. 81. 
*659, Cb. Otto Pat. 83. *169, Sabine. L. 84. 
280, Fr. Schmidt u. Ilä nach. Pat. 84. *831. 

— Neue Anordnung dea BunBenphotoineters. E. 

Peltzer. L. 80. 686. — Ueber das Bunaen 
Photometer. H. Krüss. L. 81 770 — Die 

Evan’sche Modiflcation des Photometers nach 
Bimsen. D. Coglievina. L. 83. G0. — Eine 
neue Form dea Bunsen-Photometers. H. Krüss. 
84 *587. 85. 152 F. v. Hefner-Alteneck 

85. 28. — Das Bunsen'sche Photometer. H. 
Krüaa. 86. 1008. — Zur Theorie des Bunsen 
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sehen Photometers; Herleitung der Rechnungs- 
formeln, die Empfindlichkeitscoefficienten u. 
Resultate einiger Beobachtungen. L. Weber 
87. 697. — Ueber ßtörende Einflüsse am Bunsen- 
sehen Photometer u. diesbezügliche Abänderungen. 
B. Nebel. L. 88. 1140 Aura. 

Photometrie. Versuche mit Giroud’s Gasprüfer. 
H. Schilling. 74. 15!». Giroud. 74 248. — 
Methoden der Photometrie u. das Siemens sehe 
Selen- Photometer. L a n d s b e r g. L. 76. 815. — Ueber 
das Selenphotometer. Frischen. 77. 43 1 . 78. 323. 

— Ueber mechanische Photometrie u. das Scalen- 
photometer. F. Zöllner. 80. *218. — Ueljer 
Crookes’s Differentialphotometer. F. Zöllner. 
80. 220. — Unbrauchbarkeit des Crookes'schen 
Radiometer« als Photometer. Pedler. 80.564. 
L. 80.589. — Die Photometer auf der elektrischen 
Ausstellung in Pari«. 81. 715. — Ueber die physio- 
logisch-photometrischen V ersuchs Apparate von 
Haenlein u. W. N. Picke ring. L. 82. 564 

— Ueber ein Photometer. L. Weber. 85. *267. — 
Ueber eine neue Form von Photometern. W. 
Grosse. L. 87. 613. — Ueber das Winkel- 
photonieter von S. Elster. Bessin. 88. 44 — 
Ueber das Polarisationspbotometer von Grosse. 
H. Krüss. 88. 570. *777. 

Photophon. Graham Bell. 80. 630. L. 81 18. — 
Photophonische Apparate. L. 80. 757. 
Photorheometer. H. Giroud. 74. 134. Taf 7. 
Fig. 9. 83. *214. 

Plcen. Gewinnung au« Petroleutnrückstände». Eigen 
schäften. C. Griebe u. J. Walter. L. 81 510. 
Plätteiseii siehe Gasbügeleisen. 

Platin. Schmelzpunkt. Violle. L. 80. 22. — 
Verhalten zu Leuchtgas. Th Wilm. L. 81. 543. 
733. 

Plattenkohle siehe Steinkohlen. 

Polarisation. Messungen über Polarisation des 
Lichtes. K. C. Pickering. L. 74. 170. — 
Abwesenheit der Polarisation in dem Lichte der 
Flamme. G. A. Hirn. 74. 559. 

Preis- u. Concurrenzansschreiben. Preisausschrei- 
ben betreffend : Den gegenwärtigen Stand der 
Wissenschaft mit Bezug auf die Erzeugung, 
Reinigung u. Benutzung des Stcinkohlengases 
74. 614. — Die Bereitung der Mineralöle u. die 
besten I^ampen dafür in Wohnhäusern u. Leucht 
thürinen. 74. 614 — Lampen für Eisenbahn- 
personenwagen. L. 74. 637. — Cokeofen - Con- 
struction. L. 74. 667. — Erhöhung der Leucht- 
kraft des Gases durch vollständige Entfernung 
der Kohlensäure. 75. 497. 76. 65. 101. 161. 

76. 225. 497. 77. 2. — Desinfection der Rück- 
stände von der Reinigung des Leuchtgases. 76 
729. — VVertlibestimmung des Anilinöls für die 
Herstellung der Anilinfarben. 77 51. — Zu- 


sammensetzung der Gemente. 77. 51. — Kritik 
der Methoden u. Apparate zur Vercokung der 
Steinkohlen. 77. 51. — Einfache Methode aus 
Rhodanammonium mittels Kali verbindungenCyan 
kalium sowie Cyaneisenkalium zu gewinnen. 

77. 51. — Ueberführung der hochsiedenden Oele 
des Braunkohlentheer8 in Kohlenwasserstoffe, 
welche als Grundlage der Anilin- u. Aüzarin- 
fabrikation dienen. 77. 51. — Gasproduction, 
Feuerung von Gasretortenöfen, Legen von Gas- 
rohren u. Entdeckung von Gasverlusten. 77. 626. 

— Beste Abhandlung über irgend einen Gegen- 
stand der Gasindustrie. 80. 115. — Dio Erfin 
düng einer Beleuchtungslampe für schweres 
Mineralöl. L. 81 164. L. 83. 734. — Sicher- 
heitslaterne für Feuerwehr. 83. 263. — Sicher- 
heitslampe für Bergleute. L. 88. 373. — Die 
Untersuchung deutschen Petroleums. L. 88 414. 

— Beleuchtungsapparat mit selbstthätiger Regu- 
lirung u. einer Ersparnis von 20 bis 25®/©. L. 84. 

124. — Ventilation mit Gas beleuchteter Räume. 

85. 706. 712. 86. I. 491. 87 487. 628. 961. 

88. 37 — Apparate zum Kochen u. Heizen mit 
Gas. 86 253. 87. 233. — Das elektrische Licht 
als Beleuchtungsmittel für Fabriken der Wollen- 
u. Baumwollenindustrie. 86. 728. — Dichtung 
der Muffen bei Stein zeugrohren. 86. 728. — 

Die werth vollste Erfindung im Gebiete der 
Elektrotechnik 86. 900. — Zusammenhang 
zwischen Lichtabsorption u. chemischer Con 
stitution. 86. 901. — Stoff oder Diaphragma, 
undurchlässig für Luft, durchlässig für Leucht- 
gas. L. 87. 232. — Beseitigung u. eventuelle 
Verwerthung der Fäcalien. L. 87. 232. — Licht- 
u. Wärmestrahlung brennender Gase. L. 87. 

615. — Feststellung der Siedetemperaturen der 
Benzolkohlenwasserstoffe. L. 87. 615. — Lampe 
zum Brennen schwerer Naphtaöle. 87. 846. L. 87. 

951. — Mit Naphtarückständen zu speisende 
Oefen für Zimmerheizung. 87. 846. — Herstel- 
lung oder Gewinnung von Wassergas. L. 87. 

951. — Kritische Zusammenstellung aller bis 
jetzt vorliegenden Experimental-lJntersuch ungen 
über den Wärmedurchgang durch Heizflächen. 

L. 88. 947. — Lampen zum Brennen schwerer 
Naphtaöle L 88 984. — Das Wassergas u. 
seine Verwendung in der Technik. L. 88. 1143. 

Preis- u. Concurrenz^ussch reiben. Concurreuz 
ausschreiben für Herstellung von Lichtträgern 
für elektrische Glüh- u. Bogenlichter. 82. 578. 874, 
für Gasmotoren verschiedener Systeme. 84. 682, 
für Entwürfe zu Candelabem für Gaslaternen. 

84. 566. 808. 85 19. 

Presskohlen siehe Briquettes. 

Processe u. gerichtliche Entscheidungen s a Ge- 
setze. ProcesS gegen E. Gautier, Director der 
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Socidtd des Usines ä Gaz Keunies zu Paris. 
74 841. — Entscheidung des Processes der Prager 
Commune gegen die belgische Gasgesellschaft 
74. 842. — Entscheidung des Oberiandesgeriehts 
zu Köln, Schadenersatz bei Leuchtgasexplosion 
in einem Privathause zu Düsseldorf betreffend. 

81. 295. Entscheidung des Patentamtes in 
der Angelegenheit Klönne gegen Lieget, Con- 
struction von Retortenöfen betreffend. 81. 567. 

— Wiener Ringtheaterprocess. 82. 289. 329. — 
Patentprocess wegen des Otto'schen Gasmotors. 

82. 817. 84. 318. 561. Slaby. L. 81. 770. 
R Schattier. L. 83. 166. — Entscheidung 
über das Patent No. 532 der Gasmotorenfabrik 
Deutz auf einen Gasmotor. 84. 318. — Ent- 
scheidung des Reichsgerichts in Sachen der Gas- 
motoren-Patente. 86. 127. 237. 273. 307. 336. — 
Patentstreit Swan- Edison. L. 84. 192. 825. — 
Entscheidung des kaiserl. Patentamtes im 
Swan-Edison-PatentProcess. 84. 172. — Klage 
des M, Mayer gegen die Gasbeleuchtungs-Gesell- 
schaft in München wegen Entschädigung, Todes- 
fall durch Gasausströmung betreffend. 85. *62. 
Hl. — Schiedsgerichtliche Entscheidung bezüg- 
lich der Einführung der elektrischen Beleuchtung 
in München. 85. 519. — Die Rauchverzehrung 
vor Gericht O. Krüger. L. 85. 529. — Ent- 
scheidung des Reichsgerichtes, betr. Beschädigung 
der Gasrohre. 86. 674. — Reichsgericbtliche 
Entscheidung über die Grenzen des Nachbar- 
rechts gegen störenden Fabrikbetricb. 86. 1031. 

— Schiedsgerichtliche Entscheidung, betreffend 
Uebernahme des Giessener Gaswerkes. 87. 14. 

— Entscheid des preussischen Ministeriums für 
Handel u. Gewerbe über die Ooncessionspflicht 
des Rohrnetzes einer Gasanstalt. 87. 796. 

Propan. Leuchtkraft P. Frankland. L. 85. 783. 
Propylen. Nachweis im Leuchtgas. M. Berthe- 
lot. 76. 408. 

Pumpen s. a. im Register für Wasserversorgung. 
— Compressionspumpe für die Beleuchtung der 
Eisenbahnwagen mit Gas nach Julius Pintsch. 
74. 203. Taf. 8 Fig. 7 u. 8. — Maschine zum 
Pumpen von Gasen, Luft u. Flüssigkeiten. J 
Beale. Pat. 74. 730. — Compressionspumpe 
für die Athmungsapparate von Rouquayrol- 
Denayrouze. 75. 879. — Gaspumpe. J. F. 
Br inj es. Pat. 77. 238. — Erfahrungen mit der 
Lorenz'schen Compressionspumpe zur Beseitigung 
von NaphtalinverBtopfungen. Springer. 78. 601. 

— Pumpe zum Comprimiren von Gas. Cailletet. 


L. 82. 688. — Gaspumpe zum Einsaugen u. Com- 
primiren verschiedener Gase ohne Vermischen 
derselben. M. Schütz. Pat. 84. *895. 
Pumpen. Vorrichtung an dem Saugrohr für Theer- 
pumpen zur Gewinnung von reinem Ammoniak- 
wasser. Th. Hahn. 74. 293. — Worth s Schieber- 
ventilpumpe für Theer. D. M Nelson. L. 74. 
638. 687. — Theerpumpe. L. 78. 74. J. J. Evans. 
L. 78. 24. 

Pyrindlnbasen. K. E. Schulze. L. 87 1082. 
Pyrocressol. Ueberlsomere desselben. R. Schwarz. 
L. 81. 102. 

Pyrometer. Ueber die Verlässlichkeit der Siemens- 
scheu Pyrometer. C. G. Förster. L. 74 41. — 
Das elektrische Pyrometer. W. Siemens. L. 74. 
43. L. 76. 24. — Pyrometrische Beobachtungen. 
G. Krause. L. 75. 375. — Pyrometer, Mano- 
meter u. Thermometer. Lion u. Guichard. 
L. 76. 51. — Pyrometer für Gebläseluft. Main. 
L. 76 559. — Pyrometer zur Bestimmung der 
Temperatur heisser Gase. Uobson. L. 77. 13. 

— Ueber das elektrische und das Wasser- 
Pyrometer von Siemens. A. H. L 77. 168. — 
Pyrometer zur Bestimmung der Temperatur des 
heissen Gebläsewindes. A. Bradbury. L 77. 
412. — Ueber Pyrometer. F, Fischer. L. 77. 
*645. — Graphitpyrometer. Steinle u. Har- 
tung. L. 79. *201. — Untersuchungen über 
das Graphitpyrometer. Th. Beckert. L. 81. 
509. — Ueber das Pyrometer von Gebr. Bouillier. 
Cb. Lauth. L. 83. 810. — Normalkegel für 
die Bestimmung der Temperaturen in den Oefen 
der keramischen Industrie. H. Seger. L. 86. 
363. — Wasserstrompyrometer. F. de Sain- 
tignon. L. 86. 758. 789. — Ueber Siemens 
elektrisches Pyrometer. A. Heintz. 86. 894 

— Ueber Seger's Pyroskope. A. Heintz. 86. 
894. — Kritik der bisher construirten höheren 
Temperaturmesser. C. H. Bolz. L. 88. 947. 

— Neuerungen an Pyrometern. Tremescini. 
79,81. Mac-Donald. L. 79. 201. W. Maier. 
L. 79. 201. J. A. Tremeschini u. F Lion. 
L. 79. 201. Zabel & Co. L. 79. 201 O. 
Schütte. Pat. 84. *647. A. u. E. Bouillier 
Pat. 84. *647. *893. Frew. L. 86. 150. 
Pyrophon , ein musikalisches Instrument mit 
tönenden Flammen. F. Kästner. L. 75 141- 
s. a. 75. 708. A. M. Clark. Pat 75. 832 
Pyroplsslt. Ueber Pyropisit. v. Quaglio. 82 
511 

Pyroscop siebe Pyrometer. 


<*• 

(Juetschhalm. W. Elges. Pat, 85. *420. 
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Uadiograph , eine veränderte Anordnung des ' 
Schreibapparates an Fabrikation» - Gasmessern. 
Ch. Umber 79 407. 

Radiometer, ein Apparat zur Beobachtung der An 
Ziehung und Abstossung von Wärme- und Licht- 
strahlen. W. CrookeB. 75. 566. — Ueher das 
Radiometer von Crookea. Poggendorf. L. 76. 
122. Paalzow L. 76. 315. Rertain. L. 76. 
688. F. Zöllner. 80. 219. — Versuche zur 
praktischen Verwerthung. C. Bender. L 76 
314. — Radiometer- Versuche. A. F. Wein hold. 

L. 76. 316. — Versuche mit dem Crookes’schen 
Radiometer. R Böttger. L. 76. 521. — Ein 
Radiometerexperiment. N. Küss. L. 77. 13. — 
Geschichte. G. Berthold L. 77. 113. — Das 
Crookes’sche Radiometer kein Photometer. Ped- 
ler. 80. 564. L. 80. 589. 

Radreifengasfeuer siehe Gasheizung 
Rauchgase Biehe Feuerung u. Gasanalyse. 

Reciplent für comprimirtes Gas. J. Pintsch. 74. 
199. Taf. 8. Fig. 10. 

Recnperator. Einrichtung u Function 74. 335. 
Reflectoren. Reflector zur Erhöhung des Licht- 
effectes. W. Weems. Pat. 74. 756. — An- 
wendung von Reflectoren zur Sammlung der 
Lichtstrahlen. Ballestrie. L. 75 411. L. 76 
421. — Reflector zur Beleuchtung von Uhren. 

J. Challender. Pat. 76 425. — Reflectoren 
für Brenner u. Lampen. G. C. Pulford. Pat 

76. 524. — Lampenreflector. C. Porter. Pat. 

77. 530. — Reflector für Kerzen. Meigs. L. 79. 
603. — Sphärisch parabolischer Reflector für Be- 
leuchtungszwecke. Chr. P. Gadewoltz. Pat. 1 
80. 261 — Verstellbare, halbkugelförmige, mit 
Wasser gefüllte Lichtreflectoren. C. Röden 
berge r. Pat. 80. 352. — Selbstthätig dreh- 
barer Reflector, zugleich Rauch- u. Russvertheiler. 

G. R. Grimm. Pat. 81 *404. — Verstellbarer 
Reflector an Lampen für Pianinos R Rühe. 1 
Pat. 82. *57. — Anordnung von Reflectoren in 
Strassen-, Eisenbahnwagen- u. anderen Lampen 
u. Laternen. W. J. Brewer. Pat. 82. *191. — 
Hohlglas reflector in Kuppelform. 0. Schumann. 
Pat. 82. • 194. Pat. 85. *38. — Lichtreflector. 

F. F. A. Schulze Pat. 82. 748. — Lampen 
reflector. P. Schley. Pat 83 *299. — Schein- 
werfer für elektrisches Licht. L. Schuckert. 

L. 83. 342. — Reflector als Schattschirm. Diet- 
rich u Krell. Pat. 83 *380. — Spiegelglas- 
reflector mit Kühlvorrichtung Al. P esc hei. 
Pat. 85. *39. — Gläserner Lichtprojector. Siemens 

& Halske. Pat. 85. 417. — Reflector mit ro- 
tirendem , transparentem Gehäuse fl. Böhle. 


Pat. 85 *596. — Neuerung an Reflectoren. 
Eug. Schulz. Pat. 85. *633. — Vernickelte 
Reflectoren für Locomotivlaternen. Rouderon. 
L. 86. 788. — Neuerung in der Anordnung von 
Reflectoren. L. Sepulchre. Pat. 86. *875. — 
Spiegclreflectorhalter an Klavieren. G. Mali low. 
Pat. 87. *368. — Neuerungen an Reflectoren. 
W Kochs u. M. Wolz. Pat. 88. *716. J. 
Schölte. Pat. 88. *987. 

Regeneration. Ueber Wärmeregeneri rung siehe 
Feuerung, Gasheizung, Heizung u. Wärme 
Kegen erntivapparate für Gasbeleuchtnng. Fr. 
Siemens. 79. *746 s. a. Beleuchtung, Brenner 
n. Lampen. 

Regen erat lYÖfen siehe Oefeu. 

Regeneratoren a. a. Feuerung, Generatoren u. 
Oefen. — Der Siemens • Regenerator u. seine 
Function 74. 328. — Ueber Versuche mit dem 
Liebich'schen Regenerator C. Müller. 80. 194. 
— Neuerung an Regeneratoren. A. Klön ne. 
Pat. 84. *700. 

Regenerir - Gebläse , Körting sches siehe Ex- 
haustoren u. Reinigung. 

Regenerir- Injector. Erfahrungen init den Re- 
generir Injectoren. 74. 627. 

Regulatoren s. a. Brenner, Gasmesser, Lampen, 
Laternen u. Rheometer. — Regulatoren für elek- 
trisches Licht siehe unter Elektrische Apparate n. 
Elektrische Lampen. — Regulirvorrichtungen für 
Gaskraftmaschinen siehe Gasmotoren. — Lam- 
pendochtregulatoren siehe unter Dochtftihrung. — 
Vorrichtung für Druckentlastung in Retorten siehe 
Retorten — Regulator für die Athmungsapparate 
von Rouquayrol-Denayrouze. 75. *879. 

— Druckregulator für einen Gasofen. J. Wallace. 
Pat 74. 79. — Bypass-Regulator. J. Pintsch. 
74. 88. — Apparat zur Verhütung zu hohen 
Gasdrucks mit Läutwerk. E. II. Hache. L. 74. 
793. Pat. 75. 104. — Launay's Apparat zum 
Anzeigen des Gasdrucks. Du Moncel. L. 75. 
341. — Druckregulirung mittels Telegraph. R. 
Kühnei 1. 75. 11. — Selbsttätiger Zugregulator 
für Gaswerke. J. Slade. L. 75 103. — Ex- 

haustor • Regulator. Th. Hahn. 76. 198. 536. 
585. Taf. 20 78. 89. — Ueber den Hahn'schen 
Regulator. S. Schiele. 76.463.468. W. Sträu- 
b i g. 78. 153. — Regulator für die Gasproduction. 
W. Birrell. Pat. 76. 691. — Gasdruckregu 
lator u. 8icberheitsapparat. Lech ler. L. 79. 
413. — Apparat zum theilweisen oder vollstän- 
digen Aufheben des Gasdruckes in den Retorten. 
L. D e s s i r i e r. Pat. 80. *616. — Druckregu- 
lator für den Exhaiistorenbetrieb. E. Schwa rze r. 
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84 79«». — Bypass regulator am Exhauster. Berlin- 
Anhaltische Maschinen bauActienge- 
Seilschaft. Pat. 84. *826. — Neuerungen am 
Hahn'schen Gasdruck Regler. E. Blum. 87. 
•156. Taf 1. — Druckregulator für Leuchtgas- 
Anstalten. J. Gareis. Pat. 87. *1028. — Auto- 
matischer Druckregulator für den Abfluss von 
Gasen u. Flüssigkeiten. J. Morin, v. Effen* 
terre u. P Thiercelin. Pat. 88. *440. — Gas- 
regulator in Verbindung mit automatischen Sicher* 
heitssporrventilen. J. Stott. Pat 88 *952. 

— Regulator für Exhaustoren brennbarer Gase. 
F. Zmerzlikar. Pat. 88. 1123. 

Regulatoren. Stationsregulator von El 1 iot. L. 74. 
491. — Stations-Gasdruckregulator. W. Key. 
L. 75. 829. Pat. 76. 653. Stationsregulator. 
79. 131. — Stationsregulator mit automatischer 
Druckhelastung. J. Quaglio u. E. Blum Pat. 
87. *1024. 

— Stromregulator für Leuchtgas N. Tee lu. L. 
77. 201. — Ausflussregulator für Leuchtgas. V'. 
Bablon. Pat. 81- *483. — Heber Druck regulirung 
im Strafen rohmetz. H. Giroud. L. 82. 153. 

— Gasdruck- Accumulator. W. Klinkerfues. 
Pat. 83. *107. — Vorrichtung zum Reguliren u. 
Registriren von Gasen in Leitungen. J. Davie 
u. J. Fischer. Pat. 84. *732. — Apparat um da» 
Ausströmen von Gasen von entfernten Punkten 
aus zu unterbrechen, an reguliren n. za coutro* 
liren. F. M ura tori u. E. Cross. Pat. 85. *557. 

— Sicherheitsregulator für Gasleitungen. 86. 
*355. — - Apparat zum selbstthätigen Reguliren 
des Ausflusses von Leuchtgas etc. J. Dery. 
Pat. 87. *509. — Druckregulatoren für Naturgas- 
leitungen. 87 *1098. — Sicherheits-Stadtdruck- 
regier. 88. *668. 

— Photometriseher Normal- Regulator. H. Giroud. 
74 134. Taf. 7. Fig. 9. — Die Regulatoren von 
Giroud. 74 89. Taf. 5. 74.741. 75.496.568. 
79. 134. — Apparat zur Regulirung der Gas 
flammen. P. Munzinger. L. 75. 299. — Patent- 
Gasregulator. Li ebda. L. 75. 413. — Gasregu- 
lator mit Selbstanzünder. J. T. Dann. Pat. 75. 
597. — Beleuchtungsregulator. Rouquayrol* 
Denayrouze. 75. *880.* — Gasregulator u. 
Gassparer. P Sich u. T. Schwarz. Pat. 78 239. 

— P esc he Ts Druckregulator an »elbstthfttigen 
Laternenanzündern. L. 80 . 687. — Gasdruck* 
Reductionsregulator. S. Elster. Pat. 84. *171. 

— Herstellung von Diaphragmen für Gasdruck- 
regulatoren. G. Porter. Pat 84 402. — 
Trockener Gasregulator. M. B r a u n d b e c k. Pat. 
84. *828. — Gasdruckregulator für Hansleitiingen. 
Bosch. 85. 491. — Vorrichtung zur Regulirung 
des Wasserstandes für Druckregulatoren mit durch 
Wasser belasteter Glocke. 8. Elster, T., 85. 


476. Pat. 85. *669 — Mit Vorrathsbehälter coin- 
binirter Gasdruckregulator J. Fleischer. Pat. 
86. *366. — Hydrostatischer Druck regulator 
Parsy u. Derval. L. 86. 848. — Gasdruck - 
regulator mit entlastetem Ventil. Rarasberger. 

87 *950 — Apparat zum Reguliren, Anzünden 
n. Auslöschen von Gasflammen. J. Wüster. 
Pat. 88 *55. — Gasdruckregulatoren nach Patent 
Behl. L. 88. *190. — Mikrometrischer Regu- 
lator für constante Flammenhöhe F. Uppen- 
born. 88. *493. — Selbstthätige Belastung« 
Zuführung für Druckregulatoren. E. Blum u 
E. Ledig. Pat. 88. *52*9. — Druckminderer 
mit getheiltem Ball u. Rohrventil. W. Schön 
Pat. 88 * 678. — Gasdruckregler mit federnder 
Platte u. Presskolben. Luckhard u. Alten 
Pat. 88 *679. — Gasdruck h alter. Schwarzer. 

88 1110. — Gasregulator mit Schwimmerplatte. 
J. Quaglio. Pat. 88. *1123. 

Regulatoren. Brennerregulatoren. V. Bablon. 75 
*703. Pat. 76. 524 s a 77 191. Mc. Miilans. 
L. 76. 492. C. Jndkins. Pat. 77. 18. Snyder 
L. 78. 24. s. a. unter Brenner. 

— Regulirbarer Consum- u. Druckregt» lator für 
Gasbrenner. I*. Parsy. Pat. 83. *592. — Gas- 
druck- u. Consum - Regulator. C. N i c o 1 a i d i. 
Pat. 84. *599. — Gasdruck- u. Consum- Regulator. 
J. Schalke. Pat. 87. *1021. 

— Abgabe-Regulator. H. Giroud. 74 93. Taf. 6 
— Consumtions- Regulator. H. Giroud. 74. 126. 
Taf. 5. Fig. 5. — Apparat zur Regulirung u. 
Controlirung des Gasverbrauchs. A. M. Clark. 
Pat. 74. 708. — Consnmregnlator für Gasflammen 
C. F. A. Jahn. 79. 108. — Gascons um regulator. 
G. Göbel. Pat. 82. *234. — Verstellbarer Gas 
consum regulator. M. Fl Arsch ein». Pat 82 
*414. *824. Pat. 83. • 308. — Neuerungen an 
GttBconsumregulatoren. Fr Siemens & Co. 
Pat 84. *599. — Mittel zur Constanthaltung des 
Gasconsums. L. 86. 53. — Consum- o. Sicher- 
heitsregulator. C. Jahn. Pat. 86. *986. Pat. 
88. *196. — Gasconsumregulator. Eisenwerke 
Gaggun au. Pat. 87. *509. — Gasconsum-Regti 
lator. Eisenwerke Gaggenau, Flürscheim 
u. Bergmann. Pat. 87 *1021. 

— Neuerungen an Gasdruckregulatoren L. 74 
272. L. 79. 541. W. Dean. Pat. 74. 344. 
W. T. Sugg. Pat. 74 147. 75. 345. Adam. 
L. 74 703 L. 79. 136. Sugg-Friedlebeu. 
75. 361. 474 477. 496. 567. 568. D. Hnlett. 
Pat. 75 658. W. R. Lake. Pat. 76. 423 D 
B. Pee bl cs. Pat. 76. 691. Pat 78 288. Th 
Fletsche r. L. 77. 199 Chartrain L. 77. 645. 
W. Foulis. Pat. 78. 239. Stott. L 80. 758. 
Strott. L 84. 124 H. Unkel. L. 80. 758. 
Pat. 83 *625 J. Pintsch. Pat 80. 449 Pat 
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81. 656. J. Bl atschCo x. Pat. 81. *1 02. G. 
A. K. Hampel. Pat. 81. *656. W. Cowan. 
Pat. 82. *123. F. Siemens. Pat. 82. *827. 
J Fleischer. Pat. 82. *414. Pat. 84. *445 
*446 Pat. 85. *666. F W. Clark. Pat. 83. 
*107. Berger- An drä & Co. Pat. 83. *197. 
A. Wagner. Pat. 83. *420. H. Fischer. L. 
83. 620 % C. Morgenstern Pat. 84 *402. 
F. Siemens 6c Co. Pat. 84. *598. Pat. 86. *701. 
Gasapparate- u. Maschinenfabrik in 
Frankfurt a. M. Pat. 85. *155. O. Hofer. 
Pat. 85 *310. J. üöbel. Pat. 85. *311. F. Oehl 
m a n n. Pat. 85. *583. Br v. 8 1 e i n ä c k er. Pat. 
85 *667. J. Hayes. Pat 86. *366. Ul brich. 
Pat. 86. * 536. Fleischer, Müller & Co. 
Pat. 86. *701. E. Derval. Pat. 86 *933. 
A. Teichelmann. Pat. 87. *507. H. Brom- 
h e a d. Pat 88. *55. W. R o s s n e y , C. Hunt 
u. C. Shaw. Pat. 88. *197. v. Oechelhäuser. 
Pat. 88. *438. 

Regulatoren. Regulator für die Gasbeleuchtung der 
Eisenbahnwagen nach Pintsch. 74. 199. Taf. 8. 
Fig. 2. — Druckregulator für die Beleuchtung von 
Eisenbahnzügen. Bor q u i 1 1 o n. 74. *782 — Gas 
dnickregulator für Eisenbahnwagen. H. A. F. 
D uc k h a m Pat. 77. 17. — Druckregulator bei An- 
wendung von comprimirtem Gase für Eisenbahn 
fahrzeuge. L. A. Riedinger. Pat. 80. *388. 
*448. — Dnickregulator für die Gasbeleuchtung 
von Eisenbahnwagen. G Smith. Pat. 81. *657. 

— Druckregulator für comprimirtes (Jas. R. 
Gr u lieh. Pat. 82. *233. — Elektrische Reguli r 
Vorrichtung für den Gaszufluss bei Eisenbahn 
wagen. W. Langd on. Pat. 85. *635. 

— Automatische Gasregulatoren. L. 78 726. — 
Apparat zur selbsttätigen Aenderung des Gas- 
drucks. W. Cowan. 80.47. — Selbstregulirender 
Gasdurchlass für Regenerativbrenner. Fr. G e i s« - 
ler. Pat. 84 *600. — Automatisch wirkende 
Gasdruckregulatoren. Th. Caink. Pat. 86. *533 

— Selbsttätiger Gasdruckregulator. F. Clouth. 
Pat. 86. 535. — Einrichtung zur selbsttätigen 
Regelung des Zuflusses von Gas. G. Bray. Pak. 
86. *815. — Selbstregulirender Gasdurchlass für 
Regenerativ lampen. F. Rutzke & Co. Pat. 87. 
*1049. 

— Regulator für Laboratorien. II. Girond. 74 
138. — Regulator zur Constanthaltung von Tem- 
peraturen. Giroud. 74. 138. — Thermoregulator 
für Trocken käs ten R. Muenko. L. 76. 86. — 
Temperaturregulator. W. Knop. L. 77. 748. — 
Selbsttätiger Wärmeregulator für Gas , Oel- u. 
Ligroinheizung. O. Naumann. L. 78. 23. — 
Thermoregulatoren für Gas zu Laboratoriums 
zwecken. Koniin L. 78. 137. — Theruioregu 
later. J. Bend ix n. G. Los Be Pat. 82 *25. 


— Apparat zur automatischen Regulirung der 
Erhitzung kohlen Wasserstoff haltiger Substanzen. 
L. Fred hol m. Pat 82. *541. — Thermoregu- 
lator. E. Seelig. Pat 82. *828. — Automatischer 
Temperaturregulatorftir Gasfeuerungen. O.Böh m 
Pat. 88. *1145. 

Regulatoren* Verbesserter Apparat zur selbst 
thätigen Regulirung des Drucks von Wasser, Gas 
u. Dampf. W. Ben nett. Pat. 74. 149. — Regu- 
lator für Gasheizung von Dampfkesseln. Marti n. 
L. 77. 808. — Druckregulator für Gase u. Flüssig 
keiten. J. Pintsch. Pat 86. *730. 

— Ueber die Anwendung der trockenen Druck- 
Fegnlatoren für einzelne Privatflammen. W. A 
Nippoldt. 74. 493. — Ueber die Brenperregu 
latoren von Sugg u. Friedleben. 75 *361. 474. 
477. 496. 567. 568. — Ueber Gasregulatoren. 
B. Peebles. 76. 705. 77. 592. — Ueber Flür 
scheim's patentirte Gasconsumregulatoren. M. 
Flürscheim. 78. *692. s. a 80. 154 — Ueber 
Brennerregulatoren. 80. 154 — Ueber Siemens’ 
Regulator. J. Hasse. 82. 557. — Proben mit 
Flürscheiin’schenRcgulatoren fürStrasscnflammen. 
Merken». 84. 304. Kohl stock. 84 305. — 
Die Elster'schen Gasregulatoren in einer Baum- 
wollenspinnerei in Hof. Baumgärtel. 87. 1064 

— Ueber gasdichten Stoff für Me mbran regul atoren. 
F. Tieftrunk. 75. 671. 

Reifzange* Verbesserung in der Construction. .1. 

T Griff in. Pat. 75. 106. 

Reinigung s. a. Filtration u. Reinigungsinasse. 

— Verbesserung im Reinigen von Kohlengas G. 
Spencer. Pat. 74. 147. — Verbessertes Reini 
gungs verfahren u. Darstellung der Reinigung»- 
inaterialien. R. H. Patterson. 74.327. Pat. 74. 
344. — Verliesserungen an dem Reinigungsver- 
fahren für Leuchtgas u. an den Apparaten dafür. 
W. II St John. Pat. 74 669. — Benutzung 
des Yerbrennungsrückstande« von Briquettes zur 
Gasreinigung, G. H. Forbes. Pat. 75. 103. — 
Verbesserungen in den Methoden u. Apparaten 
zur Ga8reiniguug. W. C lei and. Pat. 76. 690. 
— Verbesserungen in der Gasreinigung. L. A. 
Peyrouse Pat. 78. 238. A M. Clark. Pat. 78. 
308. — Hammonds Process der Gasreinig 
ung. L 80.21. — Neues Gasreinigungsverfahren. 
O. Lugo ii. W.T. Lees Pat. 81. 102. — Reini- 
gung von Koldeiigas durch Einschaltung eines 
cylindrischen Behälters zwischen Condensatoj- u. 
Scmbber. Ch. CI. u. W. Th Walker. Pat. 81 
483. — Verfahren u. Apparate zur Gasreinigung. 
A. M. H. Th. du Moncel Pat. 82. *566. — 
Die Reinigung von Gasen u. Dämpfen nach 
Möller s Filtrationsverfahren. F. Böckmann. L. 
82 819. — Reinigungsverfahren für Brenngase 
W S Sutherland. Pat. 85. 922. — Verwen- 
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düng von Sauerstoff zur continuirlichen Regene- 
ration der Reinigung« masso nährend des Gas- 
durchganges 88. 349. W. A. Valon. 88. *820. 
841. — Abecheidung von Cyan Verbindungen aus 
Gasen. Knublauch. L. 88 374. — Verfahren, 
Gas gleichzeitig abzusaugen u. zu waschen. G. 
Sch i in m i n g. Pat 88. *949. 

Reinigung. Ueber Gasreinigung. 76. 16. 673. 674. 
Bu he. 75.4141. 78. 36 Stooss. 75. 487. Henning. 
75. 488. Grahn. 76. 465. Oechelhäuser. 76. 
465. R. H. Patterson. L. 77. 527. Knub- 
lauch. 83. 440. — Ist das Naphtalin im Gase 
zu lassen oder daraus zu entfernen? Patterson 

I. 77. 13. — Studien über Gasreinigung. H. 
Bunte, 77. 25. — Die Sc.hwefelfrage in London. 
77. 266. F. Veramann 77. 403. — Reinigung 
durch feste Körper oder Flüssigkeiten? Patter- 
son. L. 77. 345. — Gutachten Ober die Frage 
der Leuchtgasreinigung u. des in Paris organi- 
sirten Controldienstes. Dumas. L. 78. 632. — 
Der Schwefel im Steinkohlengas. Delta. L. 80. 
21. — Ueber Verunreinigung des Gases im 
Wechselhahn. C. Müller. 80.102. — ZurGröesen- 
bestimmung der Gasreiniger. G. Perissini. 81. 

II. — Bezeichnung des Verhältnisses der Reiniger 
zur Gasproduction. H. L. Greville. L. 8t. 400. 

— Studien über Gasreinigung. Oven Merriman. 

L. 82 452. — Ueber gemischte Reinigung. 

Mougeot. 84. 542. — Zur Reinigungsfrage 
Kunath. 86. 769, 774. — Einfluss der Durch- 
gangsgeschwindigkeit des Gases durch die Reini- 
gungsmasse auf die Reinigung. E. Kunath. 86. 
979. — Zur Entwicklung des Gasreinigungsver- 
fahrens. N. H. Schilling. 88. 284. 

— Ueber Reinigung mit regenerirtem Gaskalk. .1 
Gibbs. 74 687. — Zur Gasreinigung mit u. 
ohne Kalk. 75. 52. — Präparatinn des Kalkes 
zur Gasreinigung. 75. 715 — Gasreinigung mit 
Kalk oder mit Eieenmasse? 76. 557. — Ueber 
Kalkreinignng. 77. 451, 

— Gasreinigung mittels Eisenbohrspähnen, Säge- 
spähnen u. Kalk. Hyde 75 101. — Ueber Gas 
reinigung mit Eisenoxyd. A. Mailet. 75. 614. 

— Experimentaluntersuchung über Reinigung 
des Leuchtgases mit suependirtein Eisenoxyd 
A. V. Harcourt. 75. 678. — Reinigung mit 
Eisenoxyd, Kalk u. Sägespälmen. 8. Hallsworth 
u.R. Bailes. Pat. 76. 524. — Gasreinigung mit 
Eisenerzen. T. Howard. Pat. 77. 16. — Reini- 
gung durch abgeröstete Pyrite. 8. Hallsworth 
Armley u. R. Bailes. Pat,. 77 239. — Zur 
Reinigung mit Eisenbohrspähnen. Merkens. 80. 
101. — Reinigung des Gases mit natürlichem 
Eisenoxyd. M. Salanson. L. 82. 227. — An- 
wendbarkeit des Quellockers zur Gasreinigung. 
Baumgftrtel. 87. 1064. — Die Wirksamkeit 


der Eisenoxydmasson für die Gasreinigung. 87. 
1093. 

Reinigung. Ueber Manganreinigung. C. Pütz. 

74. 630. 

— Zur Reinigung des Gases durch Ammoniak 
wasser nach Hills. 75. 98. 486. T. Livescy. 

74. 572 75. 639. Heinke. 75 52. F.C. Hills. 
Pat. 75. 256. Buhe. 76. 466. — Reinigung von 
rohem Leuchtgas durch Ammoniakgas W. Göbel. 
L 79. 541. — Gasreinigung mittels Ammoniak, 
Schwefelnatrium etc. Marriot L. 77. 168. — 
Reinigung des Leuchtgases mittels Ammoniak 
gas u. Gewinnung von Nebenproducten. C. 
Claus. Pat. 84. 172. Pat. 87. 1140. — Das 
Claus'sche Ammoniakverfahren zur Gasreinigung. 
L. 82. 4a^. Heaton. L. 82. 410. Ch. Hunt. 
86. 618. H. Joly. 87. *1033. — Die Claus'sche 
Reinigungsanlage. H. Joly. 87. *1033. 

— Befreiung des Gases von Ammoniak. B. Silli- 
man. L. 75. 300. Mailet. L. 75. 463. Buhe. 

75. 485. — Entfernung des Ammoniaks aus dem 
Leuchtgase. J. H. Johnson. Pat 75 626. — 
Die Entfernung des Ammoniaks aus dem Roh- 
gase. C. Hunt. 76. 612. — Zur Ammoniakent- 
femung. Tief trank. 77. 481. — Entfernung 
von Ammoniak aus dem Steinkohlengase. 81. 
585. — Ueber die Reinigung des Gases von Am- 
moniak. F. D. Marshall. L. 82, 452. — Die 
Abscheidung des Ammoniaks aus dem Leucht 
gase auf trockenem Wege. F. J. Bolton u. J. 
A. Wanklyn. Pat. 82 . 566. — Ueber die Ab- 
Scheidung des Ammoniaks aus dem Gase auf 
trockenem Wege mittels Superphosphat nach 
Bolton u, Wanklyn. H. Bunte. 82. 281. 282. 
389. 629. E. Baumert. 82. 391. S. 82. 392. 
Hege ne r. 82. 632. Buhe. 82. 634. — Ueber 
die Befreiung des Gases von Ammoniak durch 
Infusorienerde u. Schwefelsäure. Heintze. 83. 
643. Happach. 83. 645. Klönne 83. 645. — 
Befreiung des Leuchtgases von Ammoniak u. 
damit verknüpfte Gewinnung von Amtnonium- 
Bulfat. Vorster u, Grüneberg. Pat. 83. 896. 
Pat. 84. 644. — ITebcr die Entfernung des Am- 
moniaks aus dem Gase durch Superphosphat. 
Ries. 87. 1061. Haymann. 87. 1062. Holl- 
weck. 87. 1062. 

— Verbesserungen in der Reinigung des Gases von 
Ammoniak u. Schwefelwasserstoff. A. G. V. Har- 
courtu. F. W. Fison. Pat. 74. 708. — Befreiung 
des Gases von Kohlensäure u. Ammoniak. G. A u 
dorson. L. 76. 50. Buhe. 77.481. — Reinigung 
des Leuchtgases von Kohlensäure u. Schwefel- 
wasserstoff mit Ammoniak u. Wasserdampf. J. 
Hammond. L. 79. 138. 

— Entfernung von Kohlensäure u. s. w. aus un- 
reinem Gase. J. Baggs. Pat 74. 346. — Weg- 
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nähme von Kohlensäure. Buhe. 75. 485. — An- 
wendung von Magnesia zur Absorption der Kohlen- 
säure im Gase. H. Y. D. Scott. Pat. 76. 87. 

— Entfernung der Kohlensäure aus dem Gase 
durch kaustisch gemachtes Ammoniakwasser. G. 
Livesey. L. 77. 83. — Befreiung des Leucht 
gases von Kohlensäure. R H. Patterson. L. 
77. 83. 168. 

Reinigung. Reinigung des Steinkohlengaaes von 
Schwefel. H. Y. D. Scott. Pat. 74. 278. —Befreiung 
von Schwefelwasserstoff. Buhe. 75. 485. F. C. 
Hills. Pat. 76 653. — Reinigung des Leuchtgases 
von Schwefel Verbindungen. Livesey. 76, 608. 
614. — Zur Entfernung des Schwefelwasserstoffs. 
A. Hegener. 78. 122. — Ueber die Entfernung 
ilea Schwefels. R. H. Patterson L. 78 136. 

— Entschwefelung des Leuchtgases durch Be- 
handlung mit glühenden Erdsulfaten bei Gegen- 
wart von Wasserdampf Th. Redwood. L. 79. 
174. — Befreiung des Leuchtgases von Schwefel- 
verbindungen durch die katalytische Wirkung 
gewisser Metalle. J. v, Quaglio. L. 79. 789. — 
Verfahren zur Gasentschwefelung durch künst- 
liches Eisenoxydhydrat oder durch andere na- 
türliche oder künstliche Eisen- oder Mangan- 
Verbindungen. F. Lux. 82.689. Pat. 82. 413. 824. 

— Einfluss der Condensation auf die Naphtalin- 
abecheidung. J. Watson. 74. 635. — Vollstän- 
dige Beseitigung des Naphtalins. Sherman. L. 
76. 356. — Verfahren zur Abscheidung des 
Naphtalins. L. Bremond. 77. 431. L. 77. 745. 
Chamard. 77.451. — Befreiung des Gases von 
Naphtalin. G. Lieget. 77. 541. 

— Beseitigung der Naphtalinabscheidung hinter 
den Reinigungsapparaten. G. D. Malern. 74. 
635. Joh. Fleischer. 75. 156. — Verhinderung 
von Naphtalinabsätzen. Mailet. L. 75. 463 — 
Ueber die Anwendung von Kalkreinigem un- 
mittelbar vor den Stationsmessern zur Verhütung 
von Napbtalinabscheidungen. H. Salzenberg. 
84. 818. — Resprengung der Reinigungsmasse 
mit flüssigen Kohlenwasserstoffen zur Verhütung 
von Naphtalinabscheidungen. H. Salzenberg. 
84.819. — Apparat zur Vermeidung derNaphtalin- 
abscheidung. J. Fleischer. 86. *201. 

— Reinigung des Leuchtgases von Theemebeln. 
H. Schwarz. L. 78. 24. — Apparat zur Ab- 
scheidung von Theer. Wasser u. ähnlichen Un- 
reinigkeiten aus Brenngasen. H. Schott Pat. 
83. *815. 

— Verbesserung an Reinigungshorden. E. Dtifee. 
Pat. 74. 638. — Reinigungsgefässe aus Cement- 
guss Thomas. 75. 52. — Reiniger mit Cokey- 
schen Hähnen. Kümmel. 76. 463. — Gemauerte 
Reiniger. Servier. 77. 70. — Einfache u. dauer- 
hafte Construction von Einlagen für Rciniguugs- 


maschinen. Merkens. 79. 386. — Verbesserter 
Gasumgang. 0. Mohr. 82. *251. s. a. 85. 163. 

— Ueber die Weck'schen Ventilwcchsler für 
Reinigungskästen. v. Quaglio. 82. *584. — 
Wechselvorrichtung für Gasreiniger. O. Mohr. 
Pat. 82. *826. — Apparat für Reinigung von 
Kohlenwasserstoffgasen. Oh. CI., 8. u. W. Th. 
Walker. Pat. 82. *827. — Trockner Ventil- 
wechsler für vier Reiniger. F. Weck. Pat. 83. 
•419. — Gas Wasch- u. Reinigungsapparat. J. 
Lavcock n. Th. Clapham. Pat 83. *626. 

— Reinigerhorden. Buchholtz. 83. 797. — 
Reinigungsapparat für Gase. Fr. Weck. Pat. 
85. 666. — Verhütung der plötzlichen Entleer- 
ung der Reinigertassen. G. Schimming. 86. 
*629. — Gasreiniger mit ausziehbaren Horden. 

O Ruppert Pat. 88. *230. — Apparat zur 
Abscheidung von tropfbarflüssigen oder festen 
Körpern aus Gasen. F. Lux. Pat. 88. *408. — 
Ununterbrochen arbeitender Apparat zum Reini- 
gen u. Waschen von Gas. E. Pohl. Pat 88. *528. 

Reinigung. Neuerungen an Reinigungsapparaten. 
W. T. Walker. Pat. 74. 836. Pat. 75. 597. 751. 
Pat. 82. *125. G. T. Livesey. Pat. 76. 653. L. 77. 
82. L. 78. 632. J. M. Butt u. J. Herring. 
Pat. 77. 20. J. Steel. Pat. 78. 809. Klönne. 
78. *652. L. 78. 728. Pat. 83. *591. Oh r. 8c hü tte. 
Pat. 81. *657. 0. Ruppert. Pat. 88. *378 

— Controlapparat für Gasreiniger. E Ledig. 
Pat. 88. *439. — Controlapparat hinter den 
Superphosphatreinigem zur Nachweisung unab 
sorbirten Ammoniaks im Gase. E Schilling. 
88. *186. 

— Vorrichtung zum Hoben der Deckel der Rei- 
nigungsapparate. S. Ho im an. Pat. 74. 278. — 
Befestigung für Reinigerdeckel. HalL 75. 589. 

— Anstrich für Reinigerdeckel. Rudolph. 81. 
424. Merkens. 81. 424. 

Reinigungsmasse, .Schwefelbestimmung in ge- 
brauchten Reinigungsmassen siehe Schwefel. 

— Bildung von schwefligsaurem Ammoniak in 
gebrauchter Laming' scher Masse. E. Scheits. 

L. 74. 833. — Werthbestimmung von Reinigungs- 
material zur Entfernung des Schwefelwasserstoffs 
aus dem Leuchtgase. Knublauch. 82. 806. — 
Ueber eine Ammoniak absorbirende Reinigungs- 
massc Heintxe. 83. 643. — Reinigungsmasse 
zum Eutschwefeln von Gasen u. Flüssigkeiten. 

R. Grevenberg. Pat. 86. 987. — Ueber die 
Lnx'sche Reinigungsmasse. Sand. 87. 1063. — 
Controle der Reinigungsmassen in Betreff ihres 
Gehaltes an Elisenoxyd H. Bunte. 87. 1064. 

— Herstellung einer porösen Eisenoxydhydrat- 
masse für Gasreinigung. M Uempel. I’ak 88. 
58. — Zur Kenntniss der Reinigungsmasse. 88. 
542. — Eiscnoxydgohalt von Reinignngsnmssen 
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aus verschiedener Bezugsquelle. Baumgärte l 
88. 902. — Zusammensetzung gebrauchter Masse 
Pendrlö. 88. 1009 — Zur Werthbestimmung. 
Petri. 88. 1107. 

Reinigungsmasse. Vorrichtung für die Wiederbele- 
bung des Reinigungsmaterials. R. Fish. Pat. 74. 46. 

— Regeneration der Reinigungsmasse mittels des 
Körting schenDampfstrahl-Exhaustors. K. Grah n. 

74. 358. 686. 614. Taf 20 76. 465. W. Kümmel. 

75. 4. E. Körting. Pat. 75. 685. — Regene- 
ration der Eisenoxyd-Rei nigungsmasse 75. 614. 

— Die Renovirung von Eisenerz. Krüger. 80. 
101. Liegel. 80. 101. — Regeneration der Rei. 
nigungsmasse in den Kttsten. Coudurier. 83 
759. L. 83. 620. — Continuirliche Regeneration 
der Reinigungsmasse. R. P. 8pice. 85. 27. 

— Ver werth ung der unwirksam gewordenen Eisen- 
oxydreinigungsmasse. O’Neill u. Johnson. 
Pat 74 573. s. a. Cyan Verbindungen. — Ge 
winnung von Schwefel u. Ammoniak salzen aus 
gebrauchtem Eisenoxyd. J. W. Freestone u. 
J. Humphris. Pat. 74. 708. F. W. F i s o n 
u. A. G. V, Harcourt. Pat. 74. 708. — Ver- 
wendung gebrauchter Laming'scher Masse. 
Hasen clever L. 75. 343. — Verarbeitung 
gebrauchter Reinigungsmasse. A V. Harcourt. 
75. 678. — Behandlung von gebrauchtem Eisen 
oxyd zur Gewinnung von Cyanverbindnngen. 
W. G. Valentin. Pat. 75. 760. — Verarbeitung 
gebrauchter Reinigungsmasse auf Berlinerblau 
u. Schwefel. F. W. B. Mohr. Pat. 77. 710. — 
Verarbeitung der gebrauchten Eisenoxydrein i 
gungsmasse auf Annnoniaksalze, Schwefel u. Farb- 
stoffe. J. H. Johnson. Pat. 78. 239. — Ver- 
arbeitung der gebrauchten Reinigungsmasse auf 
Schwefel. F. Wirth. Pat 78. 309. G. Th. Ger 
lach. 79. 38. L. 79. 138. — Verarbeitung der 
Rückstände von der Leuchtgasreinigung auf Ferro* 
cyanate u. Schwefel. P. Spence. L. 79. 790. — 
Zerstörung der Sulfoeyanate in gebrauchter Rei- 
nigungsmasse. L. Sestini u. Tnnaro. L. 83. 
103. — Ueber Verwerthung ausgenutzter Reinig- 
ungsmasse auf kleinen Gasanstalten. Pfannen- 
schmidt. 84. 265. s. a. Müller. 84. 304. — 
Verarbeitung gebrauchter Eisenoxydmasse auf 
Ammoniaksalze, »Schwefel u. Cyan verbind ungen. 
Dupr6. 84. 885. — Verarbeitung auf Ferrocyan* 
Verbindungen. A. Stern berg. L. 85. 901. — 
Zur Verarbeitung nach Sternberg. M. Hernpel. 
85. 987. — Verarbeitung auf Cyan- u. Rhodan- 
prfl parate. H. Bunte. 87. 1063. — Gleichzeitige 
Verarbeitung der ausgebrauchten Reinigung** 
masse u. des Gaswassers. C. Wolf rum. Pat. 
88. 232. 

— Gebrauchter Gaskalk zur Vertilgung der Phyl- 
loxera u. als Mittel gegen die Traubenkrankheit 


vorgescb lagen von G. Beaum4 u Petit. L. 74. 
703. — Verwendung von gebrauchtem Gaskalk. 
G. H. Forbes. Pat. 75 301. — Gewinnung 
von Schwefel u. Gas aus Gaskalk R. G. H. 
Forbes. Pat. 75. 346. — Analysen von ge- 
brauchtem Gaskalk. Guyard. L. 76. 315. — 
Verwendung von gebrauchtem Gaskalk zur 
Cement* u. Bausteinfabrikation. Geith 82.744 

— Gewinnung der Cyanide aus gebrauchtem 
Gaskalk. A. F. S c h tt s s 1 e r. L. 83. 620. — 
Verarbeitung von gebrauchtem Gaskalk auf 
Schwefel. G. R. Hislop. L. 83. 656. 

Reinigungsmasse. Transport gebrauchter Reini- 
gungsmasse n. hierauf bezügliche Verordnungen 
84. 29. 85. 766. 973. 86. 489 929. 87. 628. 
Retorten s. a. Aufsteigrobre. 

— Feuerfestes Material zur Darstellung von Re- 
torten. R. R. Home. Pat. 75. 749. — Glasur 
für Retorten. L. 75. 864. — Maschine zur Dar 
Stellung von Retorten. W. D. Cliff. Pat. 76 
86. — Herstellung gemauerter Gasretorten aus 
feuerfesten Steinen. F. W. Lürmann. Pat 80 
449. — Formvorrichtung für Gasretorten. J. P. 
Simons. Pat. 81 *545. — Presse zur Herstel- 
lung von Gasretorten. Simons. L. 83. 266. 

— Ueber die Feuerbeständigkeit der Retorten H 
B r e h m. 75. 843. s. a. 76. 1 12. — Das Einsetzen der 
Retorten. W. Richards. L. 76. 492. — Die 
Chamotte-Gasretorten. A. H einte. 79. 775. s. a 
Berichtigung. 80. 56, L. 79. 760. — Ueber Tiegel 
Gussstahl Retorten. Ilartmann 80 99. — Ein 
ftth rung der Thon retorten. N. H Schilling. 88 
185. — Ueber Gasretorten von grosser Länge 
88 1106. 

— Kitte für Gasretorten. Ferd. Capitaine. 74 
779. — Kittmaterial für rissige Retorten. 76 15. 

— Reparatur der Retorten. C. Müller. 80. 90 

— Mittel zu Retortendichtungen. Aebert. 80. 

91*. — Retortenbrüche u. deren Verhütung. 

Meizel 83. 758. — Feuerkitt zum sofortigen 
Verscliliessen von Retortensprflngen u. sum Ver- 
dichten der Retortenköpfe. L. 86. 150. 

— Retorten für Destillation u. Calcinatiou von 
Mineralien. C.M’Beath. Pat. 75. 177. — Verti- 
cale Retorte mit isolirten Seitenwftndcn zur Ge- 
winnung von Bitumen aus Aspb altschief eru. J. 
Orpisecw' ski. L. 79. 477. 

— Vorrichtung zur besseren Vergasung der Kohlen. 
Mal am. 74. 863. — Gasretorte mit vergrößerter 
Heizfläche. Gaumont. L. 75. «374. — Retorten 
von Möhl & Co. in Mülheim a. Rh J. Fleische r 
75 734. — Cliff* sehe Retorten. W. Kümmel 

76. 70. — Retorten auf der Pariser Weltausstel- 
lung. C. Lang. 79. 128. — Retorte zur Ver 
brenuung von flüssigen Kohlenwasserstoffen Ch. 
Holland Pat. 84 732. 


Digitized by CjOOqIc 


Beleuchtnngswesen. — I. .Sachregister. 


123 


Retorten. Neuerungen an Gasretorten. A N. New- 
ton. Pat. 75. 255 H. J Wood. Fat. 76. 690. J. T. 
Ben nett. Pat. 77. 19. G. Ben nie. Pat 77. 19 
A. M Clark. Pat. 77. 676. The Dinsmore 
G a« -Co mp an y. Pat. 88. *1124. 

Blasenbildung in gusseisernen Retorten zur 
Oelgasfabrikation. L. 77. 377. — Retortenanlage 
für Oelgasbereitung. R. Drescher Pat. 81. *109. 
— Kinsatzstflck fttrOelgasretorten L.A.Sch midt. 
Pat. 83 *105. — Oelgasretorte. R. Drescher. 
Pat. 83 *420 Pat. 84. *198. — Hufeisenförmige 
Retorte zur Oelgasbereitung. R. Drescher. Pat. 
84. *199. — Oelgasretorte* mit sphärischer Krwei- 
tening u nur einem Hals. H. Hirtel. Pat. 84. 
826. — Sicherheit« Vorrichtung zur geschlossenen 
Speisung von Oelgnsretorten. H. Hirtel 86. 
•535, — Retorte tu rOelgaserzeugung. K. R i ch te r. 
Pat. 87. *1021. 

— Die mechanische Bedienung der Retorten. 
S. H. Warren. 75. 642. — Peber das mechani- 
sche Ziehen u. Laden der Retorten. E. Grahn. 

75. 123. 76. 471. 79. 591. J. H Hartley. 

76. 122. Hegener. 76. 471. — Ueber Fouli's 
Maschinen zum Laden u. Ziehen der Retorten. 
Hasse. 77. 477. — Das Laden u. Ziehen der 
Retorten mit der Wesfschen Maschine. Spie e. 76. 
♦508.611. Step he nsoii. 77. 743. — Die mechani- 
sche Bedienung der Retorten u. die bisherigen 
Erfahrungen in England. 83 150. 227. 84. 2. - 
Ueber die Benutzung von Schutzbrillen beim 
Laden u. Ziehen von Retorten. S. Schiele u. 
C. Kohn. 84 905. — System der automatischen 
Bedienung der Retorten. Coze. 85. 611. 

— Beschickung horizontaler Retorten n Apparate 

hietu. J. Man well. Pat. 74. 755. — Vorricht- 
ungen, Apparate u. Maschinen zum Beschicken 
der Retorten. C. Ferrifc re. L. 75 374. E. Ledig. 
75. 846. H. Tutewohl. 76. 339. J. W Whit- 
acker. Pat. 77. 18. A. M. Clark. Pat. 77.676. 
A. Jarlot. 79. 76. Servier, Monnier u. 
Rouge t L. 81. 95. — Die Lademaschine von 
Ross. 84. *261. L. 86. 959. — Füllapparat für 
< Jasretorten. R. Grice. Pat. 85. *109. — An- 
ordnung von Retorten behufs selbstthfttiger Be- 
schickung derselben A. Gote Pat. 86. *536. — 
Vester’ß Retorten lade Vorrichtung. G. F Schaar. 
88. *79 — Gasretorten -Lademulde mit Hebe- 

maschine für Handbetrieb. A. Runge u. C. 
Bertrand Pat. 88 *409. *988. 

— Einrichtung tum Ausziehen der Retorten. G. 

Anderson u. J. Buchanan. Pat. 74 78 — 

Apparate zur Entleerung der Retorten. J. W est. 
Pat 76. 691 — Werkzeug tum Ziehen der Gas 
retorten. A Longsdon. Pat, 80 286. — Appa 
rat tum mechanischen Entleeren von Gasretortcn 


A. Q. Ross. Pat. 81. *512 L. 82. 117. — Die 
Zichmuschine von Ross. 84. *259. L. 86. 959. 
Retorten. Patentzusammenstellung der Maschinen 
tum Füllen u. Entleeren der Retorten. (Steatn- 
stokers) 74. 245 — Apparate u. Maschinen zum 
Füllen u. Entleeren der Retorten. J. Taylor. Pat. 
74.279. Richards. L. 74. 317. Pat. 74.345. Dar- 
lington u. Scott. L. 74. 636. J. Robinson. 
Pat. 74 668. J. Robinson u. J. Sommer- 
ville. Pat. 74. 669. F. A. Darlington Pat. 
74. 794. J. West. L. 74. (509. 634. Pat 74. 755. 
Pat. 75. 597. W. Foulis. 74. 24(5. 357. .*159. Pat. 

74. 278. Pat. 75. 65. 685. L. 74 386. 8 . a. 75. 
476 482 76. 58(5, sowie Geo Glover. L. 74. 

75, L. Ramdolir. L. 76. .‘156 u. Hasse 77. 477. 
P. F. Rowland. Pat. 74 611. s.a 76 208. L. 77. 
647. S. H. Warren Pat. 75. 626. J. Rowbottom. 
Pat 75. 668. L. 75. 747. G. Haaeltine. Pat. 75. 
685. J. Robinson. Pat. 75. 831. W. .1. Warner. 
Pat. 76. 692. E. Grahn. 78. 718. 79. 591. 624. 
Taf. 21 u. 22. 81. 777. 

— Retortenmundstück. A. Klönne. Pat. 83. *815. 

— Retortenderkel u. deren Verbindung mit den 
Retorten J Wotherspoon u, W. Foulis. Pat. 
74 668. — Retorten Verschluss. J. Rowbottom. 
Pat. 75. 658. — Aus Asbest hergestellter Filz zur 
Abdichtung der Retortendeckel. 76. 130. — Selbst- 
dicht ender Retortendeckel. G. T. Roley. Pat. 

77. 18. — Construction von Retortenderkel n. J. 
E. A. Gwynne. Pat. 77. 675. M. Gwynne & 
Co. 79 82. — Reh ulen Verschluss ohne Kitt P. 
Rouget. L 79. 175. — Selhstdichtende Retorten- 
versi hlüsse. Klönne 82. 699. — Verschluss 
für Retortenmundstücke. E. Schwarzer. 83. 
*647. — Hebel Verschluss für Mundstücke. Ber- 
lin Anhaitische Maschinenbau-Acfcien 
gesellschaft u. G. A F. Lieget Pat. 83. 
*662. — Verschluss an Retortenmundstücken. 
Berlin A n halti p che Maschinenbau Actien 
gesel Ischaft. Pat 85. *668. — (»asretorten 
Deckel- Befestigung. W. T Walker. Pat. 86. 
*986. — Keilverschluss für Retortendeckel. H. 
Salomens Pat. 87. *1107. Pat. 88. *160. 

M or tou’scher Retortenverschluss. 76.263.297. 
79. 66. W. Kümmel. 76. 70. Hegener 76. 
225. 462. — lieber Morton’sche Retortenver- 

schlüsse. M ül 1er. 78. 438. — Aenderung Morton- 
scher Verschlüsse. Müller. 84. 237. Joly. 84. 
850 — Ueber Retorten Verschlüsse nach Morton- 
Holl mann’Bcher u. Geissler'scher Construction. 
Klönne. 82. *515. 

— Neuerungen an Rotortenverschlüssen. A. M. 
Clark Pat 74. 78. G. King Pat. 74. 149. 
W. Parbly. Pat. 74. 345. S. Holman Pat. 74. 
278 Pat. 75 *749. W. R. Lake Pat. 75. 178. 
G. Waller Pat. 76 123. W P Wilson Pat 
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80. »725. Liegel. 82. *512. 83. 293. B. Wendt. 
86. 837. Pat. 87. *687. 0. Ruppert. Pat 88. *230. 
Betörten. Reinigen von Gaaretorten. A. W. Leding- 
ham. Pat 75. 300. — Ausbrennen des Graphits 
mit Didier'schen Steinen. 76. 15. — Kntfemung 
des Graphits aus den Retorten. Dehn. 78. 448. — 
Aushrennen von Retortengraphit. 86. 42. — 
Graphit hei Generatoröfen u. dessen Beseitig- 
ung 86. 42. — Entfernung von Graphitansatz 
aus I h-torten. 86. 443. 

— Messungen über die Temperatur in Retorten. 
M. S. Greenough. L 77. 235. — Vorrichtung 
zur Bestimmung der Temperatur von Retorten. 
H. C. Bowen. L. 80. 679. — Beobachtung der 
Betriebstemperatur im Innern der Gasretorten. 
A Heintz. 86. 894. 

— Apparat zum theilweisen oder vollständigen 
Aufheben des Gasdruckes in den Retorten L. 
Dessirier. Pat. 80. *616. — Vorrichtung für 
Druckentlastung J. Förster. 81. *592. Pat. 81. 
*481. Pat. 82. *232. — üeber den Werth der 
Druckentlastung. Lieget 83. 294. Merkens. 
83. 296. — Druckentlastungsvorrichtung mit 
hydraulischem A lisch luss für Retorten. C. P e u de I . 
Pat. 83. *816. 

Retortenil ans. Eindecken von Retortenhäusern. 
74. 775. — Geber Fussbodenbeleg im Retorten- 
hause. Fischer. 80. 65. — Pflasterung. 88.49. 
Ketortenkohle. Anwendung der Gasretortenkohle 
bei der Destillation von Schwefelsäure. F. M. 
Raoult. L. 75. 343. 

Ketortenöfen siehe Oefen. 

Rheometer. Das Rheometer von Giroud. Le- 
moine L. 74. 24. H. Giroud. Pat. 74. 78. — 
Construction u Theorie. H. Giroud. 74. 128. 
Taf. 5. Fig. 6. — Rheometer mit Selbstzündung 
u. SelbBtlöschung. H. Giroud. 74. 132. — Nasser 
Rheometer für veränderlichen Consum. H.G i r o u d. 
74. 133. Taf. 5. Fig. 8 — Trockener Rheometer 
für veränderlichen Consum. H. Giroud 74. 
137. Taf. 7. Fig. 11. — lieber die praktische 
Wirkung der Rheometer von Giroud in den 
Strassen von Paris. 74. 622, in Genua. 76. 556. 
— Neue Anwendung des Rheometers von Giroud. 
79. 134. — Geber die Giroud'schen Rheometer. 
Merkens. 80. 155. 

Ithlgolen. Siedepunkt u. specif, Gewicht. 75. 211. 
Rhodan siehe Cyan u Cyanverbindnngen. 
Rhodium. Verhalten zu Leuchtgas. Th. Wilm. 
L. 81. 543. 733. 

Rohrabschneider, Bewind- n. Schraubesclineld- 
apparate s. a, .Rohrzangen. Rohrabschneider mit 
Wendeisen. W. u. W. T. Endes. Pat 74. 112. — 
Rohrabschneider. Schneemann. L. 74. 491. — 
Mascliiue zum Schneiden der inneren Schmnbeu- 
gänge von Gasrohrverbindnngsstflcken. W. R. 


Lake. Pat. 74. 729. — Abschneid u. Gewinde- 
schneidapparat für Rohre. Chase. L. 75. 411. — 
Apparat zum Schneiden der Schrauben an Rohren 
A. M. CI a rk. Pat. 75. 749.— Die Schraubenschneid' 
maschinen auf der Wiener Weltausstellung. 

H a r t i g. L. 75. 864. — Schraubenschneidmaschine. 

R. Taylor. Pat. 76. 124. — Gewindeschncid 
maachine für Rohre. R. Gottheil. L. 76. 214. 
491. — Apparat zum Schneiden von Schrauben 
u. ähnlichen Vorrichtungen. J Heap. Pat. 76. 
425. — Verbesserungen an Schraubenschneid 
maschinen. J. H. Johnson. Pat. 76. 690 — 
Gewindeschneideapparate. Eaton u. Latham. 

L. 77. 113. 199. — Schraubenschneider. A. M. 
Clark. L. 77. 530. — Rohrschneidmaschine. 
W. R. Lake. Pat, 77. 710. — Gewindeschneid- 
apparat. H. Unkel. L. 78. 683. — Vorrichtung 
zur Einstellung des Gewindedurchmessers an der 
Schneidekluppe. J. Reincckcr. Pat. 84. *674. 

— Gewindeschneidkluppe. E. Engels u. B. 
Wesselmann Pat. 88. *680. 

Rohrauftreiber. Verbesserter Rohrauftreiber. J. 

W. Martin. Pat. 74. 730. 

Rohrbtegmaschlne. Apparat zur Anfertigung von 
Rohrbogenstücken. L. 88. *550. 

Rohrbohrer. Apparat um Hauptrohre für Wasser 
oder Gas unter Druck anzubohren. W, Morris. 
Pat. 74. 46. Pat. 77. 676. — Bohrratsche u. Drille. 
W. R. Lake. Pat. 75. 751. — Befestigung der 
Bohrratsche mittels Luftdruck. H. J. King 
L. 75. 891. — Bobrapparat. Reishauer u. 
Bluntschli. L. 76. 150. — Apparat zum An- 
bohreu von Lcitungsrohren. W. Yonng. L. 76. 
719. — Anbobrapparat. Reuther. 88. *1068. 
Kohrbrnch s. a. Gasausströmung n. Rohrleitung 

— Allgemeines. 75. 242. 84. 634. — Rohrbrüche 
u. die Kanalisation. Hegener, Sinzig u. 
Troschel. 76. 469. 469. — Entschädigung für 
die durch Sielbauten verursachten Rohrbrüche 
76. 35. 162. C. Voss. 76. 165. — Reparatur 
mittels getheilter Geberschieber. Kunath. 82 
488. — Ueber Rohrbrüche. Reichard. 84.817. 

Rohrbflrste. Gebr. Ferner. Pat 86. *907. 
Rohrdichtung , Kohrverbindung n. Schlsuch- 
kuppelung s. a. Rohrleitung 
— Dichtung der Gussrohre. L. 74. 706. — Ver 
dichtung von Muffenrohren durch Kautschuk- 
ringe. J. R. Förster. Pat. 74. 708. 8inzig. 

76. 469. — Verschluss von Metallrohrenden, Ver- 
binden n. Verlöthen von Rohren. H. H. Mur- 
doch. Pat. 75. 625. — Verlwsserter Rohrver- 
schluss. W. Ley u. G. Shearer. Pat. 75. 658. 

— Beobachtungen über Gummidichtungen. V i e- 
lioff. 75. 774. s. u. unten. — Rohrverschluss. 

J. J. Arrowsmith u. H. Ferguson. Pat. 77. 

19. — Kautschuk- u. Korkdichtung. R. Wat 
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k i n so n n. T. Stafford. Pat. 77. 676. — Dämpf- 
ens- u. wasserdichter Mctallversclilnss. H. L. 
Magniat. Pat. 78. 238. — CementschnOre fflx 
Rohrdichtung. G. F. Noack 79. 66. — Muffen- 
dichtung. 79. 160. — Ueber Kohrdichtung mit 
Spence-Metall. 80 306. — Dichtungsmethode 
für Muffenrohre. C. Möller. 81. 468. 8. Oestcn. 
81. 469. 654. Budde u. Göhde. Pat. 82. 
*870. — Verschluss för Anbohrungen an Gas- 
leitungen unter Druck. C. llanssen. Pat. 83. 
*457. — Dichtungsmittel für Rohrleitungen. R. 
Loidl. Pat. 84. 245. — lieber Gmnmiverdirh- 
tungen bei Gashauptrohrleitungen. Eberdt. 84. 
*773. Kölwel. 84.775. Schmitt. 84. 776. *889. 
Fr. Clouth. 84. 889. — Verdichtungsweise .1. 
Hasse. 85. 620. — Verdichtung grosser guss- 
eiserner Muffenrohre nach System Haiberg. 
Streck. 86. *13. — Kittmassen zur Rohrdich- 
tung. 86. 508. — Ueber die Verwendbarkeit des 
Spence-Metalls zum Dichten der Verbindungs- 
stellen der Leitungsrohre. Merz. 88. *1041. 
Rohrdichtnng, Kohrverbindung n. Schlauch- 
kuppelung. Ueber Normalprofile der Rohrmuffen. 
Sa 1 bach 74. 466. — Verlängerung der Dauerhaf- 
tigkeit der metallenen Nippte. v. Kortwald. 76. 
111. — Flanschenrohr Fa<;onstücke. 79. 160. — 
Vorrichtung zum Einschrauben von Rohreu. Fr. 
Weiter. Pat. 84. *29. — Metallmuffen zur Rohr 
Verbindung. M. Würfel. Pat. 84.896. — Ueber 
schubmuffe für Rohrverbindung. L. Meyer. Pat. 
85. *419. — Die Fabrikation von Rohrfittings 
in den Vereinigten Staaten Amerikas. 87. 574. 

— Die Grundlage der sog. Brigg'schen Lehre 
für Herstellung von Rohrfittings. 87. *578. 

— Rohrverbindung mit Gummiringen. So m 7 . 4 . 
74. 27. J. R. Geith 74. 123. de Liefde. 
74. 490. Rudolf. 74. 790. s. a. oben. — Verbesserte 
Verpackung für dampf-, luft-, gas- u. wasserdichte 
Verbindungen. W. R. Lake. Pat. 74. 46. — 
Verbesserung in der Verbindung von gusseisernen 
Rohren. T. G. Me es enger. Pat. 74. 46. — 
Verbindung für Muffen - n. Flanschenrohre. 
W. Brookes. Pat. 74. 150. J. Z. Kay. Pat. 
74. 150. — Versuche mit Gasrohrverbindungs- 
stöcken aus hämmerbarem Eisen. Jenny. L. 
74. 636. — Verbindung für Wasser-, Gas-, Dampf- 
u. andere Rohre. A. P. Potel. Pat. 74. 639. 

— Verbindung von Rohren ohne Muffen. H. 
C. Newton. Pat. 74. 755. — Verbindung von 
Rohren, Hähnen u. s. w. durch Flanschen. N. 
Thompson. Pat. 75. 345. — Verbesserungen 
in der Methode der Rohrverbindung. J. Anther- 
ton. Pat. 76. 215. — Verbindung von Schmiede- 
eisenrohren. Müller-Melchior. L. 76. 651. — 
Erzielung dichter Verschlüsse u. haltbarer Ver- 
bindungen. H. Ehrhardt L. 76. 688. — Die 


Methoden der Rohrverbindung u. die Vermin- 
derung der Leakage. W. J. Warner. 76. 618. 
Pat. 77. 239. — Verbindung u. Trennung von 
Rohren. C. Anderson. Pat. 78. 288. — Rohr 
u. Schlauchverbindung mit Selbstdichtung. Chr. 
Linser. Pat. 84. *896. — Ueber die Verbin- 
dung der Leitung mit dem Gasmesser. Schmitt. 

84. 844. E. Schwarzer. 85. 7. — Rohrver- 
bindnng mit Uebcrschnbmnffe. L Meyer. Pat. 

85. *419. — Muffenverbindung für geschweisste 
Rohre. Sch alz, Knaudt&Co. Pat. 85. *787. 

— Bewegliche Flanschenverbindung. C. Hoppe. 
Pat. 87. *687. — Rohrverhindungen für Natur- 
gasleitungen. 87. *1099. — Flanschenrohrver- 
bindung. Garnier u. Curd. Pat. 88. *678. 

Rohrdichtung, ltohrverblndung u. Schlauch- 
kuppelung. Neuerungen in der Rohrverbindung. 

J. H. Johnson. Pat 74. 150. H. Murdoch. 
Pat. 74 150. Pat. 76.690. T. G. M esse nger. Pat. 
74. 835. J. Philipps. Pat. 74. 836. Valen- 
tine. L. 75. 465. W. Brookes. Pat. 76. <553. 
A. O'Neil. Pat 78. 309. G. Schmidtmann. 
Pat. 80. *730. Fr. Gebauer. Pat 81. *698. 

K. Beermann. Pat. 82. *25. L. Etienne. 
Pat. 87. *687. 

— Schlanchkuppelung u. Kohrverbindung. F. B. 
Hill. Pat. 75. 658. — Kuppelung für Leitungs- 
rohre. L. 77. 13. — Fainter's Rohrkuppelung. 

L. 79. 174. — Verbesserungen an Fainter's Rohr- 
kuppelung. Berliner Actiengesell schaft 
für Eisengiesserei u. Maschinenfabrik 
kation. Pat. 80. *388. — Ueber Einführung 
einer Normal • Schlauchkuppelung. K. Keller. 

L. 82. 628. — Rohrkuppelung. L. Kühne. 
Pat. 83. *456. Pat. 84. *529. — Oylindrische 
Kuppelung für Rohre u. Schläuche A. Schwenk. 
Pat. 85. *420. — Schlauchkuppelung mit innerer 
Gummidichtung u. Bajonetverschluss. N.Thorap- 
son. Pat 86. *816. — Gelenkige Rohrkuppelung. 

M. Schleifer. Pat. 88. *829. 

— Rohrschelle zum Dichten von Lecken u. An- 
schlieasen von Abzweigungen. R. Langen- 
s i e p c n. Pat. 84. *896. — Zweitheilige Anbohr- 
schellen. K u n a t h. 86. *778. — Rohrschelle 
mit Absperrventil. C. Reuther. Pat. 86. *421. 

— Neuerung an Rohrschellen. C. Reuther. 
Pat. 88. *678. — Rohrschellen mit u. ohne 
Ventil. Reuther. 88. * 1070. 

— Werkzeug zur Verbindung von Metallrohren. 
L. Verbeeck. Pat. 88. *161. 

Rohre s. a. im Register für Wasserversorgung. 

— Die Entwicklung der Rohrgiesserei u. deren 
neuesten Verfahrungsweisen. Ledebur. 74.461. 
Taf. 15. — Darstellung von biegsamen Rohren. 
J. G. Ingram. Pat. 74. 795. — Darstellung 
von emaillirten Rühren u. Verbindungsstücken. 
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G. Haseltine. Pat. 76. S7. — Darstellung von 
schmiedeeisernen Kohren. R. H. To unton. 
L. 76. 1*23. — Die Rohrfabrikutkm auf der 
Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 158. — 
Die Rohrfubrikation der Friedrich - Wilhelms- 
hütte au Mülheim a. d. Ruhr. E. Kraut schopp. 
L. 80. 613. — Grösstes Gasrohr der Welt. 83. 
634. — Rohrgiessereien u. Rohrconvention. 
85. 935. — Zur Fabrikation schmiedeeiserner 
Rohre in Oesterreich. 85. 640. — Fabrikation 
auf der kgl. Eissengicsserei zu Gleiwitz. L. 86. 

758. — Herstellung von Rohren mit Glaskern 
u. einer Hülle aus Papierechichten u. Holzoement. 
C. Döhring. Pat. 87. *617. — Fabrikation 
schmiedeeiserner Gasleitungsrohre. A v. Ker- 
pely. L. 87. 1083. — Das Mannesmaun'sche 
Verfahren, nahtlose Rohre aus dem vollen Stücke 
ohne Dorn zu walzen. Fr. Siemens. 88. *663. 

Rohre. Glasgefütterte Eisenrohre. G. Rhymer. 
Pat. 74. 27. — Ueber Zuleitungsrohre aus Blei. 

H. Schilling. 74. 744. — Hölzerne Gasleitungs- 
rohre. T. Littlehales. 76. *208. — Die asphal- 
tirten Eisenblechrohre von Chameroy. L. 75. 
681. Lux. 84. 847. — Verwendung der Rohre 
von Chameroy. 79. 160. — Französische Guss- 
rohre. 76. 111. — Ueber Leitungsrohre. L. 
79. 173. — Eigentümliche Veränderung eines 
eisernen Gasleitungsrohres. K. Birnbaum. 79. 
773. — Zerstörung* eiserner Gasleitungsrohre. 
J. Alexandro witsch. 80. 59. — Haltbare 
schmiedeeiserne Rohre. W. Kümmel. 82.845. 

— Erfahrungen über galvanisirte Schmiedeeisen 
rohre bei Gasleitungen. Reichard. 84 846. 
Klön ne. 84 847. Lux. 84. 847. Grob- 
mann. 85. 7. — Ueber Rohre ans Gusseisen 
u. ihre Muffen Verhältnisse. A. Hege ne r. 85. 
613. Hasse. 85. 6*20. — Ueber Rohre aus 
Schmiedeeisen. A. He gen er. 85. 615. — Zu- 
leitungsrohre aus Schmiedeeisen. G. G r o h m a n n. 
85. 621. — Verhalten galvanisirter Rohre bei 
Dampfleitungen. Holl weck. 87. 1067. — Die 
Gasrohre nach dem Patent Mannesmann. 88. 65. 

— Normal -Tabelle für gusseiserne Flanschen u. 
Muffenrohre. 75. 42.66. Grohmann. 75.547. 

— Die Normalien der gusseisernen Rohre ji. 
Formstücke. C. Blecken. L. 78. 520. — Ueber 
Rohrnormalien. Sa Ibach. L. 79. 790. — 

— Ueber Aenderung an Normalpreisen guss- 
eiserner Rohre u. Formstücke. 82. 287. Abs- 
mann. 81. 765. Thometzeck. 81. 756. P. 
H. Rosenkranz. 81. *756. Kraemer. 81. 

759. — Bericht der Commission zur Prüfung der 
Kohrnormalien. Ciamer. 82. 675. Taf. 9. — 
Normalgewinde für Schmiedeeisenrohre L. 87 
651. — Einführung von Kohrnormalien in 
Amerika. O. Leonhardt. 88. *79*2. *908. 


Rohre. Schutz gusseiserner Rohre gegen Einwirkung 
sauren Wassers durch Ceinentüberzug. Engel- 
hardt. L. 74. 793. — Ueber die Widerstands- 
fähigkeit von Rohren gegen äusseren Druck. F. 
Grashof. L. 84. 649. — Rostschutz durch so- 
genannte Inoxydation. L. 84. 891. s. a. 85. 7. 
sowie unter Eisen. — Anstrich für Schmiede- 
eisenrohre. H. Smith. L. 86. 847. 

— Rohrpreise. 85.9. Lieget. 81.468. Krüger. 
8t. 468. — Preiserhöhung für Eisenrohre. 88 
1095. 

Rohrfriiser. Fräser zur Bearbeitung von Rohrenden 
E. Ki reheis. Pat. 88. *1019. 

Rohrleitung s. a. Kohrdichtung, Rohrverbindang u 
Schlauchkuppelung sowie im Register für Wasser- 
versorgung. — Ueber Verbindung der Blitzableiter 
mit Gasleitungsrohren siehe Blitzableiter. 

— Hilfsbach für Gasrohranlagen. D. Monnier. 
L. 76. 720. — Tabellen über Dimensionen u. 
Länge der Leitung, über Druckverhältnisse und 
Gasaustlussmengcn. Magnier. L. 77. 748 — 
Stumpf s Zeitschrift »Der Rohrleger«. 78.35. — 
Zahlentabellen für die Leistungen von Gasrohr- 
leitungen. Ph. Delahaye. L. 82. 683. 

— Verbindung, Auswechslung u. Reparatur von 
Rohrleitungen auf der Pariser Weltausstellung. 

78. 499. 

— Gasleitungen unterWasser. H. Janssen. 74. 
495 mit zwei Tafeln. — Wagen zum Legen von 
Rohren. E. Grahn. 75. 363. Taf. *2. — Appa 
rat zur Herstellung von Zweigleitungen an Haupt- 
rohren. T. Rafferty. Pat. 75. 625. — Bieg- 
sames Futter zum Krümmen der Rohre. L. 76. 
84. — Rohrlegung unter Wasser. J. Hartmann. 
76. 304. Taf. 5. — Apparat zur Einschaltung 
von Hähnen u. Ventilen in eine unter Druck 
stehende Leitung. G Bates. Pat. 76. 317. — 
Herstellung von Anschlüssen für Privatleitungen 
mit Rohren von Chameroy (asphaltirte Blech- 
rohre). C. Lang. 79. 77. — Absperren von 
Rohren mit Blasen aus Gummituch von Guibal 

79. 79. — Die Gasleitung der Eisenbahnbrücken 
C. MOller. 81. 467. Lad ewig. 81. 468. 
Merken s. 81. 468. — Ueber das Legen von 
I*eitungen bei stark gefrorenem Boden. C. Müller. 
82. 491. — Zeitweiliger Verschluss von An 
bohrungcn an Rohrleitungen unter Druck behufs 
Anschluss der Zweigleitung Hanssen. 82. 
*765. — Verlegung eines 300 mm- Gasrohres 
durch den Neckar hei Mannheim. Beyer. 83. 
761. — Verfahren zur Verlegung von Rohrlei 
tuugen unter Wasser. A u g. Beb ne. Pat. 84. 
*674. — Ueber schwierige Rohrlegung. Aug 
Hege ne r. 84. 795. — Legen der Rohre in 
ein Asphaltbett. 85. 7. — Ueber die Erdarbeiteu 
bei Kohrlegungen. A 11 egen er. 85. 616. 
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Ueber Rohrlegung. A. Hege ne r. 85. 613. , 
Hasse. 85. 620. Horn. 85. 621. — Rohr- t 
legung in unsicherem Boden G. Oesten. 86. 
24. — Absperren grosser Gasleitungen Knnath. 
86. 778. — Biegsame Leitungen. 8t. Alley. 
Pat. 86 *816. — Die rapide Entwicklung der 
Rohrlegerarbeiten ftlr Gas u. Wasser in den ver- 
einigten Staaten. W. D. Korbes. L. 87. 270. — 
Die Gagführuug von Lauscha nach Unterlauscha. 
Baum garte 1. 87. 1066. — Rohrleitungen für 
Naturgas. 87. 1097. — Hinrichtung rum Hinab- 
lassen oder Herausnehmen von schweren Rohren 
aus Grüben. L 88. 675. — Praktische Bemerk- 
ungen über Rohrlegung J. W Macfarlaine. 
L. 88. 883. — Ueber den Anschluss von Privat- 
leitungen an das Hauptleitungsrohr. Reuther 
88. *1066. — Ueber die Verwendung von Blei- 
sowie von schmiedeeisernen oder gusseisernen 
Rohren ru Gasleitungen 88. 1107. 

Rohrleitung. Einfluss von Erweiterungen. A 1 b. 

F 1 i e g n e r. L. 75. 342. — Reparatur von Strassen 
rohren. Müller. 80. 150. s. a. Rohrbruch. — 
Ueber Defecte an Gasleitungsrohren, speciell an 
den Einführungen. Grohmann. 84. 634. — Re- 
paratur eines Gasbehälter Eingangsrohrs während 
des Betriebes. A. Heid rieh. 86. 666. — Repa- 
ratur langer Klanschenrohrleitungen. Müller. 
86. 777. 

— Vorrichtung zur selbstthfttigen Ableitung des 
Gondensationswassers aus Gasleitungen. Bartl. 
L. 74. 750. — Apparat r.ur Reinigung verstopfter 
Gasrohre. L. 78. 234. — Apparat rum Schutz 
der Leitung gegen Frost. J. Hempel. Pat. 81. 
482. — Sicherheitsvorrichtung rur Verhütung 
eines Abschlusses des Hauptleitungsrohres von 
der Fabrik A. Core. 88. 759. — Werkzeug 
rum Reinigen des Betriebsrohres während des 
Betriebs. Kunath. 84.307. — Syphon-Isolator 
für Gasrohrleitungen. Servier. L. 84. 549. — 
Selbstthätiger Verschluss von Gasleitungen bei 
außergewöhnlicher Erwärmung der Rohre. Pat. 
84. 599. — Jacquet's Klemmvorrichtung für 
Ausziehrohre bei Beleuchtuugseinrichtungen. 
L. 85. 500. — Ueber Eisverstopfungen. Müller. 
88. 242. Grund. 88. 242. 

- Versuche über das Ausströmeu der atmosphä- 
rischen Luft. A. Fl i eg n er. L. 74 145. — 
Experimental - Untersuchungen über das Aus- 
strömen der Luft bei starkem Ueberdruck. G. 
Zeuner. L. 74. 147. — Versuche über das 
Auxströmen von Luft durch Mündungen in dünner 
Wand. A. Fliegner. L. 78. 726. — Ueber 
die Dichtigkeit der Strassenleitungen. ltöver. 
80. 150. s. a. Gasuusströmung. — Apparat zum 
Aufflnden schadhafter Stellen. C. v. Th an 
83. *157. — Zur Frage des Druckverlustes in 


Gasrohrleitungen. 83. 151. 254. — Prüfungs- 
vorrichtung für die Innenfläche von Rohrleitungen. 
J. Brandt. Pat 83. *197. — Prüfung auf Dich- 
tigkeit. Rattier. 84.751. Servier. 84.751. 

— Prttfungsvorrichtung für das Innere von Rohr- 
leitungen E. Korth. Pat. 85. *175. — Ueber 
Prüfung auf Dichtheit u. die hiezu angewendeten 
Methoden, A. Fischer. 85.622. — Elektrischer 
Apparat zum Anfsuchen undichter Stellen an 
Gasrohren. E. Arnould. L. 85. 782. — Auf- 
suchen von Undichtigkeiten im Strassenrohrnetz 
mit Palladiumchlorür. 11. Bunte 86. 501.737. 

— Aufsuchen von Undichtigkeiten im Strassen- 
rohrnetz. Schmidt. 86. *714 s. a. 745. — 
Undichtigkeitsprüfer für Strasseugasleitungen 
Schmidt. 86. *718. Pat. 87. *474. *1047. — 
Ueber Undichtigkeits-Prüfung von Gasleitungen. 
L. 87. 681. — Zur Untersuchung auf Gasrohr- 
undichtigkeiten vermittelst Palladiumchlorür. 
Kunath. 88. 237. — Rationelle Prüfung der 
Gasrohrnetze in Bezug auf den Dichtigkeitsgrad. 
H. Undeutscb. L. 88. 622. 648. — Das Auf- 
suchen von Undichtigkeiten im GaBrohruetxc. 
E. Merz. 88. 833. 

Rohrleitung, Das Gasrohrnetz u. die Sielbauten. 
76. 35. s. a. Rohrbruch. — Einfluss der Kanali- 
sation auf die Gasleitungen. Troschel. 76. 
468. Sinzig. 76. 469. He ge ne r. 76. 469. — 
Die Zukunft unserer Gasrohrleitungen. 77. 153. — 
Einfluss des Frostes auf Gasleitungen. Lang. 80. 
503. — Die Gasleitungen u. der Untergrund 
von Paris. St. Claire Deville. 80. 675. — 
Störungen in Erdleitungen durch Ueberschwem- 
muug. Merke ns. 81. 471. - Zerstörung von 
Gasrohrleitungen. L. 82. 683. — Zerstörung durch 
Blitzschlag. 85 *351. 

Rohrschelle siehe Rohrdichtung, Rohrverbindung 
u. Sehlauchkuppelung, 

RohrschlBssel. L. Grieb. Pat. 86. *455. 
Rohrzangen. Rohrzange mit Rohrabschneider L. 
Buekley. Pat. 74. 278. — Verbesserungen an 
Rohrzangen. H P Huntoon. Pat. 74. 795. 
States u. Cook. L. 78. 24. H. Schmidt Pat. 
84. *29. — Rohrzange, combinirt mit Schueide- 
kluppe. G. Plumpton. Pat. 80. *311. 
Rollschatzwand. Davids. L. 85. 100. 
Kosolsänre. Geschichte. R. v Wagner. L. 77. 648. 
Roste. Vincents Roste für Retorten. J. Hodgson. 
74. 635. — Ueber die Knoblauch 'sehen Universal- 
roste. Pi nt sch. 75. 52. — Der Rost der Re- 
tortenöfen. H. Brehm. 75. *83. — Drehrost. 
E. Schmitz. L 75. 464. — Der Planrost n. 
die Verwendung von geringwerthigem Brenn 
material A. Schramm. L. 77. 84. — Bel- 
paire'sche Roststäbe. L. 78 71 — Beweglicher 
Planrost mit Windkühlung R M Daelen. 
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L, 78. 477. — Etagenrost für pulverförmige 
Brennmaterialien. Perret. L. 78. 579. — Poly- 
gonrost. Selvig u. Lange. L. 79. 9*2. — Dou- 
gall's mechanischer Rost mit Rauchverxehrung. 
L. 79. 137. — Rostconstructionen. L. 80. 230. 
— Neuerungen an dem v. Essen'schen Roste 
St. St eg er. Pat. 80. *694. — Univerul-Jalousien- 
rost. Kasalowsky. L. 80. 756. — Verstell- 
barer Rost mit gleichbleibendem Neigungswinkel. 
H. Keusch. Pat. 85. “282. — Wellenförmiger 


Rost. L. v. Duisburg. Pat. 85. *665. — Verstell- 
barer Treppenrost. B. V. Steinäcker. Pat. 85. 
*921. — Kost mit WasserkQhlung. G. Hage 
mann. Pat. 87. *472. — Schottfeuerungsrost 
H. Schomburg A Söhne. Pat. 88. *1122. 

Rostkitt. 86. 508. 

Kuss. Apparat zur Gewinnung von Lampenruss 
R. Dreyer. Pat. 85. *308. 

Russofen siehe unter Oefen. 


H. 


Saccharin . Ersatzmittel für Zucker. Darstellung 
aus Toluol. Zusammensetzung, u. Eigenschaften. 
86. 861. — Notiz. 87. 117. — Darstellung. C. 
Fahlberg u. A. List. L. 87. 170. — Ueber 
das Fahlbeig'sche Saccharin. L 87. 730. 87. 925. 
— Das Saccharin. H. Marquisan. L. 87. 1175. 
Saccharinsalze. Darstellung von SaccharinBalzen 
der organischen Alkaloide. Fahlberg n. A. List. 
Pat. 86. 930. 

Säuren. Verfahren, flüssige Mineralsäuren durch 
Kieselguhr in trockene Form zu bringen. V o r s te r 
u. Grüneberg. Pat. 84. 508. — Ueber das 
Vorkommen von Carbonsfturcn im Steinkohlen- 
theer. K. E. Schulze. L. 85. 277. 

Salpetrige Säure. Bildung bei der Verbrennung 
von Leuchtgas. L. F. W right. L. 80. 654. 
Salpetrigsäureäther als Reagens auf Carbolsäure. 

J. F. E y k m a n n. L. 83. 373. 

Sauerstoff. Wechselnder Sanerstoffgehalt der Luft. 
E. Morley. L. 82. 119. — Die Sauerstoffschwan- 
kungen der Atmosphäre. R. Ebert. L. 85. 447. 
— Darstellung durch abwechselndes Leiten von 
Dampf u. Luft über ein glühendes Gemenge 
von Baryt, Kalk u. Kupferoxyd. J. A. Wank- 
lyn. Pat. 74. 149. — Gewinnung im Grossen 
aus der atmosphärischen Luft. C. W. Harrison. 
Pat. 74. 345. — Die industrielle Darstellung u. 
Verwendung. A. Oppenheim. L. 75. 343. — 
Industrielle Darstellung durch Zersetzung von 
Schwefelsäure in glühenden Rohren. E. Barbe. 
L. 76. 84. — Gewinnung aus der Luft mittels 
Baryt. Bonssingault. L. 77. 525. — Darstel- 
lung des Sauerstoffs im Grossen nach TeBsid du 
Motay. 78. 527. — Darstellung mittels Baryt 
nach dem Verfahren von Brin in der Fabrik zu 
Passy, Production u. Preis. 81. 339. — Darstellung 
durch Zersetzung von GypB mittels Kieselsäure. 
N. A. Hdlouis. L. 82 563. — Industrielle Dar- 
stellung mittels Baryt A. u. L. Brin. Pat. 82. 89. 
L. 85. 169. — Verfahren zur Trennung bezw. 
Gewinnung von Sauerstoff u. Stickstoff aus atmo- 


sphärischer Luft mittels Baryt. A. u. L. Brin 
Pat. 86. *533. — Zur Gewinnung aus atmo- 
sphärischer Luft mittels Baryt W. A. Valon. 
88. 824. 

Sauerstoff. Apparat zur Darstellung von Sauerstoff 
für Hydroxygengasbeleuchtung. L. 78. 604. — Ap 
parat zur Gewinnung aus Luft. A. u. L. B r i n. Pat 
j 82, 89. *344. Pat. 86. *533. — Apparat zur Erzeugung 
des Sauerstoffs durch Dialyse der Luft. P. M a rg i s. 
Pat. 82. *752. — Apparat zur Darstellung sauer- 
stoffreicher Luft. A. Stamm. Pat. 85. *634. — 
Apparat zur Darstellung von Sauerstoff in grös- 
seren Mengen. Br. Take. L. 87. 200. 

— Absorption. B. Todd. Pat. 74. 79. — Unvoll- 
ständige Verbrennung von Kohlenoxyd- u. Wasser- 
stoffgemischen mit Sauerstoff u. Stickoxydul. E. 
v. Meyer. 75. 244. — Einwirkung auf Stein- 
kohle u. Paraffin. H. N. Jazuko witsch. L. 
75. 682. — Ueber die relative Verwandtschaft 
des Sauerstoffs zum Wasserstoff u. Kohlenoxyd. 
A. Horstmann. L. 78. 307. — Entzündung« 
temperatnr der explosiven Gemische von Sauer- 
stoff mit Wasserstoff, mit Kohlenoxyd u. mit 
Sumpfgas. Mallard u. Le Ohatelier. L. 81 
94. — Zur Absorption von Sauerstoff in Gas- 
gemischen. Vict. Mayer u. P. Jannasch. L. 
86. 789. — Einwirkung auf Kohle. J. L an g. 88. 
936. — Einwirknng auf Graphit. J. Lang. 88. 
938. — Einwirkung eines Gemenges von Sauer 
Stoff u. Kohlenoxyd auf Kohle. J. Lang. 88. 
938. 

— Volumetrische Bestimmung des freien Sauer- 
stoffs mittels Phosphor. Lindemann. L. 79. 
543. — Bestimmung in der atmosphärischen 
Luft. W. Hempcl. L. 85. 277. 

— Verwendung zur Gasreinigung bzw. zur con- 
tinuirlichen Regeneration der Reinignngsinassc 
während des Gasdurchganges. 88. 849. W. A. 
Valon. 88. *820. 841 

SauerstofTbeleuchtung siehe Beleuchtung. 

Sauerstoff gebläse siehe Gebläse. 
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Schall. Versuche über die Reflection des Schalles 
an Flammen u. heissen Gasen. A. M. Mayer. 
L. 74. 388. 

Schieber siehe Absperrvorrichtungen. 

Schiefer, bituminöser s. a. Liasschiefer u. Gas- 
bereitung. — Boghead-Schiefer siehe Steinkohlen. 

— Ueber die Wichtigkeit des Vorkommens in 
Galizien. E. Windakie wicz. L. 75. 414. — 
Benutzung der Gase, welche bei der Darstel- 
lung von Paraffinöl aus Schiefer erhalten werden. 
Yonn g. 76. 706. — Versuche mit französischem 
u. schottischem Schiefer für Gasbeleuchtung. S. 
Schiele. 77. 626. — Verarbeitung in der Kerzen- 
fabrik von Young in Glasgow. 78. 582 — Die 
Industrie der bituminösen Schiefer zu Buxifere- 
les-Mine* (Allier). L. d. Lanay. L. 88 918. 

Schlagwetter s. a. Gase, Grubengas u. Unglücks- 
fälle. — Ueber die Geschwindigkeit, mit welcher 
sich die Entzündung in einem Gemische von 
Luft u. schlagenden Wettern fortpflanzt. E. 
Mallard. L. 76. 85. s. a. 102. — Untersuchung 
der ausziehenden Wetterströme in den Stein- 
kohlenbergwerken des Saarbeckens. A. Schon- 
dorf f. L. 76. 719. — Ueber gemischtes Geleuchte 
bei Gruben mit schlagenden Wettern. J. Mayer. 
L. 80. 21. — Die chemische Untersuchung der 
bei verschiedenen Steinkohlengruben Sachsens 
ausziehenden Wetterströme u. ihre Ergebnisse. 
C. Winkler. L. 82. 341. L 83. 694. — Ueber 
einfache Methoden zur Untersuchung der Gruben- 
wetter. F. Pieler. L. 83. 588. — Die Wetter- 
verhältnisse auf den Steinkohlenzechen. L. 83. 
414. — Statistische Mittheilungen über das Vor- 
kommen von Wetterexplosionen in den einzelnen 
Steinkohlenbecken. L. 84. 26. — Anlagen zum 
Hauptberich te der preuss. Schlag wettercom m i ssion . 
L. 85. 847. L. 87. 732. 895. — Die Schlag- 
wettercommissionen. L. Habe rer. L. 86. 758. 

— Benutzung der Pielerlampe zur Schlagwetter- 
untersuchung. Jo h. Mayer. L. 87. 270. 

— Versuche mit Sicherheitslampen in Bezug auf 
Explosionen der Grubengase. Galloway L. 75. 
102. — Der Bergbau u. der Einfluss des Baro- 
meterstandes auf die Entwicklung schlagender 
Wetter, Pb. Delahay. L. 76. 739. - Ueber 
den Einfluss der Fluthkraft auf Grubengaskata- 
strophen. G. Friesen hof. L. 85. 756. — Ex- 
plosion u. Anzeichen schlagender Wetter. Mal- 
lard & Le Chatelier. 86. 140. 141. — Ein- 
fluss des Luftdrucks auf die Entwicklung von 
Schlagwettern. Joh. Mayer. L. 86. 368. — Die 
Kohlenstaubfrage bei Schlagwetterexplosionen. 
Th. Walther. L. 87. 732 — Ueber die Ex- 
plosionen in den Bergwerken. Ichon. L. 88. 948. 

— Die Wetterführung beim Steinkohlenbergbau. 
F. Simmersbach. L. 84. 26. — Die Gruben- 

General-Keg. z Jouru. f. Gtutbel. u Wiuujervers. 


Wetterführung in den Ostrau-Karwiner Revieren. 
J. Mayer. L. 84. 280. — Znr Ventilation schlag- 
wetterführender Steinkohlengruben, v. S t e i n d e 1. 
L. 84. 280. — Ueber Ventilation explosions- 
gefährlicher Kohlengruben. F. Röchelt. L. 85. 
475. 

Schlagwetter. Ueber Entstehung u. Vernichtung 
schlagender Wetter. Faye. L. 77. 41. — Zur Ver- 
hütung von Explosionen schlagender Wetter. L. 77. 
113. — Verhütung von Explosionen schlagender 
Wetter in Kohlengruben. A. Habets. L. 77. 
12. 412. Hasslacher. L. 77. 599. — Die schla- 
genden Wetter in den Steinkohlengruben, Ent- 
stehung, Auftreten n. Mittel, sie unschädlich zu 
machen. W. Köhler. L. 78. 479. — Unter- 
suchungen über die Ursachen u. die Mittel zur 
Verhütung der Explosionen schlagender Wetter. 
Commission Beige du Grisou. L. 81. 236. 

— Bericht der französischen Commission zur 
Prüfung der Mittel gegen die Explosionen schla- 
gender Wetter in den Steinkohlenbergwerken. 
H. de la Goupilliöre. L. 81.770. s. a. L. 82. 
52. — Sicherungsmaassregeln gegen schlagende 
Wetter. Hörnecke. L. 84. 26. — Ueber Ver- 
hütung von Grubengaskatastrophen. G. F ri e s e n- 
hof. L. 85. 756. — Verhütung von Schlag- 
wetterexplosionen. F. Wodiczka. L. 86. 152. 

— Sicherung der Kohlengruben gegen Explo- 
sionen. Friesenhof. L. 86. 173. 

— Elektrischer Apparat zum Nachweis schlagender 
Wetter in Steinkohlenbergwerken. L. 80- 588. 
— Ueber elektrotechnische Hilfsmittel gegen 
schlagende Wetter in Bergwerken. W. Siemens. 
L. 80. 589. — Die Apparate von Ansell, van der 
Wey de u. von R. Weber zur Sicherung gegen 
Gas bezw. Schlagwetter-Explosionen. 81. 4. — 
Livein g's Wetterindicator. L. 81. 19. — Appa- 
rate zum Anzeigen schlagender Wetter in Kohlen- 
gruben. Somzde. L. 81. 20. — Schlagwetter- 
verzehrungsapparat. Körner. L. 81. 435. — Die 
Apparate zur Anzeige schlagender Wetter u. zur 
Verhütung von Wetterexplosionen auf der Pariser 
Elektricitätsausstellung. W. Schulz. L. 82. 819. 
— Apparat zum Nachweis von Schlagwettern. 
Garforth u. Le einen. L. 87. *135. — Vor- 
richtung zum selbstthätigeu Anzeigen von ex- 
plodirbaren Grubengasen. T. Shaw. Pat. 88. 
*552. 

Schlauchverbindung siehe Rohrdichtung, Rohr- 
verbindung u. Schlauchkuppelung, sowie Feuer- 
löschwesen im Register für Wasserversorgung. 
Schmelzapparat s. a. Schmelzöfen unter Oefen. — 
Apparat zur Erzeugung intensiver Hitze u. künst- 
lichen Lichtes. J. R. Knapp. Pat. 88. *955. 
Schmelzponkt. Schmelzpunkt einiger Metalle. 
Violle. L. HO. 22. — Schmelzpunkt verschie- 

9 
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dener Metalle u. Legirungen. A. Helntz. SB i 
894. 

Schmelzpunkt. Bestimmung des Schmelzpunktes 
von Fetten, Wachs, Stearin etc C. H. Wolf, i 
L. 76 25.— Bestimmung des Schmelzpunktes von i 
Fetten nach J. Löwe u. Apparat hiezu. H. K rüss. ! 
88. ♦581. 

Schmieröle siehe Oele. 

Schmlerölkanne mit Lampe combinirt. Robert. 

L. 75. 830. 

Schornsteine, lieber eine nach oben erweiterte 
Maschinenesse. A. Purgold. L. 74. 43. — Ma- 
schine zum Besteigen freistehender Fabrikschom- 
steine. L. 74 549. — Stabilitätsprüfung eines 
freistehenden Schornsteins. C. Wilcke. L. 74. 
609. — Der Schornstein für Gasöfen. H. Brehm. 

74. 711. 75. 42. s. a. 005. W Bäcker. 75. 736. 

— Bauen von Schornsteinen ohne Gerüst. L. 

75. 28. — Die Theorie der Zugerzeugung durch 
Schornsteine. E. Grashof. L. 75. 43. — Der 
Zug in den Schornsteinen. Grüner, L. 75 463. 

— Ueber Fabrikschornsteine. E. Hotop. L. 75. 
622. — Berechnung der Dimensionen. L. Pinz- 
ger. L. 77. 14. — Construction. L. 77. 45. — 
Stabilität. L. 77. 168. — Ueber die Anordnung 
der SchornBteinauf Sätze von Keidel. L. 85. 100. 

— Der Bau grosser Kaiuiue. U. M. n. F. J. 
Bancroft. L. 85 847. — Ueber Fabrikschorn- 
steine. E. Bigo. L. 88. 947. — Riesenesse für 
die Halsbrückner Hütten bei Freiberg. 88. 963. 

Schraubeschneld maschinell sieheRohrabschueider, 
Gewind- u. Schraubeschneidapparate. 

Schwefel. Entfernung aus Steinkohlengas siehe 
Reinigung. 

— Schwefelgehalt des Leuchtgases 74. 55. — Ueber 

das Auftreten desselben im Leuchtgas. E. Pri- 
woznik. 74. 681. — Auftreten von freiem 

Schwefel bei der trockenen Destillation von Stein- 
kohlentheer. A. Kehl Stadt. L. 80. 719. — 
Ueber die Form, in welcher der Schwefel in der 
Kohle vorkommt W. Wallace. L 80. 654. 

F. T. Drown. L. 82 . 300. — Ueber die Bind- 
ung in Steinkohle u. Coke. F. Muck. L. 87. 
199. — Einfluss der Temperatur bei der Destil- 
lation der Kohle auf die im Gas vorkommenden 
Schwefelverbindungen, welche nicht Schwefel- 
wasserstoff sind. L. T. W right. 88. 510. 

— Gewinnung aus Gaskalk. R. G. H. Forbes. 
Pat. 75. 345. G. R. Hislop. L. 83. 656. — Ge- 
winnung aus gebrauchter Reinigungsmasse. F. 
Wirth. Pat. 78. 309 G. Th. Gerlach. 79 
38. L 79. 138. s. a. unter Reinigungsmasse — 
Gewinnung aus Schwefelwasserstoff. H. Joly. 
87 1037. 

Bestimmung in Steinkohlen. ~A. Eschka. L. 
74 . 548. — Zu A Sauer s Besiimmungsmethode 


in Coke u. Steinkohlen F. Muck. L. 75 464 
— Bestimmung in Steinkohlen, Coke, Schwefel 
kies, Schiesspulver u. gebrauchter Reinigung* 
masse. D. Hoff mann. L. 75. 864. — Apparat 
zur Bestimmung des Schwefels in der Reinig- 
ungsmassc. A. 11. Wood. L. 76. 53 — Quanti- 
tative Bestimmung des Schwefels in den Pro- 
ducten der Hüttenkunde, in Mineralien u. Brenn 
uiaterialien. A. Rollet. L. 86. 814. — Bestim- 
mung in Coke. L. Blum. L. 88. 917. 

Schwefel. Bestimmung im Leuchtgase. G. Brügel- 
mann. 76. *444. Verigo 76. 620. W. C. Young 
L. 77. 237. O'Conor Sloan. L. 77. 345. 745. 
Po leck. 78. 222. O. Knublauch. 82. •593. 
T. Fairley. L. 87. 170. E. Schilling. 88 
486. — Volumetrische Bestimmung im Leucht- 
gase. Sad ler u. Sil li man n 77 *230. — Be- 
stimmung im Leuchtgase durch Verbrennung im 
Sauerstoff. W. G. Mixte r. L. 81. 541. — Zur 
Bestimmung des Gesammtschwefels im Leucht- 
gase Th. Poleck. L. 88. 374. 656. — Verfahren 
u. Apparat zur Bestimmung im Leuchtgase. H. 
Drehschmidt. 88. *422. 

Schwefelcyan siehe Cyan. 

Schwefelkohlenstoff. Gewinnung bei der Gas- 
bereitung. H. L. G r e v i 1 1 e. L. 84. 357. — Siede 
punkt, Entflainmungs- u. Entzündungstemperatur 

F. Gantter. L. 87. 551. 

— Verhalten gegen die Hydrate von Kalk, Baryt 
u. Magnesia. D. Walker. L. 74. 752. — Misch 
ungen mit Untersalpetersäure als Spreng- u. 
Leuchtstoffe. E. Turpin. Pat. 83. 104. 

— Nachweis im Leuchtguse nach Vogel u. nach 
Hofmann. E. Pri woznik 74. 681. — Bestim- 
mung im Leuchtgase. V. Harcourt. L. 75. 
746. L. 77. 56. — Reactionen u. Ueberfülirung 
in Schwefelcyanwasserstoff. Saint-Pierre u 

G. Jeannel. 75. 656. — Nachweis im Leucht- 
gase. 0. Connor Slane. L. 82.86. — Auftind 
ung u. Bestimmung geringer Mengen in Gasen. 
Gustin. 84. 624. 

Schwefelsäure. Bildung bei der Verbrennung von 
schwefelhaltigem Leuchtgas. W. C. Young 77. 
229. — Fabrikation. Hasenclever. L. 75. 343 
— Destillation. F. M. Raoult. L. 75. 343. 

Schwefelwasserstoff.Darstellungsapparat.Temm e. 
Pat 86 *394. 

— Schwefelwasserstoffgehalt des Leuchtgases aus 
verschiedenen Kohlensorten. 75. 154. — Gehalt 
des Kölner Leuchtgases. A. Hegen er. 78. 122. 

— Verhalten gegen Kohlensäure bei Rothgluth. 
II. Köhler. L. 78. 479. — Zersetzung durch 
Eisenoxyd behufs Gewinnung von Schwefel. H 
Joly. 87. 1037. 

— Directe Gewichtebestimmung im Gase. H. P 
Hailock. L. 83 229 L. T Wright. L 83 
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229. — Bestimmung im Leuchtgase mittels Kupfer 
phosphat. L. F. W right. L. 88. 735. - Be- 
Stimmung im Rohgase durch Titration mit Jod 
lösung. H. Bunte 88. 898. 

Schwimmer mit Ausgleichsyphon zur Kegulirung 
des Gasdrucks. H.Giroud. 74.90. Taf. 5. Fig. I. 
Scmbber. Ueber Scrubberherieselung mit Am- 
moniakwasser. Stooss. 75 487. — Werth der 
Scrubber für die Reinigtmg u. Entfernung des 
Ammoniaks aus dem Gase. C. Hunt. 70. 012. 

— Ueber die Richtung des Gasstroma in den 
Scrubbem. 77. 49. — Ueber die Ursache der 
reinigenden Wirkung de» Scrubber». A. K 1 ö n ne. 
79 532. 

— Scrubber combinirt mit Condensator u. Ex- 
haustor. Clark. L. 75. 462. — Somzde's Scrubber. 
L. 76. 719. — Scrubber mit selbstthätigem Wasser 
vertheilungsapparat. Th. F. Rowland u. Ch. 
W. Iß bell Pat. 81. *7 2. — Wascher-Scrubber. 
O. Mohr. 82. *251. — Scrubber zur Gewinnung 
vou Theer u. Ammoniak bei der Cokebereitung. 
Fr. Hornig. Pat. 84. 364. — Etagen- Wascher- 
Scrubber. E. Ledig. Pat 85. *758. 85. *866. — 
Colonnen- Wascher-Scrubber. A ug. K 1 ö n n e. Pat. 
86. *932. — Düsen-Scrubber für Leuchtgas. H. 
Langen. Pat. 87. *232. *1020. — Gaswascher- 
scrubber. O. Ruppert. Pat. 88. *377. — Con- 
centrischer Rohrwascher u. Scrubber. H. Lan gen. 
Pat. 88. *988. 

— Neuerungen an Scrubbem. Mann u. Walker. 
L 76. 142. Saville. L. 77. 201. Pat 77 529. 
W. T. Walker. Pat. 77. 237. H Green. Pat. 
78.309. O. Mohr. Pat. 83. *137. W. Sträubig. 
Pat 83. 625. A Kühnei 1. Pat. 84 644. 85. 8. 
R. Fleischhauer. Pat. 86. *535 

— Körting 's Dampfstrahlscrubber. 76. 697. — 
Ueber Körting'» Dampfstrahlscrubber. B. Kör- 
ting. 77. 478. Tieftrunk. 77. 481. 

— Der Standard Wascher u. Scrubber von Kirk 
h a m , Hulettu. C handle r. 78.532. 80. *443 

— Ueber den Standard-Wascher-Scrubber. Aug 
Klönne. 80. 502. 81. 38 J. Quaglio, 80. 
633. — Betrieb mit dem Standard-Wascher- 
Scrubber. R. Merkel. 83. 289. — Ueber Stan- 
dard -Scrubber. Baum gürte 1. 87. 1007. 

— Ueber Scrubber-Kippberieseler. Heck. 86 *11 
*19. — Ueber Fleischhauers Kippberieselungs- 
apparat. Blum. 86. *17. — Kippberieselung» 
ap parat. Eitner. 86. 18. Anm 

— Ueber Scrubber. Schiele. 76. 466. Oechel- 
h aus er. 76. 465. R. H. Patterson. L. 80. 
22. — Ueber die Einrichtung von Scrubbem. 
E. Kunath. 82. 402. 

— Ueber den Cleland'schen Scrubber. B. Kör- 
ting 75. 483. — Ueber Ammoniak- Scrubber 
nach Mann'schem System. Oechelliäuser. 


76. 6. 130 465 — Ueber den Scmbber von 
Walker & Co. Pouch ain. 77. 450. — Ueber 
Anderson s Gaswascher u. Scrubber. Patterson. 
L. 79.543. — Ueber den Mann - u. Walker’schen 
Scrubber. Aug. Klönne 80. 503. — Versuche 
mit dem Mohr schen Wascher-Scrubber. 83. 490. 

85. 163. 

Scrubber. Verbesserungen an der Vorrichtung zur 
Scrubberberieselung. J. West Pat. 74. 612. — 
Apparat zur gleichmässigen Vertheilung de» 
Wassers im Scrubber. Hasse. 76. 466. — Wasser- 
vertheiler für Gasscrubber. Berlin- Anhaiti- 
sche Maschinenbau-Actien ge Seilschaft. 
Pat. 83 *815. — Spülheber mit Wasser Verschluss 
nach Kuntz zur intermittirenden 8crubberberiese- 
lung. Schindler. 86. *19. — Selbstthätiger Inter- 
mittirungsapparat zur Abspülung der Scrubber 
einlagen. R. Fleischhauer. Pat. 86. *213. 
— Wasserberieselungsapparat für Scrubber. W. 
Walker. Pat 86. *213. — Einrichtung zur 
Scrubberherieselung. 0. Ruppert. Pat. 88. *198. 
— Glaskugeln als Füllmaterial für Scrubber. E. 
Ledere. 84. 750. — Weissblechabfftlle zur 
Scrubberfüllung. Reichard. 84. 886 — Ma- 
terial zur Scrubberfüllung. Viehof f u. Guth 

86. 13. 

Secundftrhatterie siehe Elektrische Apparate. 
Secundärgeneratoren siehe Elektrische Apparate. 
Seetonnen (Bojen) nach Pintsch’s System mit Gas 
l>eleuchtct. L. 81. 541. 

Seife. Apparat zur Verseifung der Fette. L. Droux. 
L. 76. 51. 688. — Bestimmung u. Trennung der 
Stearinsäure u. Oleinsäure in der Seifenfabrikution. 
J. David. L. 78 704 — Theorie u. Praxis der 
Seifenfabrikation. L. Droux u. V. L a r u e. 
L. 87 471. 

Selen. Einfluss der Beleuchtung auf die Leitungs 
ffthigkeit des k ry stall in ischen Selens. W. Sie- 
mens. L. 76. 52. 215. — Abhängigkeit der elek- 
trischen Leitungsfähigkeit von Wärme u. Licht 
W. Siemens. L. 77. 14. L. 78. 371. — Die 
elektrischen Eigenschaften u. die Belichtung des 
Selens. Willougby Smith. L. 78. 137. — 
Elektrische Versuche mit krystallinischem Selen. 
R. Sabine. L 78. 481. — Ueber das Verhält- 
nis der Lichtintensilät u. der Veränderung der 
Elektricitätsleitung des Selens. N. H e s e h u s. 
L. 84. 890. 

Selenophanit. Leuchtstoff aus einem Gemisch 
vou Untersal petersäure u. Schwefelkohlenstoff. 
E. Turpin. Pat 83. 104. 

Sengmaschine siehe Brenneisen, Gassengmaschine 
u. Glühapparat. 

Slclierheltslampen siehe Lampen. 
Hfcherheltsregulatoren für Gasleitungen siehe 
Regulatoren. 
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Silber. .Schmelzpunkt. Violle. L. 80. 22. 
Silicium« aase ruf uff. Auftreten bei der Darstellung 
von Waesergas. E. Blas». 86. 228. 

Solariil siehe Oele. 

Sonne siehe Licht. 

Speckstein. Zusammensetzung des gelben u . weiasen 
Specksteins. 83. 839. 

Speclralanalyse, quantitative G. Hüfner. L. 78. 

370. 

Spectrophotometer. G. Hüfner. L. 78. 370. 
Spectroskopie. Die Lichtmühle u. die spectro- 
skopische Untersuchung von Flüssigkeiten. Paal- 
zow. L. 76. 315. 

Spectrum. Geber das Spectrum der Sell'schen 
Schwefelkohlenstofflampe. H. AV. Vogel. L. 
75. 143. 

Spence-Metall siehe Metalle. 

Spiritus Hiebe Alkohol. 

Splllheber zur Scrubberberieselung. Schindler. 
80. *19. 

Städtereinigung s. a. im Register für Wasser- 
versorgung. — Eine Processsachc wegen Rauch- 
bcläatigung. O. Krüger. L. 85. 629. 

Stahl. Die Krupp’sche Gussstuhlfabrik 79. 555. — 
Vereinigte Darstellung von Stahl u. Leuchtgas. 
P. Aube. Pat. 81. *477. — Schutz gegen Oxy- 
dation »iehe unter Eisen. 

Statistik siehe Gasanstalten. 

Steara-stokers siehe unter Retorten. 

Stearin* Verbesserung in der Fabrikation Teil i er. 
Pat. 74. 270. — Bestimmung u. Trennuug der 
Stearinsäure u. Oleinsäure in der Stearinfabri- 
kation. J. David. L. 78. 704. — Abscheiden 
aus Petroleum. R. Smith. Pat. 80. *211. 
Stearinkerzen siehe Kerzen u. Photometrie. 
Steigrohre siehe Auf Steigrohre. 

Steinkohlen s. a. Braunkohlen, Brennmaterialien, 
Eisen bahntarif u. Wärme 
— Entstehung u. Bildung. L. 74. 388. — Bezieh- 
ung zwischen Lagerung u. Zusammensetzung der 
Kohle im Becken von Lüttich. Macars. L. 77. 
13. — Die Kohle in geologischer u. chemischer 
Beziehung. W. L. 77. 15. — Die fossile Kohle, 
insbesondere die Kohlendepots der Gegenwart. 
F. Groeger. L. 78. 306. — Aphorismen über 
fossile Kohlen. C Zinken. L. 82. 529. — Zur 
Kenntniss der Steinkohlenbildung. A. Petz hold. 
L. 82. 868. — Die Bildung der Kohle. C. Gran- 
deury. L. 88. 01. — Ueber Bildung von Stein- 
kohlen u. deren Ausbeutung in der Schweiz. 
Th. Fel her. L. 83. 737. — Die geologischen 
Horizonte der fossilen Kohlen. C. F. Zincken. 
L. 84. 125. — Die Nebenmineralien der Stein- 
kohlenflotze als Grundstoffe der Grubenwasser. 
K 0 8 mann. L. 84- 280. — Die Pflanzenreste 
der Steinkohlenformatioii am Östlichen Abhange 


des Uralgebirgcs. J. Sch mal hausen. L. 84 
729. — Fauna der Gaskohle u. der Kalksteine 
der Permformation Böhmens. Ant. Fritsch. 
L. 84. 729. L. 85. 447. L 88. 918. - Ursprung 
u. Yertheilung des Phosphors in der Steinkohle. 
Ad. Car not. L. 85. 102. — Micro-paläo-phyto- 
logia formationis carbonifera P. E. Rein sch. 
L. 85. 256. — Der Ursprung der Grubenwasser. 
P. Hayn. L. 87. 1175. — Die Steinkohlen, 
ihre Eigenschaften, Vorkommen, Entstehung n. 
nationalökonomischc Bedeutung. F.Toula. L. 88. 
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Steinkohlen. Das Alter der Rocky Mountain Kohlen 
oder Lignitformation. L. Lesquereux. L. 74. 
75. — Die Kohlen in dem Kanawha-Thal in West- 
Virginien. J. J. Stephe nson. L. 74. 76. — 
Die Kohlen- u. Eisenlager in Virginien. M. A. 
Ansted. L. 74. 144. — Ueber die Kohlenlager 
der britischen Inseln. R. Etheridge. L. 74. 727. 

— Die Steinkohlenlager Oesterreichs n. deren 
Zukunft für Industrie u. Handel. L. 74. 752. — 
Kohlenfunde in England. L. 75. 343. — Der 
Kohlenreichthum Amerikas. L. Simonin. L. 
76 719. — Die Mineralkohle Oesterreichs. L. 78. 
579. — Die Kohlenlager der Vereinigten Staaten. 

L. 80. 053. — Ueber die nutzbare Menge der 
bituminösen Steinkohle in Pensylvanien. H. 

M. Chance. L. 82. 220. — Die Kohlenfelder 
in Neu -Süd -Wales, Australien. G. Swinney 
L. 84. 825. — Die Kohlenbecken des nordwest- 
lichen Frankreichs. A. Garcenot. L. 85. 256. 

— Monographie des Ostrau-Karwiner-Steinkohlen- 
Reviers. L. 85. 501. — Das Kohlenbecken am 
Pas-de-Calais. E. V u i 1 1 e m i n. L. 85. 756. — 
Die Mineralschätze der Vereinigten Staaten 
Alb. Williams jun. L. 86. 639. — Studien 
über das Steinkohlenbecken von Tonkin. E. 
Sarrau. L. 88. 436. 

— • Der Bergwerksbetrieb im preussieeben Staate 
L. 74. 23. — Der Bergbau im Ruhrkohlengebiet. 
L. 75. 374. — Das Vorkommen von Schweel 
kohlen in der Provinz Sachsen. H. Boltze. 
L. 77. 599. — Fl ötz karte des Aachener Stein- 
kohlenbeckens. M. Jacob i. L. 81. 330. — 
Steinkohlen -Bergbau in Preussen. L. 83. 231». — 
Flötz-Karte von dem Saarbrücker Steinkohlen- 
district. L. 83. 378. — Das niederrheinisch 
westfälische Steinkohlenbecken. L. Achepohi. 
L. 83. 737. — Deutschlands Steinkohlen - Ab 
logerung u. -Förderung. Simmersbach. L. 85. 
255. — Der Steinkohlenbergbau des preussischen 
Staates in der Umgebung von Saarbrücken. 
A. Hasslacher, B. Jordan, R. Nasse u. 
O. Täglicbsbeck. L. 85. 338. A. Hass- 
lacher, B. Jordan u. R. Nasse. L. 86. 151. 

— Entwicklung, Lage u. Zukunft des nieder- 
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schlesischen Steinkohlenbergbaues. H. v. F esten- 
berg-Packisch. L. 86. 818. — Der Stein- 
koblenban Sachsens im Jahre 1885. 86. 862. — 
Karte des oberschleaischen Bergwerks Areals. 
L. 88. 883. — Das rheinisch-westfalische Berg- 
werksindustrie-Gebiet. L. Achepohl. L. 88. 228. 
Steinkohlen. Der Bergbau. Ph. Delahay. L. 76. 
739. — Die Betriebs- u. Wasserverhftltnisse auf den 
Steinkohlerusechen. L. 83. 414. — Die Tiefbohr- 
teehnik im Dienste des Bergbaues. L. Strippel- 
mann L. 84. 125. — Verhalten von Kohlen- 
staub u. Grubengas gegen 8prengschüsse. Hilt. 
L. 85. 475. — Ueber Ventilation explosions- 
gefährlicher Kohlengruben. F. Röchelt. L. 85. 
475. g. a. Schlagwetter. — Ueber die Pötsch'sche 
Schachtabteufungs-Methode u. ihre Anwendung. 
L. R. v. Eben gcreutb. L. 85. 477. — Spreng- 
technische Fragen. J. Traust. L. 85. 529. — 
Der Betrieb der Steinkohlenbergwerke. Ch. De- 
in an et. I.. 85. 847. — Die Kohlenaufbereitung 
R. Lamprecht. L. 87 1175. 

— Ueber Steinkohlen. T. Sandberger. L. 74. 
171. — Constitution u. Eigenschaften der Kohlen. 
P. Havre* L. 74 608. — Chemische Beitrage 
*ur Kenntniss der Steinkohlen. F. M uck. L. 76. 
720. — Ueber die Form, in welcher der Schwefel 
in der Kohle vorkommt. W. Wallace. L. 80. 
654 F. T. Drown. L. 82. 300. — Grundzüge 
u. Ziele der Steinkohlenchemie. F. Muck. L. 81. 
475. — Ueber die Destillationsproducte der Stein- 
kohle. Muck. L 82. 452. — Das Verhalten 
des Stickstoffs der Kohle bei der trockenen 
Destillation. L. Förster. L. 83. 532. W. Smith. 
L. 85. 16. Fr Rosellen. L. 85. 814. W. Foster. 
87. 665. — Untersuchungen über Stickstoffgehalt 
u. Ammoniakproduction verschiedener Gaskohlen. 
Knublauch. 83. 446. Eug. Schilling. 87. 
661. 707. 742. 771. Taf. 10 bis 13. — Versuche 
überdie Druckfestigkeit von Steinkohlen. Böhme. 
L. 84. 124. — Beitrüge zum Studium von Stein- 
kohlen W. T hörn er. L. 86 668. 900. — 
Ueber die Bindung des Schwefels in Steinkohle 
n. Coke. F. M u c k. L. 87. 199. — Elementar- 
buch der Steinkohlenchemie für Praktiker. F. 
Muck. L. 87. 895. 951. h. a. G. Schulz. L. 88. 
84 948. — Studien über Kohlendestillation. 
Lewis T. Wright. 88. 278. 507. — Versuche 
über die Verbrennung der Steinkohle. Scheu- 
rer-Kestner. L. 88. 676. — Zur Kenntniss 
der deutschen Gaskohlen. 88 861. 894. 

— Schwefelgehalt verschiedener Kohlensorten. 75. 
154. — Zusammensetzung. Hiltl. L. 76. 422. — 
Ueber die Zusammensetzung der Steinkohle. 
E. Guignet. L. 79. 412. 759. — Ueber den 
Kupfergehalt der Steinkohlen. Stolba. L. 80. 
654. — Zusammensetzung. F. T. Drown. L. 82. 
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300. — Ueber die Zusammensetzung u. die Eigen- 
schaften der Steinkohlen in Bezug auf die Pflanzen, 
welche sie gebildet haben. Ad. Carnot. L. 85. 

102. — - Ueber die Zusammensetzung der Kohle. 

M. A Forter. L 85 172. — Ueber die chemi- 
sche Zusammensetzung der Steinkohle. P. E. 
Reintsch. L. 85 476. — Der Sauerstoffgehalt 
der Gaskohle zur Charakterisirung derselben. 

86. 592. 618. — Metallgehalt. H. Schulze. L. 

86. 759. — Untersuchungen über Stickstoffgehalt, 
Geschichte u. Literaturangabe. Eug. Schilling. 

87. 662. — Zusammenstellung verschiedener 
Koblensorten mit ihrem Stickstoff u. Sauerstoff- 
Gehalt. Eug. Schilling. 87 713. — Chlor- 
gehalt. P. Behrend. 88. 1007. 

Steinkohlen. Ueber Entzündlichkeit der Kohlen. H. 
Meidinger. L. 75. 413. — Ueber Selbstentzün- 
dung. L. 77. 118. L. 83. 696. J. H Armington. 

L. 75. 374. F. A. Abel u. J. Perey. L. 77. 56. 

— Schadenansprüche bei Selbstentzündung. 75. 

37. — Verhütung der Selbstentzündung. 76. 1 13. 

— Ueber Steinkohlenerhitzung. 76.729. Müller. 

76. 646. Haase. 76. 731. — Ueber die Anlage 
von Ventilationsschachten in Steinkohlenlagern 
u. deren Nutzen. Henning. 77. 518. — 
Selbstentzündung beim Schiffstransport. L. 78. 

137. — Bericht der kgl. englischen Commission 
überdie Selbstentzündung der Kohlen auf Schiffen. 
Schiller. L. 78. 707. — Versuche Ober die 
Selbstentzündung der Steinkohle. Haedicke. 

81 44. L. 80. 756. L. 81 19. — Die Selbst- 
entzündung der Kohlen u. die Kohlenschuppen, 
deren Anlage u. Ventilation, v. Corswandt. 

83, 259. 

— Einwirkung von Sauerstoff. H. N. J a z u k o- 
witsch. L. 75. 682. — Lagerverlust. L. 78. 

307. s. a. D. A. Graham. L. 74 386. — Ueber 
die Veränderung der Steinkohlen an der Luft. 

J. Kimball. L. 81. 47. — Ueber Verwitterung 
der Mineralkohle u. Mittel dagegen. L. 84. 891. 

— Analyse. Heizkraft u. Cokeausbeute. L. 76. 

149 — Schwefelbestimmung siehe Schwefel. — • 
Stickstoffbeatimmung siehe Stickstoff. — Die 
Zuverlässigkeit der Kohlenuntersuchungen. C. 

H. Schneider. L. 76. 423. — Die Analyse 
der Steinkohlen in wissenschaftlicher u. indu- 
strieller Beziehung. R. Mal herbe. L 77. 13. — 
Bestimmung des Wassere in Kohlen. J. Blöd- 
get Britton. L. 77. 56. — Kohlenuntersuch- 
ungen. O'Conor Sloan. L. 77. 627. — Be- 
merkungen über Kohlenanalyse. L. T. Wright. 

L. 82. 119. — Ueber den Werth der Elementar- 
atialyse zur Beurtheilung der Gaskohlen . 86. 690. 

617. — Experiinentahmtersuchungen über Gas- 
kohlen anf der Vcrsuchsgasanstalt zu La Villete. 
Pariser Gasgesellschaft 86. 710. — Zur 
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Anwendung der chemischen Analyse anf die 
Kohlencontrole H. Bunte. 88. 896. — Die 
Analyse von Steinkohlen. 0. Binder 88. 940. 

Steinkohlen. Gasausbeute aus verschiedenen 
Kohlensorten. A. Wagner. 75. 209. — Ueber 
Kohlen u. deren Verhalten bei der Gasbereitung. 
A. V. Harcourt. L. 77. 286. — Versuche mit 
verschiedenen Kohlen fOr Leuchtgasbereitnng. S. 
Schiele. 77. 626. — Apparat r.ur Prüfung von 
Kohlen auf Coke- u. Gasausbeute. 79. 131. — 
Versuche mit Gaskohlen über den Verlauf des 
Destillationsprocesseg H. Bunte. 86. 589 mH 
Taf. 20. 

— Handelswerth der Steinkohlen mit hohem Aschen- 
gehalt. R. H. Thurston. L. 74 171. — Ver- 
suche mit verschiedenen Kohlensorten an dem 
städtischen Wasserwerke au Breslau. 74. 318. — 
Ueber Werthverminderung der Kohlen beim 
Lagern. D. A. Graham. L. 74. 386. s a. L. 78. 
307. — Heizkraft u. Classification der Steinkohlen. 
L. Grüner. 74. 636. — Ueber Kohle u. gewisse 
Kohlenstoffverbindungen in Bezug auf Beheizung 
u. Beleuchtung. Ba rf f. L. 74. 665. — Bestimmung 
des Werthes von Gaskohlen. A. Graham. 
L. 76. 61. — Anforderungen der deutschen 
Marine an die Kohlen. L. 77. 45. — Verhältnis 
des Kohlenconsums zur Dampfproduction. R. 
Engländer. L. 77. 113. — Verdampfungs- 
Versuche mit verschiedenen Kohlensorten. F 
Münster. L. 78. 480. — Ueber den Heizwerth 
verschiedener Steinkohlen. Truhlsen. L. 79. 
791. — Effective Arbeitsleistungen verschiedener 
Kohlensorten bei deutschen Wasserwerken. A. 
Thiem. 84. 526. — Einfluss des Aschen- u. 
Wassergehaltes auf den metallurgischen Werth 
der Kohle. F. C. G. Müller. L. 85. 171. — 
Ueber Preis u. Qualität von Kohlen für den 
Hochofenbetrieb. F. Lürmann. L. 85. 171. — 
Einrichtung zur Bestimmung des Wftrmewerthes 
der Steinkohlen im Calorimeter. W. Alexejew 
L. 86. 531. — Beiträge zum Studium von Stein- 
kohlen, Coke u. Holzkohlen als Hocbofen-Brenn 
material. W. Thörner. L. 86. 668. 900. — 
Versuche überHeizkmft u. andere Eigenschaften 
verschiedener Kohlensorten, ausgeführt auf der 
kaiserl. Werft in Wilhelmshaven. L. 87. 682. — 
Studien über den Heizwerth der Kohlen. E. Cor- 
nut. L. 87. 895. 

— Zur Kohlenfrage 74. 1. 75. 615. 738. L. 75. 
745. — Die Steinkohlenfrage in Ungarn Lit- 
schauer. L 86. 363. — Die Steinkohlenfrage 
in Europa. F. Simmersbach. L. 86. 552. 

— Böhmische Kohle. Chemische Zusammensetzung 
H. Bunte 86. 591 s. a. 88. 866 86«. 896. — 
Destillationsversuche, mittlere Ofentemperatur, 
Gasausbeute u. Leuchtkraft Ausbeute an flüs- 


sigen Destillationsproducten. Kohlensäurebil 
düng. H. Bunte. 86. 593 bis 597. — Gas- u. 
Coke- Ausbeute nach Schilling u. nach Schiele. 
87. 5. — Stickstoffgehalt. Eug. Schilling- 
87. 711 715. — Cokeausbeute. Eug. Schilling. 
87. 714. — Ammoniakentwicklung bei der Destil- 
lation mit n. ohne Kalk. Eug. Schilling 87. 
747 776 

Steinkohlen. Englische Koh'e. Ueber die Güte der 
englischen u. schlesischen Kohlen. F Grund 
mann. L. 74. 75. — Die Gase in Kohlen von Süd- 
Wales. J. W. Thomas. L. 75. 375. — Ueber die in 
einigen englischen Kohlen eingesehlossenen Gase 
J. W. Thomas. L. 76 559. 77. 648. - Ueber 
Old Pelton main Kohlen. Müller. 79 340 
Henning 79 342. Krüger. 79.342. — Ver 
gleiche zwischen englischer u. schlesischer Stein 
kohle. Müller. 80 62. — Resultate über Ver- 
gasung englischer u. schlesischer Steinkohlen 
Merkens. 81. 385. — Versuche mit Leverson 
Wallsend- u. New-Pelton -Kohle zum Vergleich 
der Betriebsresultate. L i e g e 1. 82. 327. — 
Cokeausbeute aus Leverson-Wallsendkohlen. G. 
Lieget. 82 368. — Cokeausbeute ans Old- 
Pelton -main -Kohle. C. Müller. 82. 369. — 
Vergleichung von Leverson- u. Waldridgekohlen 
LiegeL 83. 257. 84. 231. — lieber Leverson- 
u. Nettlesworth-Kohle. Müller. 84. 232. s. a 
Henning. 79. 842. — Chemische Zusammen 
Setzung. H. Bunte. 86.591. Grundmann. 87.4. 

— Stickstoffgehalt. Eug. Schilling. 87.711.715. 

— Cokeausbeute. Eug. Schilling. 87. 714. — 
Stickstoffgehalt u. Ammoniakgewinnung. Knub- 
lauch. 87.664. — Ammoniakentwicklung bei der 
Destillation mit u. ohne Kalk. Eug. Schilling. 
87. 747. 776. 

— Saarkohle. Cokeausbeute u. Backfähigkeit der 
Steinkohlen des Saarbeckens. A. Schondorff, 

L. 75 683. — Destillationsversuche, mittlere 
Ofentemperatur, Gasausbeute u. Leuchtkraft 
Ausl>eate an flüssigen Destillationsproducten. 
Kohlensäurebildung. H. Bunte. 86 593 bis 
597. — Chemische Zusammensetzung. H. Bunte 
86. 591. Gasch. 87. 4. s. a. 88. 865. 868. 895. — 
Gas u. Coke- Ausbeute nuch Gasch, Sc hilling 
u. nach Schiele. 87. 5. — Stickstoffgehalt. E u g. 
Schilling. 87. 711. 715. — Cokeausbeute. 
Eug. Schilling. 87. 714. — Ammoniakent 
Wicklung bei der Destillation mit u. ohne Kalk. 

E ug. Schi 1 1 i n g 87 746. 776. 

— Sächsische Kohle. Chemische Zusammensetzung. 

H. Bunte 86 591. — Stickstoffgehalt. Eug. 
Schilling. 87. 711. 715. — Cokeausbeute. 
Eug. Schilling. 87. 714. — Ammoniak- 
entwicklung bei der Destillation mit u. ohne 
Kalk. Eug. Schilling. 87 747. 776. 
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Tabellen über die chemische Zusammensetzung 
der Kohlen verschiedener Gruben. 88. 865. 
867. 8%. 

Steinkohlen. Sächsische Kohle. Destillationsversuche 
mit Zwickauer Kohle, mittlere Ofentemperatur, ) 
Gasausbeute u. Leuchtkraft. Ausbeute an flüssi- 
gen Destillationsproducten. H. Bunte. 86. 593. 

— Chemische Zusammensetzung der Zwickauer | 
Kohle nach Stein u. nach Fleck. 87.4, Gas u 
Cokeausbeute nach Schillinge nach Schiele. 
87. 5. 

— Schlesische Kohle. Ueber die Verwendung schlesi- 
scher Kohle, Versuche in den Gaswerken Berlins. 
78. 48. 76. — Ueber schlesische Steinkohle 
Müller. 84. 232. — Chemische Zusammen- 
setzung nach Grundmann. 87 4. — Gas 
n. Cokeausbeute nach Schilling 87. ft. — 
Stickstoffgehalt. Eng. Schilling. 87.711.715. 

— Cokeausbeute. Eug. Schilling. 87. 711 — 
Ammoniakentwicklung bei der Destillation mit u 
ohne Kalk. Eug. Schilling. 87 746. 776. — 
Tabellen über die chemische Zusammensetzung 
der Kohlen aus verschiedenen Gruben. 88 863. 895. 

— Westfälische Kohle. Ueber die Verwendung der 
westfalischen Kohle zur Gasbereitung, Versuche 
in den Gaswerken Berlins. 78. 48. 76. — 
Destillationsversuche, mittlere Ofentemperatur, 
Gasausbeute u. Leuchtkraft. Ausbeute an flüssigen 
Destillationsproducten. Kohlenstturebildung.. H. 
Bunte. 86 593 bis 597, — Chemische Zu- 
sammensetzung nach H. Bunte. 86. 591, nach 
Fleck , nach Heinz u. nach Sauerwein. 
87. 4. — Gas- u. Cokeausbeute nach Schilling 
u. nach Schiele. 87. 5. — Stickstoffgehalt. 
Eug. Schilling. 87. 711. — Cokeausbeute. 
Eug. Schilling. 87. 714. — Stickstoffgehalt 
u. Animoniakgewinnung. Knublauch. 87. 664. 

— Ammoniakentwicklung bei der Destillation 
mit u. ohne Kalk. Eug. Schilling 87.746.776. 

— Tabellen über die chemische Zusammensetzung 
der Kohlen aus verschiedenen Gruben. 88. 864. 
866. 895. 

— Ueber die Gaskohlen des Kuhrgebietes nebst 
einem Verzeichniss der Gaskohlenzechen daselbst. 
Ilgen. 74. 624. 628. 

— Boghead-Koh/e u. - Schiefer . Australischer Boghead 
(Hartley Mineral) in England. 77. 49. — Ueber 
die Bogheadkohle von Resiutta, ihre Zusammen- 
setzung, Cokeausbeute u. Verhalten gegen Lösungs- I 
mittel. M. Büchner. 81.327. — Verhaltender j 
australischen Bogheadkohle im Vergleich mit 
ähnlichen Materialien, van der Horst. 84.753. 

— Phosphorgehalt der Bogheadkohle von Autun 
u. Frioul. Ad. Car not. L. 85. 102. — Chemi- 
sche Zusammensetzung australischer Boghead- 
kohle nach H Bunte. 87. 4. 


Steinkohlen. Boghead-Kohfe u. -Schiefer. Vorkommen 
u. Verwerthung der Bogheadkohle u. der ölführen- 
den Schiefer in Schottland. Pinno. L. 86. 759. 
— Chemische Zusammensetzung schottischer 
Bogheadkohle nach Matter u. nach P l a y f a i r. 
87. 4. — Gas- u. Cokeausbeute von australischem 
II. schottischem Bogheadschiefer nach Schi 11 in g 
ii. nach Schiele. 87. 5. — Gas-, Coke-, Theer- 
u. Gaswasser Ausbeute von Bogheadschiefer nach 
Morton u nach Kitt, nach Hislop u. nach 
Schiele. 87. 6. 

— Bogheadkohle im Neuroder Steinkohlenrevier. 
Kosmann 87. 366. 

— Cannelkohle. Ueber die deutsche Cannel kohle 
der Zeche Consolidation hei Gelsenkirchen. Pos t. 
83. 799. — Ursprung u. Vertheilung des Phos- 
phors in Cannelkohlen. A. Carnot. L 85. 102. 
— Gas-, Coke-, Theer u. Gaswasser Ausbeute 
nach Evans, Hislop u. nach Schiele. 87.6. 
— Der Bitumengehalt der Cannelkohle. 88. 1002. 

— Chemische Zusammensetzung schottischer 
Cannelkohle nach Regnault, Vaux, Grund- 
inann u. nach Play fair. 87. 4, Gas- u. Coke- 
ausbeute nach Schilling u. nach Sch iele. 87. 5. 
— Die westfälische Cannelkohle u. Pseudo 
Cannelkohle. F. Muck. 88. 275. 

— Plattenkohle. Chemische Zusummensetzung. H. 
Bunte. 86. 591. — Destillationsversuchc, mitt- 
lere Ofentemperatur, Gasausbeute u. Leucht- 
kraft. Ausbeute an flüssigen Destillationspro- 
ducten. Kohlenstturebildung. H. Bunte. 86. 
593 bis 597. — Gas- u. Cokeausbeute deutscher 
Plattenkohle nach Schiele. 87.5. — Gas- u.Coke 
ausheute böhmischer Plattenkohle nach Schil- 
ling u. nach Schiele. 87. 5. — Stickstoff- 
gehalt von Plattenkohle. Eug. Schilling. 87. 
711. 715. — Cokeausheute. Eug. Sch ill ing 
87. 714. — Ammoniakentwicklung bei der Destil- 
lation mit u. ohne Kalk. Eug. Schilling. 87. 
747. 776. 

— Hebevorrichtung für Steinkohlen. Müller. 76. 
112. — Apparat zum Ueberladen von Kohlen 
aus Eisenbahn wägen in Schiffe. L. 76. 213. — 
Ueber das Verladen der westfälischen Kohle im 
Hafen von Ruhrort. P. Gerhardt L. 81. 167. 
— Krahn zum Entladen von Kohlenschiffen. H. 
Aerts. L. 85. 172. L. 86. 150. — Ueber Kohlen- 
verladungen von Schiff zu Schiff. Gerhardt. 
L. 86. 150. — Transpurtvorscliriften des Reichs- 
eisenbahnamtes. 87 1087. — Ueber den Trans- 
port u. das Verladen der Steinkohlen. J. Frahm. 
L. 87. 1175. 

— Karte über die Production, Consumtion u. 
Circulation der mineralischen Brennstoffe in 

| Preussen während des Jahres 1871. L. 75 463. 

! — Hebet die Steinkohlenförderung im Jahre 1876 
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L. 78. 604. — Die Kohlenindustrie auf der 
Pariser Weltausstellung, C. Lang. 79 236. — 
Kohlonproduction in Grossbritannien. L. 82. 410 

— Die Kohlenproduction Belgiens. L. 88. 107. 

— Production im preussischen Staate. L. 88. 413. 

— DieKohlenproduction in verschiedenen ländern 
L. 83. 733. — Die westfälische Kohlenindustrie. 
Schultz. L. 83. 810. — Ueher die Lage der 
deutschen Kohlenindustrie im Jahre 1883. G. 
Bobertag, 84. 764. — Die Productionsverhält- 
nisse beim sächsischen Steinkohlenbergbau. 
Küttig. L. 85. 255. — Production im deutschen 
Reiche während der letzten 20 Jahre. 86. 736. 

— Die Steinkohlenindustrie in Belgien. F. Du- 
jardin Beautnetz. L. 88. 947. 

Steinkohlen. Der Kohlenhandel Berlins. 74. 636. 

— Vertrieb der westfälischen Kohlen nach den 
Nordseehäfen 75 122. — Apparat zum Waschen 
u. Sortiren von Steinkohlen. M. fivrard. L. 75. 
253. — Vertheilung des KohlenverbrauchB in 
England. L 75. 863. — Die Kohle im Welt- 
handel von 1865 bis 1876. W. v. Lindheim. 
L. 77. 237. — Die Unsicherheit im Messen von 
Steinkohlen. C. Karmarsch. L. 78. 479. — 
Kohlenzoll. 79. 303. — Ueher Kohlenankauf. 
Merkens. 79. 343. — Verbrauch in Frankreich. 
L. 82. 341. — Kohlenhandel in Deutschland. 
L. 82. 528. — Verbrauch in Berlin. 83. 666. 

— Der Kohlenconsum in verschiedenen Ländern. 
L. 83. 733. s. a. 75. 463. — Der Kohlenverkehr 
in Sachsen. KOttig. L. 85. 255. — Die eng- 
lischen Kohlenhäfen u. die deutsche Kohlen- 
ausfuhr. Schwering. L. 86. 552. — Kohlen- 
verkauf. 88. 664. 

— Zur Tariffrage für den Kohlentransport. 74. 
121. 75. 53. 201. s. a. Eisenbahntarif. — Consum 
u. Bahntarif auf der Venlo-Hamburger Bahn. 
75. 112, — Frachttarife A. W Berger 3c Co 
L. 75. 462. — Tarifbuch ftlr schlesische Stein 
kohlen. L. 76. 523. — Kohlentarif in Hamburg. 
86. 371. — ErmäsBigung der Frachtsätze durch 
die kgl Eisenbahndirection zu Altona. 86. 640. 
989. — Herbeiführung billigerer Eisenbahnfracliten 
für Kohlen. N. H. Schilling. 88. 183. 
Steinkohlengas siehe Leuchtgas 
Steiukohlentheer siehe Theer. 

Sterrometall. 84. 671. 

Stickoxyd. Zersetzung durch Pyrrogallussäure. 

Russell u. Lapraik. L. 77. 527. 

Stickoxyd •Schwefelliohlonstofnicht. Anwendung 
zu photographischen Zwecken. Eug Seil. L. 
74. 834. — Spectrum. II. W. Vogel. L. 75 143. 
Stickoxydul. Unvollständige Verbrennung von 
Kohlenoxyd- u. Wasserstoffgemischen mit Sauer- 
stoff u. Stickoxydul. E. v. Meyer. 75. 244. — 
Bestimmung. W. Hempel. L. 82. 564. — Ver- 


wendung von flüssigem Stickoxydut. A. W. Hof- 
mann. L. 83. 228. — Verwendung zur Erhöh- 
ung der Leucht- u. Heizkraft des Gases. C. 
Bertou. L. 88. 408. 

Stickstoff. Bereitungsweise. W.Gibbes. L.78.21. 
— Apparat zur Gewinnung von Stickstoff aus 
atmosphärischerLuft. A.u.L. Brin. Pat. 86 *533. 

— Ueber die Entleuehtung der Flammen durch 
Stickstoff. W. Stein. 74. 543. L. 74. 317. — 
Die directe Verbrennung des Stickstoffs. H. 
Kämmerer. L. 78. 307. — Bildung der Oxyde 
des Stickstoffs durch den Volta'schen Bogen in 
der Luft. T. Wills. L 79. 791. — Kritische 
Temperatur u. kritischer Druck des Stickstoffs 
u. Aethylens untergeringem Druck K. 0 1s ze w ski 
L 84. 643. — Das Verhalten des Stickstoffs der 
Kohle beider trockenen Destillation. L. Förster, 
L. 83.532. W. Smith. L.85. 15. Fr. Rosellen 
L 85 814. W. Foster. 87. 665. 

— Ueber den Stickstoffgehalt der Cloakenwasser 
von Paris. Maillard L. 82. 841. — Die natür- 
lichen Stickstoffquellen u. deren wirthschaftliche 
Ausnutzung. Emil Kräusel. L. 86. 814 — 
Untersuchungen über Stickstoffgehalt u. Ammo- 
niakproduction verschiedener Gaskoblen. Knut- 
lauch. 83. 446. Eu g. Sch il 1 ing. 87.661. 707. 
742. 771. Taf. 10 biB 13. — Stickstoffgehalt ver- 
schiedener Cokesorten. W. Smith. L. 85. 15. 
Knublaucli. 87. 665. W. Foster. 87. 666. 
Eug. Schilling. 87. 718. — 8tickstoffgehalt 
der Steinkohlen, der Coke u. des Theers. K n u b- 
lauch. 87. 663 bis 665. 

— Zur Bestimmung des Stickstoffs in Düngemitteln. 
Pieper. L. 84. 549. — Bestimmung in Steinkohle 
u Coke S.Schmitz. L, 86. *208. — Bestimmung 
nach verschiedenen Methoden. Eu g. S ch i 1 1 i n g. 
87. 707. — Die modifleirte Kjehldal'sche Methode 
zur Bestimmung des Stickstoffs in Steinkohlen 
u. Coke. E ug. 8 ch il li ng 87. 709. 712. — Be- 
stimmung in schwefelsaurem Ammoniak. A. J 
van Eyndhoven. 88. 906. Ber. 9»>4. 

— Durchschnittspreise für Stickstoff im Ammoniak 
u. im Chilisalpeter in den Jahren 1874 bis 1884 
H. Bun tc. 85. 779. 

Strassenbeleuchtung siehe Belenchtung, Elektri- 
sche Beleuchtung u. Laternen. 

Strassenptlaäter. Verbessertes Strassen pllaster. 
R. G. H. Forhes. Pat. 74. 612. Pat. 75. 65. 

Sulfate. Bildung hei Gasflammen. E. Priwoznik. 
74. 680. 

Salfocyanverblnilungen siehe Cyanverbindungen. 

Sumpfgas siehe Grnl>engaa. 

Syphon. Ausgleichsyphon für Schwimmer zur Re- 
gulirang iles Gasdrucks. H. Giroud. 74. 90. 
Taf. 5. Fig. 1. 
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Taucher, Apparat mr Prüfung des Petroleums auf 
seine Entzündungstemperatur. X 0. Braun. 
Pat. 81. *t>60. L. 88. 52. Pat. 82. *828. 
Tauchrohre s. a. Vorlage. — Verbesserungen an 
Tauchrohren. Livesey. L. 74. 14(1. Boyd. 74. 
687. — Verschluss von Tanchrohren. Key. 76. 
706. — Automatisch arbeitendes Tauchrohr. W. 

P. Wilson. Pat. 80. *725. — Untersuchung der I 
Tauchtiefe der Eintauchrohre. Kunath. 86.778. 

— Telescopisches Tauchrohr Cokey & Sons. 
86. 1016. 

Telegraphie s. a. KlektricitAt. — Neuer optischer 
Telegraph. A. Leard. L. 76. 24. 

Temperatur siehe Wärme. 

Teren. %'orkommen im Leuchtgase. M. Berthelot. j 
78. 411. 

TerpentinSl. Siedepunkt, Entflammung«- u. Ent- 
zündungstemperatur. F. Gantter. L. 87. 551. 
Theaterbeleuchtung siehe Beleuchtung u. Elek- 
trische Beleuchtung. 

Theer. Ueber die Destillationsproducte des Petro- 
leumgastheers. W. Rudnew. 81 82. — Ueber 
Korktheer. L. Bordet. L. 81. 509. — Gewinn- 
ung aus stickstoffhaltigen organischen Stoffen. 
Th. Richters Pat. 81. 735. — Ueber den bei 
der 0elga8bercitung gewonnenen Theer H. E. 
Armstrong. 85. 162. — Vorkommen von An- 
thracen im Wasgergastheer A. H. Elliot. L. 
85. 277. 

— Braunkohlentheer. Production in Sachsen u. 
Thüringen. 74. 673. 76. 560. 76. 530. 78. 740. 
83. 387. 84. 53. 86. 610. 641. 87. 308. 88. 831. 

— Gewinnung auf derConcordiagrube bei Nachter- 
stedt. E. Schatz L. 87. 799. 

— Verwendung des Braunkohlentheers zur 
Leuchtgasdarstellung. 74. 674. — Ueber Braun- 
kohlentheer. 0. Burg. L. 76. 688. — Zer- 
setzung in der Glühhitze. C. Li eher mann u. 
O. Burg. L. 78. 479. Salzmann u. Wichel- 
haus. L. 78. 479. — Ueber die Zersetzung 
durch Ueberhitzen. M. Letny. L. 79. 173. . 

— Darstellung von Benzol aus Braunkohlen- 
theerOl. W i chelha us u. Sal z ina nn. L. 79 176. I 

— Hatelheer. Zersetzung des Holztheers in der i 
Glühhitze. A. Atterberg. L. 79 136. — Ueber 
die Oele aus dem Holztheer. G. Thenins. L. 
78 552. — Die Bestandteile des Holztheers. 

F. Tiemann u. P Koppe. L. 82. 119. — j 
Ausbeute bei der trockenen Destillation verschie 
dener Holzarten M Senff. 85. 527. 

— Stein kohlen theer s a. Coke u. Cokeöfen unter Oefen, 

— Die Chemie des Steinkohlentheers. G.Seh u 1 1 z. 

L. 82. 411». 565. 789 T. 86. 552 960. — Stein- j 


kohlenthegr u. Ammoniak. G. Lunge. L. 87. 
1046. — Die Chemie des Steinkohlentheers mit 
besonderer Berücksichtigung der künstlichen or- 
ganischen Farbstoffe. G. Schultz. L. 88. 84. 
948. — Die Industrie des Steinkohlentheers u. 
Ammoniaks. G. Lunge. L. 88. 622 929. 
Theer. Steinkoh/entheer. Verfahren u. Apparate zur 
Theergewinnungbei der Cokebereitung. F.Strüh- 
mer u. Th. Scholz. Pat. 81. *623. Pat. 82. *535. 
A. Hegen er. Pat. 81. *623. — Gewinnung von 
Steinkohlentheer. 83. 181. — Apparat zur Gewin- 
nung von Theer u Ammoniak bei der Cokeberei- 
tung. Fr. Hornig. Pat. 83. 776. — Die Drory- 
sehe Thecrablanf Vorrichtung. 84. 850 - Die Theer- 
gewinnung in den Cokereien. W. Cohn. L. 85. 
307. — Gewinnung bei Hochöfen in England. 
Jones. L. 86. 54. 172. — Anlagen zur Gewinnung 
von Theer u. Ammoniak bei Hochöfen. L 86. 150. 

— Einfluss von Kalkzusatz zu der zu destilliren- 
den Kohle auf die Ausbeute an Theer. Knub- 
lauch. 87. 55. 96. — Einfluss der Destillation*- 
temperatur bei der Gasbereitung auf die Be- 
schaffenheit des Theers. 88. 273. L. T. W r i g h t. 
88. 507. — Verfahren zur Lösung von gehärtetem 
Theer. P. Grey son u. A. V er ly. Pat. 88.561. 

— Ausheute aus verschiedenen deutschen Kohlen- 
sorten. H. Bunte. 86. 594. — Ausbeute aus 
Cannelkohle u. Bogheadschiefer. 87. 6. 

— Ueber Theerentwässerung. Henning. 79. 383. 
C. Müller. 80. 91. Wilschek. 80. 91. C. 
Wollmann. 80.91 — ApparatzurTrennungdes 
Theers von Gaswasser. BerlinAnhal tsche M a- 
schinenbau-Actiengesellschaft u. Ku- 
nath. Pat. 82. *159. Kunath. 82.371. — Ap- 
parat zur Abscheidung des Theers von Gas- 
wasser 0. Ruppert. Pat 88. *376. 

— Zur Kenntniss des Steinkohlentheers. Rein- 
gruber. L. 81. 733. — Ueber Theer. Muck. 
L. 82 452. — Siedepunkt, Entflammung«- u. Ent- 
zündungstemperatur des Steinkohlentheers. F. 
Gantter. L. 87. 661. — Eigenschaften, Werth 
u. Zukunft des Steinkohlentheers. Krämer. 87. 
592. 849. 877. — Stickstoffgelialt des Steinkohlen- 
theers. Knoblauch. 87. 665. — Kohlenstoff- 
gehalt. Krämer 87.851. — Zur Kenntnis« des 
Steinkohlentheers. K. E. Schulze. L. 87. 1081. 

— Ueber Gas- n Coketheer. 87. 1117. — Bil- 
dung u. Natur des sog. freien Kohlenstoffs im 
Steinkohlentheer. H Köhler. 88. 1111. — Be- 
ziehungen zwistdien dem Gehalte an freien Kohlen- 
stoff u den Eigenschaften des Theers. II. Köhler. 
88. 1113. — Einfluss des freien Kohlenstoffes 
auf die Verarbeitung des Steinkohlentheers. H. 
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Köhler. 88. 1114. — Das specifiBcbe Gewicht 
des Steinkohlentheers bei verschiedenem Ge- 
halte an freiem Kohlenstoff. H Köhler. 88. 
1118. , 

Theer. Steinkohlentheer. Ueber einen aus den am 
höchsten siedenden Antheilen des Steinkohlen 
theers erhaltenen Kohlenwasserstoff. P. Hase* 
nack. L. 74. 43. — Ueber das Vorkommen von 
DiphenylimSteinkohlenthecr. K. Büch ner. L.75. 
140. Alkohol imSteinkohlentheer. Witt. 77.624. 

— Vorkommen von Methylanthracen im Stein 
kohlentheer. F. R.Jappu G. Schultz. L. 77.748. 

— Ueber die Verflüchtigung der im Theer ent- 
haltenen Kohlenwasserstoffe mit Wasserdampf. 
A. Naumann. L. 78. 307. — Bestandtheile des 
Berliner Steinkohlentheers. Rütgers. L 80. 
654. — Ueber den Begleiter des Benzols im 
Steinkohlentheer. V. Meyer. L. 83. 734. — Zu- 
sammensetzung des auf der Cokerei der Zeche 
Pluto gewonnenen Theers. Knublauch. 86. 
120. — Ueber hochsiedende Phenole im Stein- 
kohlentheer u. über das Vorkommen von Carbon- 
sfluren in demselben. K. £. Schulze. L. 85. 
277. — Tabellarische Uebersicht der wichtigsten 
Bestandtheile des Steinkohlentheers mit Angabe 
ihres Schmelz- u. Siedepunktes. A. H. Allen. 
L. 87. 434. — Die Kohlen- u. Wasserstoffver- 
bindungen, die sauerstoffhaltigen u. stickstoff- 
haltigen Kohlen Wasserstoff Verbindungen im Stein 
kohlentheer. Krämer. 87. 852. — Ueber die 
Zusammensetzung von zwei deutschen Cokeofen- 
theeren, des Germania* u. Hiberniatheers. G. 
Lunge u. J. Schmid. 87. 1119. 

— Feststellung des Kohlengehaltes. 85 433. — 
Untersuchungsmethode. G. Lu nge u. J.8c hmid. 
87. 1120. 

— Uel>er den Werth des Steinkohlentheers zur 
Gaserzeugung. A. Wagner. L. 75. 344. — Ein- 
fluss auf die Leuchtkraft des Gases. K. H. Pat- 
terson. L 80. 21. — Ueber den Gehalt des 
Steinkohlentheers an leichter Xaplita u. den 
praktischen Leuchtwerth der letzteren für die 
Gasfabrikation. H L. Greville. 80. 599. L. 
80. 589. — Einfluss des schweren Theers auf 
die Leuchtkruft des Gases. E. Grahn. 80. 702 

— Verwerthung zur Anreicherung von Kohlen- 
gas mit Theerdftmpfen. G. E. Davis. L. 86 
812. — Vergasung. W. Bäcker. 87 680.910. 

— Verwendung zu Druckerschwärze. Persoz u. 
Jeannolle L. 76.52. — Technische Verwerth- 
ung des Steinkohlentheers. G. Thenius. L. 78. 
410. — Die Verarbeitung des Theers auf der 
Pariser Weltausstellung. 78. 498. — Verarbeit- 
ung auf die für die Farbenfabrikation werth- 
vollen Product«. Ko pp. L. 79. 413. — Zur 
Theerverwerthung. 85. 265. 86. 83$. s. a. Theer- 


feuerung. — Ueber Theerverwerthung u. Theer 
feuerung. L. Körting. 86.543. Taf. 18. Horn 
86 *5G7. Taf. 19. — Neue V er werthungsquelie , 
Darstellung von Saccharin. 86 861. — Ueber 
Theerverwerthung bezw. Vergasung. 87. 2. 905. 
906. W. Hetapel 87. 533. L. Körting. 87 
592. •882. Krämer. 87. 878. 8. Schiele. 87. 909. 

Theer. Steinkohlentheer. Calculation fürdie Verarbeit 
ung des Steinkohlentheers auf Anthracen. F. Du- 
prey. L. 76. 150. — Verfahren der Destillation 
zur Anthracengewinnung. C. M. Warren. L. 
81. 96 

. — Apparat zur Destillation von Theer u Theer- 
producten. J. u. S. Willoughby u. T. II 
Briggs. Pat- 75. 255. — Theerdestillation auf 
den Werken der Pariser Gasgesellschaft. L. 79 
49. — Destillation von Steinkohlentheer. Hart- 
mann u. Lucke. L. 80. 685. J. Chr. Leye. 
L. 80. 685. G. C. Trewby u. H. W. Jenner. 

• L. 80 758. — Auftreten von freiem Schwefel 
bei der trockenen Destillation von Steinkohlen 
theer. A. Kehlstadt L. 80. 719. — Die In- 
dustrie derSteinkohlentheerdestillation. G.L ung e. 
L. 82. 789. — Apparat zur Theerdestillation. 
W. Maxwell. Pat. 84. *508. — Tbeerverbrauch 
zur trockenen Destillation in verschiedenen Lfln 
dem. Otto. 85. 123. — Ueber Destillation des 
Steinkohlentheers. 85. *431. — Die Steinkohlen- 
theerdestillation. S. P. Sadler. L. 86. 848. — 
Scheidung des Theers durch Destillation in 
Leichtöl , Mittelöl, Schweröl u. Anthracenöl. 
Krämer. 87. 852 

— Verwendung des flüssigenSteinkohlentheerpechs 
zurlsoliruüg unterirdischerLeitungsdrähte.H o 1 tz 
mann. L. 75. 682, Prüfung u. Destillation. 85. 
436. — Verarbeitung der bei der Theerschwelerei 
gewonnenen Coke. Wilke. L. 76. 652 — Be 
seitigung u. Verwerthung der Abfallsuure in 
Theerdestillationen. L. 85. 901. — Verwerthung 
der Abfallstture der Tlieer- u. Mineralölfabriken 
Chemische Fabriksactie nge Seilschaft 
in Hamburg. Pat. 86. 931. 

— Theerpreis u. Theerfeuerung. 85. 909. A. Ehr 
har dt. 85 918. — Entwerthung. 86. 161 541 
— Tarifbestiramung für Eisenbahntransport. 87. 
733. 

Theerbrenner zur Theerfeuerung. Th. Halm. 
74. 122 

Theerclsterne aus Beton für die Gasanstalt II 
in Chemnitz. E. Dvckerhoff. 88. *763. 

Theerdestillation siehe unter Theer u. Theerpro 
ducte. 

Tlieerentw&Hserangsapparat. Berli n -Anhalt 
sehe Maschinenbau - Acti enge seil 8 chaf t 
u. Kumrth. Pat. 82. *159. Ktinath 82. 371. 
s. a. O. Huppert. Pat. 88. *376. 
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Theerfarben s. a. Theerproducte. Fortschritte in der 
Theerfarbenindustrie. A.W urtz. L 77.45. — Rück- 
blick auf die Fortschritte der Theerfarbenindustrie. 

R. N i e t r. k y. L. 80. 653. — Die Industrie der 
Theerfarbstoffe. Hftuscrmann. L. 81. 436. — 
Die Theerfarbenindustrie auf der Ausstellung in 
Paris. Lauth. L. 82. 529, — Zur Theerfarben- 
industrie. L. 83. 102 — Entwicklung der Theer- 
farbenindustrie. R. Meldola. L 86. 583. — 
Fortschritte der Theerfarbenfabrikation u. ver- 
wandter Industriezweige. P. Fried 1 Ander. L. 
88. 883. 

— Die Alizarin- u. Anilinfarben auf der Wiener 
Weltausstellung. A. Lieben. L. 74. 75. — Die 
Erkennung der Steinkohlentheerfarbstoffe. H. 
Goldschmidt. L. 74. 215. — Darstellung von 
Violacöin, einem neuen blauen Farbstoff. R. 
Gott heil. L. 75. 253. — Ueber Steinkohlen 
theerfarben. W. H. Perkin. L. 77 84. — Fabri- 
kation der aus dem Theer darstellbaren Farbstoffe. 

J. Bersch. L.78 579. — DaretellungderTheerfarb 
Stoffe im Grossen K o pp L. 79. 4 13. — Die künst- 
lich erzeugten organischen Farbstoffe. R. M ey e r. 
L. 81. 20. — Zur Geschichte der Theerfarbstoffe. 
83. 223. — Die praktische Anwendung der Theer- 
farben in der Industrie. E. J. Hödl. L. 85 
338. — Ueber Fuchsinfabrikation. Schopp. L. 
86. 759. — Tinctorialchemie. H. P erg er. L. 87. 
270. — Die künstlichen organischen Farbstoffe. 

P. J u 1 i u s. L. 87. 732. — Die Chemie des 
Steinkohlentheers mit besonderer Berücksichtig- 
ung der künstlichen organischen Farbstoffe. G. 
Schultz. L. 88. 84. 948. — Die Anilinfarben u. 
ihre Fabrikation. K. Heumann L. 88. 948. — 
Tabellarische Uebereicht der künstlich organi- 
schen Farbstoffe. G. Schulz u. P. Julius L. 
88. 948 

— Die Theerfarbenfabrik von Meister, Lucius u. 
Brüning in Höchst. L. 81. 19. L 81. 542. — Die 
Theerfarbenfabriken der Actiengesellschaft Färb 
werke, vormals Meister, .Lucius Brüning in 
Höchst a. M. Grand ho m me. L. 83. 588. 

Theerfeuerung s. a. Theerspritze u. Theerzerstttuber. 

— Theer als Brennmaterial. G eo A n derso n. L. 74. 
73. Ch. Nettleton. L. 74. 76. — Bedeutung 
der Theerfeuerung. Speck. 74 410. — Näheres 
über die Theerfeuerung zu Vaugirard. 74. 459. 
— Gleichzeitige Anwendung von Theer u. Wasser 
dampf zur Heizung. Alleall. 74. 460. — Ver- 
besserte Methode zum Heizen mit Theer. J. G. 
Hey u. R. Sugden. Pat. 74 611. C. Tysoe. 
Pat. 74. 729. 

— V erbot der Theerfeuerung in Kiel. 74. 411. — 
Resolutionen der Versammlungder Gas-u. Wasser- 
fachmänner Deutschlands in Cassel über Theer- 
feuerung. 74. 413. — Theerfeuerung für Retorten- 


. — 1. Sachregister. 139 

öfen. 86. *386. — Combinirte Coke- u. Theerfeuo- 
rung für Gasgeneratoren. W. Bäcker. 86. 388. 
— Die Theerfeuerung, besprochen im Bayr. Verein 
von Gas- u. Wasserfachmännem. 86. 444, im 
französischen Gasfachmännerverein. 86. 566. 
— Ueber Theerverwerthung u. Theerfeuerung. 
L. Körting. 86. 543 mit Taf. 18; Horn. 86. 
•567 mit Taf. 19. — Ueber Theerfeuerung. W. 
Böhm. 86. 551. Lieget. 86.776. Jansen 87. 
1006. Baum gär te 1. 87. 1006. 88. 901. — Zu- 
führung heissen flüssigen Theere durch Verwen- 
dung des Drucks in der Vorlage. H. Sch äff. 
87. 581. — Ueber die Einführung von Theer in 
Generatoröfen L. K ö r t i n g. 87. *884. S. S c h i e 1 e. 
87. 909, — Zur Frage der Theerfeuerung. 88. 238. 
- Die Verwendung flüssiger Heizstoffe (Theer u. 
Theeröl) für Schiffskessel. C. Busley. L. 88. 
.‘135. — Theerfeuerung für Dampfkessel u. Ver- 
suchsergebnisse. Zwiauer. L. 88. 335. 
Theerfeuerung. Theerbrenner zur Theerfeuerung. 
Th. Hahn. 74. 122. — Auswechselbare Vorrich- 
tung zur Verbrennung von Theer in Feuerungen. 
C. W. Sc h u ma n n u. F. K fleh 1 e r. Pat. 81. •654. — 
Apparat zur Befeuerung von Oefen mittels Theer. 
W. Horn Pat. 86. *932 — Vorrichtung, um Theer 
mittels eines durch Wasser gekühlten Rohres 
tiefer in den Ofen zu führen. Ringk. 87. *883. 
Theeröl siehe unter Oele. 

Theerpech. Prüfung u. Destillation. 85. 436. — 
Verwendung H o 1 1 z ma n n. 75. 682. 
Theerproducte s. a. diese selbst, sowie Theer- 
destillatiou unter Theer, ferner Theerfarben 
u Theeröl unter Oele. — Die Producte der trocke- 
nen Destillation auf der Wiener Weltausstellung. 
H. Schwarz. L. 74. 43.— Geschichte der Ab- 
kömmlinge des Steinkohlentheers. R. v. Wugne r. 
L. 77. 648. — Die Theerproducte auf der Pariser 
Weltausstellung. 78. 499. 504. 529. — Ueber die 
Producte der Destillatiou des Petroleum gastheers. 
W. Rudnew. 81. 82. — Ueber Theerproducte. 
L. 81. 140. — Die im Handel vorkommenden 
Theerdestillate , ihr Siedepunkt u. speciflsches 
Gewicht, Hauptbestandteile u. technische Ver- 
wertung. A. Allen. L. 82. 85. — Die Bestand- 
teile des Holzteers. F.Tiemann u. P. Koppe. 
L. 82. 119. — Ueber neue Körper aus dem Stein- 
kohlen teer. R. Schwarz. L. 83. 102 — Ge- 
winnung von Theerproducten neben Alkali durch 
Destillation von Melasseentzuckeningslaugen mit 
Steiiikohlentheer oder Theeröl en. A. Propfc 
Pat. 85. 448. — Preise einiger Theerproducte 
von früher u. jetzt. L. Körting. 86 . 543. 
Theerpnmpe siehe Pumpen. 

Theerspritze. Stuttgarter Theerspritze. L. Kör- 
ti ng. 87. *883. 
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Theer Verdickung g. n. Aufateigrohre, Tanchrohre 
und Vorlage. — Beitrag zur Kentniss der Theer- 
verdickung. Kunath. 85. 910. — Verfahren 
zur Losung von gehärtetem Theer. P. Greyaon 
u. A. Verly. Pat. 88. 651. 

Theerzerstiinber. Gebr. Körting. 8«. *387. 

H Drory. 86 *771. 

Theerzucker siehe Saccharin. 

Thermoelektrische Säule siehe Elektrische Ap- 
parate. 

Thermometer. Him's Lnftthermometer. 0. Hai- 
lauer. L. 75 412. — Pyrometer, Manometer 
u. Thermometer. Lion u. Guichard. L 76. 
61. — Ueber Tliermometer u. Pyrometer. F. I 
Fischer. L. 77. 645. — Luftthermometer. 
Wistanley. L- 81. 48. — Schutzvorrichtung 
für Fabrikthermometer. F. Dehne. Pat. 84. 
•446. — Thermometer für hohe Temperaturen. 
James Mnrrie. Pat. 86. *396. — Zerlegbares 
Thermometer. Steinle & Hartung. Pat. 86. 
*537. — Neuerung an Thermometern. Schliff er 
u. Budenberg. Pat. 87. 618. 

Thermophot. L. 87. 730 
Thermorcgulatoren siehe nnter Regulatoren. 
Thlophen. Vorkommen im 8teinkohlentheer. V. 
Meyer. L. 83. 734. — Synthesen. V Meyer. 
L. 85. 277. — Ueber das Thiophen des Stein- 
kohlentheers. J. M es ginger. L 85. 901. 

Thon. Die feuerfesten Thone, deren Vorkommen, 
Zusammensetzung, Untersuchung u. Anwendung. 

C. Bischoff. L 77. 143. — Bestimmung der 
technisch wichtigsten physikalischen Eigenschaf- 
ten der Thone. P. Joch um. L. 85. 529. 
Thonwaaren. Feuerfeste Steine siehe Chamotte 
u. Feuerung. — Die Thonwaaren -Industrie auf 
der Wiener Weltausstellung. E. Gei ricli. L 74. 
76. — Gasfeuerung u. Gasofen in ihren Be 
Ziehungen zu den pyrotechnischen Processen der 
Thonwaurenindustrie. H. Stegmann. L. 81. 48. 

— Die Gasdissociation lveim Brennen der Thon- 
waaren. L. 84. 890. 


Thonwaaren. Falzziegel zum Eindecken von Re 
tortenhäusem. 74 775. — Brennen von Ziegel 
steinen. Fischer. L. 78. 726. — Katechismus 
der Ziegelfabrikation. W. Olschewsky. L. 
81. 96. — Krgoldubacher Backsteine u. Ziegel. 
88. 902. 

Tltrlrmethode siehe Analyse. 

Tolnidln. Siedepnnkt, Entflammungs- n. Ent- 
zündungstemperatur. F. Gantter. L. 87. 551. 
Toluol, Bestimmung der Leuchtkraft. Knob- 
lauch. 79. *662. 80. 253. 274. — Siedepnnkt 
F.ntflammungs- u. Entzündungstemperatur. F 
Gantter. L. 87. 551. 

Torf. Verwendung zur Darstellung von Leuchtgas 
siehe Gasbereitnng. 

— Die Torfmoore Oesterreichs. G. Thenius. L. 
74 752. — Anlagen u. Apparate zur Torfgewin 
nnng. A. Hausding. L. 76. 740 — Ueber die 
Gewinnung u. Zubereitung des Torfes als Brenn- 
material. L. 82. 452. 

— Analyse, Heizkraft u. Cokeausbeute. L. 76. 149. 

— Der Generator u. der Torf. Breitenlohner 

L. 77. 56. 

— Rationelle Torfverwerthung. Beta. L. 74. 726. 

— Verwendung beim Eisenhüttenbetrieh. A. M. 
ßalling. L.78 20. — Torfgrus als Filtermatcrial 
O. Peschke L. 84. 164. — Die neuesten Fort- 
schritte in der Verwerthung des Torfes. L. 
85 170. 

Torfkohle. Ofen zur Darstellung. H. Anger 
stein. Pat. 85. *259. — Apparat zum Verkohlen 
von Torf durch überhitzten Dampf. Abr. Zwi- 
linger. Pat. 85. *531. 

Transformatoren siehe Elektrische Apparate. 
Tricotonylen. Vorkommen im Leuchtgas. M 
Berthelot. 76. 409 410. 

Trlteren (Colophen) Vorkommen im Leuchtgas 

M. Berthelot. 76 409. 410. 

Troekenapparat für Braunkohle. G. Recknagel. 

Pat. 88 *949. 

Tropfenfänger für Kerzen siehe diese. 

Turfa. ein Gasauflx'ssernngsmateria) aus Brasilien. 
Polenski. 82. 510. L. 83. 62. 


I. 


Imhüllungsmasse siehe im Register für Wasser- I 
Versorgung. 

Unfälle u. UngllcksfUUe b. a. Brände, Explosionen, 
Leuchtgas, Schlagwetter u. im Register für Wasser- 
versorgung. — Unglücksfälle durch Elektricität 
siehe Elektrische Beleuchtung. — Erhebungen 
über Verletzung der Arlndter beim Betriebe von 
Gas- u. Wasserwerken- 84 <509. 


Unfälle u. Umrlfl< ksfälle. Unfall beim Auf 
stellen des Gasbehälters zu Barmbeck. 75. 870. 
76. 127. — Explosion der Theerdestillations 
Fabrik in Hamburg. 78. 583. — Das Erdbeben in 
Agram u. die dortige Gasanstalt. C. Münder. 
81 *188 — Explosion in der KienrusBfabrik 
zu Worthington 85. 264. — Der Eisenbabnunfall 
bei Wannsee n. die Gasbeleuchtung der Personen - 
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wageu. 87.831. — Unfall im Theater zu Brüssel. 
88. 478. 

Unfälle n. Unglücksfälle. Statistische Mittheil 
ungen über die Uuglücksfalle durch sehlagonde 
Wetter. L. 84. 28. — Explosion schlagender 
Wetter amWilhelmschachteder Kai serFerdinamla 
Nordbahn. J. Mayer. L. 87. 6&1. 

— Dampfkesselexplosion in der Gasanstalt xu Bam- 
berg. 74. 845. — Die Dampfkesselexplosionen 
im Deutschen Reich wahrend des Jahres 1882 
u. die Zahl ihrer Opfer. L. 84. 183. 

— Petroleumexplosion im Theater zu Ulm. 74. 168. 
— Petroleum • Explosion in Brüssel. 75. 69, in 
Berlin. 75. 377, in Lindau. 79. 612. — Explosion 
eines Gasolin-Gasapparates in Berlin. 80. 626. 
— Benxinexplosion in Lübeck. 80. 528. — Gaso- 
linexplosiou in Halle. 80. 628. — Ligroinexplosion 
in Steffisburg in der Schweiz. 86. 98. — Erd- 
ölexplosion. Lunge. L. 86. 208. 

— Gasvergiftung durch Rohrbruch in Chemnitz. 
75. 108, in Wien. 76. 31, in Regensburg. 86. 

’ 30. — Vergiftung durch Leuchtgas. Ruggöro 
Colelli. L. 77. 14. — Ueber die durch Rohr- 
Brüche verursachten Unglücksfalle. 84. 634. — 
Todesfälle in Folge von Gasausströmung. 85. 11. 
— Gasausströmung in Schwäbisch Gmünd. 86. 
*316. — Gasvergiftung in Breslau. 88. 126. 

— Explosion im Hahneuhause der städt. Gasanstalt 
xu Wurzen. 74. 84. — Ueber die Gasbehälter, 
explosion in Coblenz am 19. Juli 1873. Schiele. 
74. 468. Taf. 16 u. über die mögliche Ursache 
dieser Explosion. A. C. Spruyt. 74. 581. — 
Explosion in der Gasanstalt an der Greifswalder 
Strasse zu Berlin. 74. 796. — Gasexplosion im 


Redaction Blokale der Westfalischen Zeitung zu 
Dortmund. 74. 837. — Gasexplosion im Rath- 
hause zu Reudnitz. 75. 516. — Explosion auf 
der Gasanstalt in Utrecht. A. C. Spruyt 76. 
104. — Gasexplosion in der Gasanstalt zu Stutt- 
gart. 78. 524 — Gasexplosion bei Neulegung 
von Roliren in Bedford-Square zu London. 80. 
898. 420. 426. 440. — Explosion in der Gas- 
anstalt der Zuckerfabrik Wierschoslavice. C. 
Müller. 82. 490. — Explosion auf der Gas- 
anstalt in Halberstadt. 83. 879. 904. 84. 30. — 
Gasexplosion im Reinigerhause zu Viersen. 84. 
902. — Explosion in der Gasanstalt zu Delitzsch. 
88. 165. 

Unfälle u. UnglBcksHlle. Gasexplosionen in 
Verviere. 75. 37, in Nürnberg. 75. 363, in 
Boston. 76. 56. 69, in Breslau. 76. 174. 218, 
in Halle. 76. 219, in Stettin. 76. 223, in 
Frankfurt am Main. 77. 24, in Elmshorn. M. 
K ah Icke. 77. 191. 194, in Wien. 80. 82, 
in Berlin. 81. 118, in Hamburg. 82. 38. 85. 73. 
86. 342, in Paris. 82. 546, in Helmond. 85 *970, 
in Cassel. 86. 29. *60, in Hanau. 86. 61 s. a. 
86. 629, in Gernrode. 86. 189, in Montreal. 88. 
561. 

Unfallversicherung s. a. Gesetze u. Berufsgenossen- 
schaft unter Vereine. — Statistik. 86. 245. — 
Zusammensetzung des Reichsversicherungsamtes 
in Berlin. 86. 586. 

Untersalpetersänre. Darstellung u. Verwendung 
für Spreng- u. Leuchtstoffe. E. Turpin. Pat. 

i 83. *104. 

I Unterwilidgebläse siehe Feuerung. 


V. 


Vaporimeter. 0. Braun. Pat. 81. *104. 
Ventilation s. a. Heizung. — Die Heizungs- u. 
Lüftungsanlagen auf der Ausstellung in Cassel. 
H. Fischer. L. 77. 746. — Das Lüftungswesen 
auf der Hygieneausstellung in Berlin. K. Hart- 
mann. L. 84. 26. 

— Ventilationsschachte in Steinkohlenlagern. Hen- 
ning. 77. 518. — Zur Ventilation Bchlagwetter- 
fülirender Steinkohlengruben. v. Steindel. 
L. 84 . 280. — Ueber Ventilation explosionsge- 
fährlicher Kohlengruben. P. Röchelt. L. 85. 
475. s. a. Schlagwetter. 

— Ueber Fabrikventilation. L. 84. 26. — Venti- 
lationsaulage für Reinigungs- u. Regenerationa- 
räume. Reichard. 84. 886. 

— Ventilation bewohnter Räume. Pinzger. L. 75. 
464 . — Ueber Ventilation von Unterrichtsanstalteu. 


Fr. Paul. L. 79. 49. — Zugfreie selbstwirkende 
Ventilation mittels Paragou. P. Käufer. L. 84. 
26. 84. *455. — Lüftung unter Benutzung der 
Wärme heizender Flammen. P. Käuffer. 84. 
*451. — Ventilation für Wohnräume. J. Keidel. 
L. 84. 26. L 85. 100. — Ueber die Ventilation 
mit Gas beleuchteter Räuiue. 85. 369. Hap- 
pach. 85. 988. — Allgemeine Bemerkungen 
über Ventilation. A. Hausding. 85. 979. — 
Ventilation durch Beleuchtung mittels invertirter 
Gasflammen. 88. 155. — Ventilation u. Be- 
leuchtung. V. B. Lewes. 88. 1072. — Venti- 
lationsversuche mit Wenhambrennern. V. B. 
Lewes. 88 1075. 

— Die Ventilation des Parlamentsgebäudes in 
London. Benno Credfi. L. 74. 727. — Die 
Ventilation des neuen Opernhauses in Paris. 
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L. 75. 344. — Pie neue Drueklüftungsanlage 
des Wilhelm-Gymnasiums tu Berlin. Häsecke 
u. Hietschel. L 88. 162. — Die Ventilation 
im Odeon an München. 86 998, — Gasbeleuch- 
tung mit Lüftung u. Heizung im Saale des kgl. 
Odeons zu München. 87. 213. Taf. 2 u. 3. L. 87. 
732. — Prüfung der Ventilations- u. Heizungs- 
anlage im kgl. Odeon zu München. Fr. Kenk. 
87. 220. — Die Ventilations-, Heizungs- u. Be- 
leuchtungsanlage im Odeon zu München X H. 
Schilling. 88 360. 

Ventilatoren u. Ventllatlonselnrlchtungen. Ah 

Zugsvorrichtungen für Verbrennungsgase W. 
WeemB. Pat. 74. 756. — Ventilator. J. Rigby 
u. .1. Manchester. Pat. 75.657 — ASrophoren. 
75. 878. — Ventilationsapparat. A. M. Clark 
Pat. 76. 525. — Foyer-Gazogone von S. Farinaux 
u. Fichaux. B. Liebold L. 78 22. — Der 
Aerophor von Treutier u. Schwarz. L. 84. 26. 
85 *986, — Ventilationsapparat E. Oehlmann. 
Pat. 84. *199. — Ueber Ventilationscinrichtungen. 
A Hausding. L. 84 625. — Hygiea, ein 
Ventilationsapparat. M. Mestern. L. 85. 100. 
85. 1004. — Transportabler Ventilationsapparat. 
W ürttembergische Uhrenfabrik Schwen- 
ningen. Pat. 85. *156. — Ventilations- u. zu- 
gleich GaBbeleuchtungsapparat. C. Morgen- 
stern 4 Co. Pat. 85. *309. — Ventilator zum 
Speisen von Lampen mit Luft. E. May. Pat 
85. *596. — Keidel's Hydroventilatoren. L. 85. 
846. — Kosmoeventilator. Neddeu. 85. *982. 

— Anordnung der Kosmosventilatoren bei einem 
Wohnzimmer. 85. *984 — Excelsior-Ventilations- 
apparate mit u ohne Heizvorrichtung. 85. *985. 

— Ventilutionsapparate mit Wirbeldüsen. Gebr. 
Körting. 85. *1002, — Fussbodenlager mit 
Ventilationskanälen A.Thieke. Pat. 86. *395. 

— Ueber neuere Lüftungseinrichtungen. Her- 
hold. L. 86. 758. — Ventilations- Vorrichtung. 
C. Scharowskv. Pat. 86. *987. — Ventilations- 
einrichtung an Oefen. Frey Pat. 86 *987. — 
Zimmer-Ventilator A ug. M e ichsner. Pat. 86. 
987. — Verstellbare Ventilations -Vorrichtung an 
Lampen. F. Strohmeier. Pat. 88. *67. — 
Einrichtungen zur Lüftung mit Gas beleuchteter 
Räume. S. Elster. 88. 573. 815. 

Ventile s. a. im Register für Wasserversorgung. — 
Ventile für Gasmaschinen siehe Gasmotoren. 

— Beseitigung der Hauptfehler an Ventilen. A. 
C oll mann. L. 77. 526. — Doppelventile für 
Gasanstalten, Patent O a re i s. 80. 566. Taf 8. 

— P e s ch e l's Ventileinrichtung an selbstthätigen 
I-aternenanzündern. L. 80. 687. — Mischventile 
für Gase E. Körting. Pat. 83. *197. — 
Trockener Ventilwechsler. F. Weck. Pat. 83. 
*419. — Neuerungen an Ventilverachlüssen R. 


Rickli jun. Pat. 83. *662. — 8elbstthttig 
regulirbares Ventil. E. Beckmann. Pat. 84 
*246. — Verschlussventil -Dichtungsvorrichtung 
für Brenner Fr. Kösewitz. Pat. 84. *699. — 
Central u Wechselventil für Leuchtgasreiniger 
Ch. u. W. Walker. Pat. 84. *828. — Ventilent 
lastung. K Giebel er. Pat. 85. *421. — 
Nachdichten von Ventilen. E. Klingholz. 
Pat. 85. *567 — Selbstthätig schüessendes Re 
actionsventil. O v. Fa Hot. Pat. 86. *58. — 
Ueber Ringventile für Pumpen u. Gebläse. F. 
Waldäste 1. L. 87. 73. — Waaserverachluss 
ventil für Cokeöfen. J. tjuaglio. Pat. 87. *370. 

— Selbstregulirender Gasdurchlaas für Kegene 
rativlampen. F. Butzke&Co. Pat 87. *1049 

— Beutelventil zur Verhinderung des Zuckens 
der Gasflammen nächst Gasmotoren. E. Schra- 
b e t z. Pat 88 *432. 

Ventile. Neuerungen an Ventilen. J. Anderson 
Pat 77 20. G Butler. Pat 77. 710. F. W 
Riker. Pat. 78 309 

— Abgabeventil. H. Giroud. 74. 98. Taf. 6. Fig. 3. 

— Absperrventile. Selbstthätiges Absperrventil für 
nasse Gasmesser. C. Sievers. Pat. 80. *449. — 
Neuerung an Absperrventilen. J. u. J. A. Hop- 
kinson. Pat 83. *456. — Selbstthätig wirken 
des Absperrventil für Schiebelampen. W. Dette 
Pat. 83. *499. — Ventilverschluss zum Um- 
stellen der F'lammenrichtung bei Regenerativ 
Gasfeuerungen. P. Berndt u. Baldermann 
Pat. 83 *590. — - Zweitheiliges Gleitventil für 
Rohrleitungen. J. Goulson. Pat 85. *420 — 
Bei erhöhter Temperatur selbstthätiges Absperr- 
ventil für Gas- und Ölleitungen. W. Dugett 
u. E. J e n n i n g s. Pat. 85. *788. — Absperrventil 
für Hochdruck. Aug Kirsten. Pat 86. *311. 

— Rohrschelle mit Absperrventil. C. Reut her. 
Pat. 86. *421. — Regulir- u. Absperrventil für 
Theervorlagen. Berlin - Anhalt’sche Ma- 
schinenbau - Actiengesellschaft u. la 
Ramöe. Pat. 87. *616. — Absperrventil. C 
Rödel. Pat, 87. *688. — Abschlussventil für 
Gasbrenner. E. Jukes u. A. Jukes Johnson 
Pat. 87. 1019. 

— Dreiwegventile. Rosenkranz u. Bode Pat. 80 
•730. H Ad er hold. Pat. 81. *544. - 

— Oruckreducirventile. Gleichgewichtsventil für Gas- 
druck-Regulatoren J. Stott. Pat. 84. •■'>99. — 
Doppelventil für Gasdruckregulatoren. F. Öhl- 
mann. Pat. 85. *923. — Druckininderungsventil 
mit iudirecter ijehiebersteuerung. The Mason 
Regulator Company. Pat. 87. *688. — 
Combinirtes Druckininderungsventil mit selbst 
thätiger Regulirnng u. Absperrventil. C. Rödel. 
Pat. 87. *68«. 
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— Neuerungen an Druckredncirventilen. C. L. 
Strube. Pat. 82. *158. K. Fritz. Pat. 83. 
*197. Schäfer u. Budenberg. Pat. 84. *245. 
J. Grether. Pat. 84 *246. B. II än eit. Pat. 
84. *674 J. Carpente r. Pat. 85. *788. 

V entile. Gas- Wasser- u. Dampf ventile. G. Thorneloe. 
Pat. 77. 20. — Ablass- u. Durchlassventil mit 
»elbstthätigem Verschluss fflr Gas, Dampf u. 
Flüssigkeiten. Th Hi Um er. Pat. 85. *173. — 
Reducirventil für Gase u. Flüssigkeiten G. 
Pähler. Pat. 85 *419 — Ventil tum Regu- 
iiren ti. automatischen Absperren von Flüssig- 
keiten u. Gasen. F. Muratori u. K. Cr ob. 
Pat. 86 *587. — Druckregelungsventil für hoch- 
gespannte Flüssigkeiten u. Gase G. Fulda 
Pat 88 *772. 

— Niederschraubventile. J. Mittelstenscheid 
u A. Ment ml er. Pat. 84 *246. G. Seide- 
mann. Pat. 84. *508. J. Fleischer, Pat. 

84. *528. 

— Sicherheitsventil. Humphrey. L. 76 463. — 
Sicherheitsvorrichtung für Ventile. K. N agel , jun. 
Pat 83. *197. 

— Unterirdische « Ventil. H. Giroud. 74. 138. 
Taf. 7 Fig. 12 

Verbrennung», a. Brennmaterialien, Feuerung, Gase, 
Kohlenoxyd, Kohlenwasserstoffe u. Wärme. — 
Einfluss des Druckes auf die Verbrennung. 
CaiUetet. 75. 368. L. 75. 341. — Einfluss 
des Druckes auf die Verbrennungserscheinungeu. 
V. Wartha. 76. *761. I,. 76. 652. — lieber 
langsame Verbrennung in porösen Körpern. 
J. A. Wanklyn. L. 77, 169. — lieber unvoll- 
ständige Verbrennung. L. Meyer. L 78. 236. — - 
Die Verbrennung über dem Roste. Meidinger. 
L. 78. 480. — lieber langsame Verbrennung 
unter constantem Druck. J. Henin. L 78. 632. 

— Apparat zum Controliren der Verbrennung. 
V. J. Laurent. Pat. 81. *103. s. a. 81. 124. — 
Ueber die Bedingungen der Kohlenoxyd- u. Kohlen- 
säurebildung bei der Verbrennung von Kohle. 
Ledebur. 82 709. — Ueber Verbrennung von 
Brennmaterialien. L. 82. 786. — Ueber flammen- 
lose Verbrennung. Th. Fletscher. L, 83. 101. 
F. Fischer. L. 83. 093. — Studien über die 
VerbrennungexplosiverGasmischungen.Mallard 
u. le Ch atelier. L. 88. 734. — Ueber rauch- 
freie Verbrennung. E. Goes. L. 84. 729. — 
Neues VerbrennungB- u. Heizsystem Fr. S i e m e n s. 

85. 124. 147. Taf. 2 bis 4 — Ueber Ver- 

brennung mit besonderer Berücksichtigung der 
Anforderungen in der Praxis. F. Siemens, 
L. 87. 40. — Zur Theorie der Verbrennung in 
der Gasmaschine. E. Körting. L. 87. 198. — 
lieber den Verbrennungsprocess mit specieller 
Berücksichtigung der practischen Erfordernisse. 


Fr. Siemens. L. 87. 471. — Ueber die Vor- 
theile der Anwendung hoch erhitzter Luft für 
die Verbrennung im Allgemeinen u. die Leichen- 
verbrennung im Besonderen. F. Siemens. 
L. 87. 1106. — Verbrennungsproducte der eng- 
lischen Kerze pro Stunde, des Petroleums u. des 
Leuchtgases pro Kerze bei Anwendung verschie- 
dener Brenner. V. B Lewes. 88. 1072. — 
Verbrauchter Sauerstoff n. erzeugte Vebrennuugs- 
produete zur Herstellung von 32 Kerzen Leucht 
kraft bei Anwendung verschiedenen Leucht- 
materiale u. verschiedener Brenner. V. B. Lewe s. 
88. 1074. 

Verbrennnngspunkt. Definition. A. Mitscherlich. 
L. 74. 833 — Ueber den Verbrennungspunkt. 
A. Mitscherlich. L. 76. 718. 
Verbrennnngstemperatur siehe Wärme 
Verdampfung»! ersuche siehe Dampfkessel 
Vereine s. a. im Register für Wasserversorgung 

— Baltischer Verein der Gasfachmänner , früher Gas- 
faehmännervereinfür Preussen, Posen u. Pommern. 
Jahresversammlungen in : Thorn. 74. 786, Marien- 
burg. 76. 108, Insterburg. 76. 645. 671, Stolp. 77. 
478. 78. 437, Dirschau. 79. 340. 383, Stral- 
sund. 79 557. 579. 80. 61. 90. 148. 190, 
CöBlin. 80. 557. 81 385. 420. 467. 503, Posen. 82. 
326. 367. 399. 486, Colberg 83. 257. 293. 321, 
Stettin. 83. 634. 84. 231. 262. 304, Danzig. 84. 
701, Rostock. 86. 774, Elbing 88. 237. — Zu- 
nahme der Mitgliederzahl. 74. 327. — Antrag 
auf Erweiterung des Vereins. 79. 386. — An 
Schluss an den Verein der Gasfachmänner 
Deutschlands. 81. 426 

— Bayerischer Verein ran Gas- u. Wasserfachmännern. 
Bericht über die Versammlungen des Vereins in 
München. 86. 381. 408. 443 468. 573. 87. 632. 
1002. 1061, über die Versammlung in Augsburg. 
88. 379. 869. — Rechnungsabschluss. 87. 1003. 
88. 869. 

— Verein der Gasfachmänner der Provinz Brandenburg. 
Gründung. 79. 557. — Versammlung zu Branden- 
burg. 87. 631. — Versammlung zu Forst in 
der Lausitz. 88 1. 

— Deutscher Verein der Gas- u. Wasserfachmänner. 
Statuten 75. 553. 80. 373. 398. — Thätigkeit der 
Statutencommission. 81. 594. 82. 209. 

— Vereinsmittheilungen. 77. 25. 90. 473. 78. 353. 
(>82. 79. 221. 81. 185 8 2 209. 359. 658 843. 
83 77. 84. 841. 88. 37. 421. — Verein u. Journal. 
11. S c h i 1 1 i n g. 84. 449. — Rückblick auf die 
25jährige Thätigkeit des Vereins. E. Grahn. 
84. 486 

— Aufnahme des Entwässerungsfaches unter die 
Vereinszwecke. 76. 498. — Eingabe an die kaiserl. 
Normal - Aichungs - Commission des deutschen 
Reiches in Berlin. 76. 162. 163. — Antwort- 
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schreiben der kaiserl. Normal -Aichungs- Com- 
mission. 76. 299. 77. 225. — Zuschrift der kaiserl. 
Normal - Aichungs ■ Commission bezüglich der 
Wassennesser u. Antwort auf dieselbe. 78. 509. — 
Antrag auf Herstellung von Abdrücken der Ver- 
handlungen in den VereinBversammlungen. 78. 
539. — Antrag auf Niedereetzung einer Com- 
mission zu Bachkundiger fachlicher Besprechung 
der neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der 
Vereinsfacher. 78. 540. — Bericht de« Vorstandes 
über einheitliche Bezeichnung von Fachgegen- 
ständen imd einheitliche Berechnungsweise bei 
den Betriebsabschlüssen. 79. 564. 80. 365. — 
Fragebogen zur Statistik der Gasbeleuchtung u. 
der Woblfahrtseinrichtungen in Gaswerken. 83. 
491. — Vorstellung an das Reichseisenbahnamt 
in Berlin, den Transport gebrauchter Reinigungs- 
rnasse betreffend. 85. 973. — Versuche Ober 
die Leistung der Gasmesser im Betriebe. 86. 
491. — Eingabe an den kgl. preuss. Minister für 
Landwirt hschaft etc. » Dr. Lucius, betreffend 
lassere Verwerthung von schwefelsaurem Am- 
moniak u. Antwort darauf. 87. 153. 

Vereine. Deutscher Verein der Gas- u. Wasser/ach- 
männer. Jahresversammlung in Cassel 74. 357. 407. 
461. — Vorstandswahl. 74. 868. 423. — Jahres- 
bericht des Vorstandes. 74. 414 — Vorschlag 
wegen Anschlusses der Provincial-Gasfachmänner- 
Vereine. 74. 417. 

— 'Jahresversammlung in Mainz. 75. 241. 321. 397. 

— Eröffnungsrede. 75. 476. — Verhandlungen 
der Versammlung. 75. 479. 519. 

— Jahresversammlung in Breslau. 76. Beilage zu 
Nr. 7. 76. 261 383. — Protokolle. 76. 371. — 
Jahresbericht. 76. 374. — Verhandlungen. 76. 
433. 462. 497. 537. 572. 

— Jahresversammlung in Leipzig. 77. 89. 261. 329. 

— Protokolle. 77. 359. — Bericht des Vorstandes 
über das abgelaufene Vereinsjahr. 77. 364. — 
Verhandlungen. 77. 386. 431. 474. 509. 543. 
594. 

— Jahresversammlung in Dresden. 78. 185. 267. 
321. — Protokolle. 78. 324. — Jahresbericht des 
Vorstandes über das allgelaufene Vereinsjahr. 
78. 327. — Verhandlungen. 78. 462. 506 539. 
571. 589. 620. 648. 691. 719. 

— Jahresversammlung in Bremen 79. 261. 433. — 
Protokolle. 79. 440. — Jahresbericht des Vor 
Standes über das abgelaufenc Vercinsjahr. 79. 
443. — Verhandlungen. 79 462. 494. 529. 661. 
587. 624. 667. 689. 

— Jahresversammlung in Heidelberg. 80.273. 329. 

— Protokolle 80. 363. 397. — Jahresbericht des 
Vorstandes. 80. 368. — Verhandlungen. 80. 406. 
429. 459. 503. 533. 681. 603. 

— Jahresversammlung in Frankfurt a. M 81. 417. 


— Protokolle. 81. 454. — Jahresbericht des Vor- 
standes, 81. 457. — Verhandlungen nach den 
stenographischen Aufzeichnungen. 81. 490. 521 
555. 589. 642. 686. 724. 755. 

Vereine. Deutscher Verein der Gas- u. Wasserfach- 
männer. Jahresversammlung in Hannover. 82. 209. 
357.427. — Protokolle. 82. 431, — Jahresbericht des 
Vorstandes. 82. 433. — Verhandlungen nach den 
stenographischen Aufzeichnungen. 82. 474. 509. 
647. 584. 619. 675. 695. 783. 765. 

— Versammlung gelegentlich der Elektricitäts 
Ausstellung in München. 82. 691. 722. 769. 847 

83. 86. 

— Jahresversammlung in Berlin. 83.389. Tages- 
ordnung. 83. 258. 285 — Sitzungs-Protokolle. 83 
393. — Jahresbericht des Vorstandes. 83. 396 

— Berichte über die Zweigvereine. 83. 401. — 
Eröffnung der Versammlung. 83. 429. — Ver- 
handlungen. 83. 435. 471. 522. 549. 601. 638 
688. 720. 763. 

— Jahresversammlung in Wiesbaden. 84. 377 

— Tagesordnung. 84. 267. — Sitzung« Protokolle 

84. 380. — Jahresbericht des Vorstandes. 84. 
386. — Bericht über die Zweigvereine. 84 393. 

— Eröffnung der Versammlung. 84. 483. — 
Commissionsberichte. 84 543. 662. 586. — Ver- 
handlungen 84 634. 657. 705. 766. 814. 

— Jahresversammlung in Sulzburg. 85.112.289. 
545. — Programm 85 321. — Einladung u. 
Tagesordnung. 85. 429. — Jahresbericht des Vor- 
standes. 85. 548. — Bericht über die Zweig- 
vereine. 85. 566. — Sitzungs-Protokolle. 85. 560 

— Eröffnung der Versammlung nach den steno 
graphischen Aufzeichnungen. 85. 577. — Ver- 
handlungen der Versammlung nach den steno- 
graphischen Aufzeichnungen. 85. 613. 644. 673. 
706. 737. 768. 796. 827. 881. 942. 976. 

— Jahresversammlung in Eisenach. 86. 285. 485. 

— Einladung, Tagesordnung und Programm. 86 
405. 433. — Jahresbericht des Vorstandes. 86 
489. — Bericht über die Zweigvereine. 86. 495. 

— Sitzungs-Protokolle. 86. 500. — Eröffnung der 
Versammlung nach den stenographischen Auf- 
zeichnungen. 86. 520. — Verhandlungen der Ver- 
sammlung nach den stenographischen Aufzeich- 
nungen. 86. 543. 567 571. 589. 619. 645. 685. 714. 
737. 745. 781. 831. 1012. 1035 87. 11. 61. 102. 
127. 163. 290. 

— Jahresversammlung in Hamburg. 87. 281.S45. 
589. 809 — Einladung, Tagesordnung u. Pro-, 
grauim 87. 481. — Sitzungs- Protokolle 87. 691. 
— Jahresbericht des Vorstandes. 87. 625. — 
Bericht über die Zweigvereine. 87. 631. — Ver- 
handlungen der Versammlung noch den steno- 
graphischen Aufzeichnungen. 87. 810. 849. 877. 
906. 948. 974. 1001 1033. 88. 18. 315 — Zu 
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sammensctzung der verschiedenen Commissionen. I 

87. 1174. 

Vereine. Deutscher Verein der Gas- u. Wasserfach- 
männer. Jahresversammlung in Stuttgart. 88.318. 
421.565. — Kinladung. 88. 505. — Tagesordnung. 

88. 506. — Sitzungs-Protokolle 88. 567. — Jahres- 
bericht des Vorstandes. 88. 575. — Bericht über 
die Zweigvereine. 88. 579. — Eröffnung der 
Versammlung 88. 657. — Verhandlungen der 1 
Versammlung nach den stenographischen Auf- 
zeichnungen 88. 659. 691. 721. 749. 777. 809. I 
836. 858. — Bericht der Kerzencommission, 
Bildung einer Lichtmesscounnission u. deren Zu- 
sammensetzung. 88. 569. 571. 756. 893. Anm. — 
Zusammensetzung der Gasheizung»-, Gasmesser-, 
Ammoniak- u. Blitzcommission, sowie der Com- 
mission für Wasserstatistik. 88. 572. 760. — 
Zusammensetzung der verschiedenen Commis- 
sionen. 88. 1168. 

— Vorstandssitzungen in : Köln. 74. 677, Hannover 
78. 149, Dresden 78. 260, München 82. 843. 

— Rechnungsabschlüsse u. sonstige finanzielle 

Verhältnisse 75. 552. 77. 367. 78 332 79. 449. 
80. 374. 403. 81. 460 464. 82. 436. 83. 404. 

84.391. 85. 555. 559. 86. 498. 87. 634. 88. 616. 

— Mitgliedschaften, Zugang u. Abgang. 74.407. 

414 424. 75. 478. 76. 372. 77. 359. 78. 324. 
334. 79. 441. 448. 80 373. 377. 398. 81. 462 
82. 432. 83. 403. 492. 84. 389. 85. 554. 88 

494. 87. 630. 88. 579. 

— Mitglieder- bezw. Theilnehmer Verzeichniss. 

74. 4. 75. 5. 76. 35. 77 93. 78. 4. <53. 79. 781. 
80. 747. 81. 823. 82. 858. 83. 905. 84. 924. 

85. 1011. 86. 1050. 87. 1160. 88. 1153. 

— Berufsgenossenschaft der Gas- u. Wasserwerke für Un- 
fallversicherung. — Schritte zu deren Bildung u. dar- 
auf bezügliche Beschlüsse. 84. 681. 785. 85. 2.25.81. 
138. 401. 765. — Einladung zur Vorversammlung der 
Befriebsunternehmer. 85. 83. — Uebernahme 
von Vollmachten für die Vertretung abwesender 
Betriebsunternehmer. 85. 137. — Uebersicht 
über Zahl der Betriebe u. Arbeiter der Berufs- 
genosseuschaft. 85. 139. s. a. 88. 501. — Ge- 
nosBenschaft8versaramlungen der Betriebsunter 
nehmer von Gas- u. Wasserwerken. 85. 209. 456. 
641. — Grundsätze für Aufstellung des Statuts. 
85.212. 401. - Bildung u. Thätigkeit der Berufs- 
genossenschaft. 86 129. 489. — Rechnungsab- 
schluss. 87. 393. — Mittheilungen aus der Ge- 
nossenschaft. 87. 392. 88. 908. — Festsetzungs- 
bescheide, Recurs- u. Berufungssachen. 88. 495. 
767. — Vorstandssitzung. 88. 765. — Verwalt- 
ungshericht. 88. 976. 

— Mittelrheinischer Gasindustrie- Verein. — Aufruf 
zur Gründung. F. H. W. Ilgen. 74. 582. 
627. — Versammlungen in: St. Johann- Saar- 

Ucneral-Reg *. Jonm. f (Jasbe) u. W«*M*rvon«. 


brücken. 77. 760, Mainz. 77. 761, Heilbronn. 81. 

718, Baden-Baden. 82. 741, Freiburg i. B. 83. 

756. 795, Kaiserslautern. 84. 747. 772. 786. 843. 

884, Saargemünd. 86. 8 41, Karlsruhe. 87. 283. 

316. 346. 389. 632, Ludwigsburg. 88 113. 135, 
Kolmar. 88. 853. 1010. 1036. 1065. 1101. 

Vereine. Verein pfälzischer Gasfachmänner. — Be- 
richt über die Versammlungen zu Ludwigs 
hafen a. Rh. 74. 624 u. Heidelberg. 75. 770. 

— Verein der Gas- u. Wasserfachmänner für Rheinland u. 
Westfalen. — Vereinsangelegenheiteu. 79. 684. — 
Versammlungen in : Bochum. 76. 335, Boppard. 77. 

625, Köln 83. 144, Essen. 84. 147, Duisburg 84.794, 
Elberfeld. 85. 3, Köln. 85. 490. — Versamm 
hingen im Jahre 1886/87. 87. 632. — Versamm- 
lungen in: Drachenfels. 87. 803, Osnabrück. 88. 

69, Elberfeld. 88. 306. 782, Köln. 88. 1109. — 
Besprechung des Frachttarifs für Coke. 86. 217. 

318. 

— Verein Sächsisch-Thüringischer Gasfachmänner. — Ver- 
sammlungen in : Zwickau. 79. 66, Bautzen. 79. 

567. 718, Leipzig. 86. 218, Greiz. 87 953, 
Zwickau. 88. 204. 480. 

— Verein der Gas- u. Wasserfachmänner Schlesiens u. der 
Lausitz. — Versammlungen in : Breslau. 75.49, Lieg- 
nitz. 75.705.76. 14,Sagan. 78.524. 586. 599, Bautzen 
79. 557. 718, Schweidnitz. 81. 631, Ratibor. 83. 

802. Ber. 904, Bunzlau. 84. 820. 848, Grünberg. 

85. 953. 987, Freiburg i. »Schl. 86. 619. 735. 836. 

87. 632, Forst in der Lausitz. 88. 1. 41. 

— Verein für Gasindustrie u. Beleuchtungswesen in Böhmen. 

— Conferenz in Teplitz. 81. 256. — Constituirende 
Versammlung in Prag 82. 355. — Versammlungen 
in : Pilsen. 82. 707, Eger. 85. 284, Prag. 87. 847. 

L. 88. 1144. 

— Verein der Gasindustriellen in Oesterreich -Ungarn. 

— Constituirende Versammlung in Wien. 81. 599. 

— Generalversammlungen in: Wien. 82. 355. 419. 

84. 585. 86 286. 408. 87. 479, Graz. 83 286. 

358. 422. 637, Budapest. 85. 267. 459. 

— Gasfachmännervereine des Auslandes. — Notizen 
aus den Verhandlungen. 77. 357. 79. 558. 

— Verein der Gasfachmänner Amerikas. — Ver- 
sammlungen in: New York. 74. 56, in Cleve- 
land. L. 74. 70t», Brooklyn. 75. 100, Washington. 

75. 715, New-York. 76. 135. 208 77. 154, Boston 
L. 82. 85, Pittsburg. 82. 764. 83. 192. — Bildung 
eines zweiten Gasfachmänner- Vereins in Nord 
amerika. 75. 327. 

— Verein der Gasfachmänner in Belgien. 77. 297. 

— Verein der Gasfachmänner in England. — Versamm 

hingen in: London. 74. 572. 632, Leeds. 75. 474. 

639. 675, London. 76. 370. 586. 611, Bristol. 

77. 638. 666. 738, London. 79. 40, Newcastle 
upon Tyne. 80. 47, London. 80 332, Birming- 
ham. 81.449, London. 82. 467, Sheffield. 83. 470, 

10 
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London. 84.410, Manchester. 85. 114. 609, Lon- 
don. 86. 286. 517. 87. 281. 88. 314. 689. 
Vereine. Gasfachmännerverein von Mord-England — 
Auszug aus den Verhandlungen der Versamm- 
lungen in Glasgow. 74. 686, in Dundee. 75. 679, 
in Edinburg. 76. 704. 

— Technischer Herein für Gasindustrie in Frankreich. 
Verein französischer Gasingenieure. — General- 
versammlung in Paris. 74. 406. 542. — Auszug 
aus den Verhandlungen der Jahresversammlung 
in Paris. 75. 614. — Versammlungen in : Lyon. 
76. 369. 77. 2. 51. 67, Rouen. L. 78. 237, Nantes. 
81. 449, Paris. 81. 705. 82. 468 84. 410. 750, 
Marseille 83. 357. 768. Ber. 904 , Bordeaux. 85. 
114.187.611, Paris. 86.408. 565, Nancy. 87. 769, 
Boulogne sur Mer u. London. 88. 314. 689. 

Verein der Gasfachmänner Italiens. — Gründung. 
74. 613. — Versammlungen in: Brescia. 76. 555, 
Rom. 77. 266. 450, Turin. 84. 540. 

— Verein der Gasfachmänner der Niederlande. — Con- 
currenzausschreil)en für Gasmotoren verschiede- 
ner Systeme. 84. 682. — Versammlung in llaag. 

84. 752. — Jahresversammlung in Amsterdam. 
86. 538. 

— Verein von Gasfachmännern der Schweiz. — Ver- 
sammlung in Luzern. 76. 336. 

— Verein der Gasfachmänner von West-Schottland. — 
Versammlungen in: Hamilton. 74.362, Dumfries. 
74. 685, Musselburgh. 74. 748, Lanark. 75. 589, 
Greenock. 76. 369. 77. 590. s. a. L. 77. 84. 528. 

— Elektrischer Verein in Amerika. — Versammlung 
in New- York. 85. 823. 

— Deutscher Braunkohlen-Industrieverein. — General- 
versammlung zu Halle. 86. 641. 

— Verein von Ammoniakinteressenten. Versammlung 
in Berlin. 87. 281. 

— Verein deutscher Fabriken feuerfester Producte. — 
Versammlungen in Berlin. 81. 175, 84. 93. 343. 

85. 131. 86. 181. 88. 126. 

— Verein deutscher Cementfabrikanten. — Versamm- 
lungen in Berlin. 81. 337. 85. 132. — Proto- 
kolle der Verhandlungen des Vereins u. der 
Section für Cement des deutschen Vereins für 
Fabrikation von Ziegeln, Thonwaaren, Kalk u. 
Cement. L. 87. 732. 

— Verein deutscher Glasindustrieller der Beleuchtungs- 
branche. — Gründung u. .Statutenauszug. 82. 131. 

— Eisen- u. Stahl-Institut. — Versammlung in Lon- 
don. 85. 362. 

— Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen 
Industrie. — Versammlungen in Reichenhall. 81. 
775 u. in Frankfurt a. M. 87. 953. 

— Verein deutscher Ingenieure. — Versammlungen 
in: Stettin. 85. 576, Leipzig. 87. 735, Breslau. 
88. 624. 

Vergasung. Begriff. F. LOrmann. L. 82 340. 


Verordnungen siehe Gesetze. 

Violaeein. Darstellung. R. Gott heil. L. 75. 253. 
Vlseo-Itiit siehe Oele. 

Vorlage (Hydraulik) s. a. Aufsteigrohre u. Tauch- 
rohre. 

— Fouliss Hydraulic stokers, L. 74. 170. s. a. 75. 473. 

— Gasretortenvorlage mit eigenartigem Verschluss 
u. Dichtungsdeckel. Th. v. d, Linden. Pat. 80. 
•727. — Construction einer Vorlage zur mög- 
lichsten Beseitigung der Verstopfungen. E 
Schwarzer. 83. *647. — Vorlage mit Drory- 
schem Theerablauf. 84. 850, — Vorlage mit 
Ausgleichreservoir für Gaserzeuger. E. Ledig. 
Pat. 87. 1024. 

— Neuerungen an Vorlagen. J. Alexander. 74 
686. W. A. Valon. Pat. 74. 730. Hasse. 80 
414. Taf. 6. Fig. 3. a. b. c. s. a. 80. 596. u. A. 
Bredo. 80. 501. Km. Hecht. 86. *1013. Lieget. 

86. *1015. 1038. de Liefde. 86. *1016. M. II- 
henny. 86. *1017. Key. 86. *1017. J. Alexan- 
der. 86. *1020. W. W. Box. 86. *1020. Bremond. 
86. *1086. 0. Ruppert Pat. 88. *375. 

— Ausbesserung schadhafter Theervorlagen wah- 
rend des Betriebs Endenthum. 76. 15. — 
Einfrieren der Vorlage. C. Müller. 80. 90. 

— Ueber Theervorlagen. Merkens. 81. 422. 
C. Müller. 81. 423. — Erfahrungen mit der 
Klönne'schen Vorlage. Viehoff u. Kugle r. 
86 . 12 . 

— Vorrichtung zum Theerabfluss. Coze. 77. 52. 

— Ausgleichreservoir für Theervorlagen. E. 
Ledig. 86 *750. — Vorrichtung zur Reinigung 
der Vorlage. R, Barth. 86. *1014. s. a. 86. 
1015. 

— Verdickung des Theere in der Vorlage u. 
Mittel zur Beseitigung der daraus entstehenden 
Gefahren. Müller. 78.437. Kohlstock. 78. 
437. Merkens. 78. 438. — Theerverdickung 
in den Vorlagen beim Ucbergang zur Generator- 
feucrung. Oec h e 1 h ft u s er. 78. 629. Hasse. 

80. 414. — Verdickung des Theers in der 
Vorlage nnd Beseitigung desselben wahrend 
des Betriebs. Merkens. 80. 95. — Besei- 
tigung von Theerverdickungen in der Vorlage. 
A. KlOnne. Put. 80. 616. Pat. 84 404. -- Ueber 
Theerverdickung in der Vorlage u. deren Be- 
seitigung. 83.805. Merkens. 81.422. Liege 1. 

81. 422. Kunath. 83 . 321. Fischer. 83. 323. 
Liegel. 83.323. Kohlstock. 83 323. 495. s. a. 
83. 805. Kunath. 84. 262. 85. 910. — Explo- 
sion in Folge von Theerverdickung in der Vor- 
lage. Fischer. L. 86 1036. — Vorrichtungen 
zur Verhütung der Ansammlung von dickem Theer 
in der Vorlage. Livesey. 86. 1017. Whimster. 
86 *1013. Em. Hecht. 86 *1014. 
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Vorlage. Anwendung von Dampf-, Luft- oder Gas- 
druck, um das Eintauchen der Rohre in der 
Hydraulik xu bewirken oder aufzuheben, J. 
West. Pat. 74. 7f>5. — Ueber Aufhebung des 
Drucks in der Hydraulik. Key. 76. 706. — 
Heber Aufhebung der Tauchung. Bremond. 
77. 68. — Vortheil der Aufhebung des Druckes 
in der Hydraulik während der Destillation der 
Kohle. Th. Forst all. L. 78 632. — Ueber 
Druckentlastung in der Vorlage. Müller. 82. 
4(X). Lieget. 82. 400. — Ueber Aufhebung der 
Tauchung in der Vorlage, insbesondere vermittels 
des Naumann'schcn Systems. Fr. Lux. 86. 
•4012. *1035. *1042. 1048. 87. 72 W. Oechel 
häuser 86. 1045. Schwarzer. 86. 1046. 1048. 
Hegener. 86. 1047. Körting 86. 1047. Ku- 
nath 86. 1047. 

— Vorrichtungen zur Aufhebung des Drucks in der 
Hydraulik. G. Tliorneloe. Pat. 74. 150. J. 
G. Hawkins. Pat 74. 246. 278. 795. 8. a. 75. 
680. S. B. Darwin. Pat. 74. 346. J. WeBt. 
L. 74. 609. A. Thomas Pat. 74. 611. W. 
White. Pat. 77. 19. J. Moore. Pat. 77. 238. 
W. W. Monk. L. 81. 95. E. Schwarzer. 81. 
594. Cokey & Sons. 86. 1016. 

— Vorrichtungen u. Apparate zur Aufhebung der , 


Tauchung. W. W. Box. Pat. 74. 639. L. 74. 
706. Pat. 75. 177. J. Porri u. E. Leigh. Pat 
75. 301. S. Chandler u. G. W. StevenBon. 
Pat. 75. 684. s. a. 86. *1035. W. L. Copp u. 
C. White. Pat. 76. 653. A. Tliiem. 86. 
*1013. Thomas u. Caffal. 86. *1017. Haw- 
kins. 86. *1018. Livesey. 86. *1018. Bresson. 
L. 86. 1019. J. West. 86. *1019. Boyd. 86. 
•1021. W. A. Valon. 86. *1021. Porri u. 
Leigh. 86. *1035. J. Gibb. 86. *1035. För- 
ster. 86. *1037. Merkens. 86. *1037. Pfudel. 
86. *1038. Lindner. 86. *1038. 

Vorlage. Sclbstthätiger Verschluss des Tauchrohrs 
u. Aufhebung des Drucks in der Hydraulik. R. M. 
Caffal u. A. Thomas. Pat 75. 176. — Neue 
Tauchung u. By-Pasa ausserhalb der Hydraulik. 
J. Gibb. 75. 679. — Teleskopischc Anordnungen 
zur Aufhebung oder Kegulirung der Tauchung. G. 
Boyd. 75. 679. — Copp's Vorrichtung zur Auf- 
hebungderTauchung. Nelson.76. 706. — Apparat 
zur Druckentlastung der Eintanchrohre in Vor- 
lagen Lindner Pat. 83. *814. — Vorrichtung 
zur Hebung u. Senkung der S|>errfiüssigkeit. 
Smith. 86 *1016. — Vorrichtung zur Hebung 
und Senkung des Tauchrohrs. G. Tliorneloe. 
L. 86. 1019. 


w. 


Waage. Kerzenwaage mit elektrischer Registrir- 
ung des Gleichgewichts. II. Krflss. 85. *345. 

— Acrostatische Waage zur Bestimmung des 
apecifiachen Gewichts der Gase. Lommel. L. 

86. 172. — Die Gaswaage, Apparat zur auto 
malischen Bestimmungdes specifischen Gewichtes 
u. der Zusammensetzung von Gasen. Fr. Lux. 

87. *251. *258. 88. *786. 

Wachs s. a. Erdwachs. — Untersuchung des 
Bienenwachses. H. H a g e r. L. 80. 652. — Her- 
stellung eines W'achsersatzes aus Ozokerit Ch. 
Che min. Pat. 85. 107. 

Wachs, japaneslsches. Abstammung, Gewinnung 
u. Reinigung. L. 74. 608. 

Wärme s. a. Gase u. Heizung. 

— Lehr- u. Handbuch der Thermochemie. A. Nau- 
mann. L. 82. 665. — Ueber die Fortschritte 
auf dem Gebiete der Wärmetechnik. W. Weyl. 
L. 79. 176. — Die Technologie der Wärme. F 
Sch wackhofer. L. 83. 267. 377. L. 84. 730. 

— Die Wärme. P. G Tait. L. 84. 729. — Ele- 
mentare Darstellung der mechanischen Würme- 
theorie für Gase. A. Voss. L. 87. 732. — Kle- 
mcntarabhandhing über die Wärme. B. S tewa rt 
L. 88. 676. 


Wärme. Studien Olier die Regeneration der Wärme. 
Krantz. L. 74. 110. 146. — Grad der Durch- 
sichtigkeit der Flamme für Wärme. G. A. Hirn. 

74. 567. — Sparsamkeit in der Erzeugung u. in 
dem Verbrauche von Wärme. l>. O. Eduards. 

L. 74. 703. — Abhandlungen Über die höchsten 
Temperaturen, welche theoretisch möglich u. 
praktisch erreichbar sind. Berthelot. Cail- 
letet. Deville. Vioile. L. 74. 727. — Ueber 
Wärmcleitung einiger Baumaterialien. C. Lang. 

L. 74. 728. — Einwirkung der Hitze auf einige 
Kohlenwasserstoffe. P. Barbier. L. 74. 750. — 
Ausnutzung der Wärme zum Erhitzen, Beleuchten 
u. Ventiliren. C. Ritschie. Pat. 74. 765. — 

Das Welter'sche Gesetz u. die latente Vergas- 
ungswärme des Kohlenstoffs. F. Lürinann u. 

G. Bethken. L. 76. 51. — Ueber Anziehung 
u. Abstossung von Licht- u. Wärmestrahlon. F. 
Neesen. L. 76. 52. — Temperatur der mit Gas 
geheizten Oefen. S. Pörissö. L. 76. 122. — 

Ueber eine neu entdeckte Wirkung der Wärme. 

C. Bender. L 76. 314. — lieber die bei der 
Gasfabrikation erforderlichen Wärmemengen u. 
über den Werth erhitzter I.uft. H. Brehm. 76. 

379. — Wärmeverhaltnisse in Gasöfen bei Ver- 
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Wendung von feuchten Brennstoffen. K. Acker- 
mann. L. 77. 307. — Ueber die Nutzbarkeit 
der Wärme u. anderer Naturkräfte. C. W. Rie- 
mens. L. 80. 23. — Einfluss der strahlenden 
Wärme der Heizgase auf die Dampfentwicklung 
bei Dampfkesselanlagen. R Koch L. 80. 757. 

— Schneedecke u. Rasendecke als thermische 
Isolirmittel. Becquerel. L. 81. 202. — Die i 
Bedeutung der Wärmeeinheit in England. J. 
Qua gl io. 81. 553. — Ueber die Erhaltung der ■ 
Energie der Sonne. C. W. Siemens. 82. 255. 

— Ueber Regeneration der Wärme. L. 83 107. j 

— Ueber die Absorption strahlender Wärme in 
Wasserdampf u. Kohlensäure. E. Lecher. L. 
83 Ml. — Wirkung freier Moleküle auf strahlende 
Wärme u. deren Umsetzung in Schall. J. T y n- 
dall. L. 83. 341. — Ueber Temperatur, Licht, 
Gesummt Strahlung u. Bestimmung der Sonnen- 
wärme auf elektrischem Wege. W. Siemens, j 
84. 49. — Ueber die von Dampf durch eine I 
Mettall wand in Wasser übertragenen Wärme i 
mengen. Nagemann. L. 84. 550. — Ueljer 
Wärmeregenerirung, lleuneeart. L. 85. 470. 

— Temperatur der WasHergasflamme. E Blass. 
86. 231. — Die Bedeutung der Dissociations- 
temperatur in der Pyrotechnik. F. Lürmann. . 
L. 86. 728. — Die Grenztemperaturen für den . 
Beginn der Lichtausstrahlung. H. F. Weber, j 
L. 87. 1083. — Das mechanische Aeq ui valent 
der Wärme. C. J.Hanssen. 88.253. — Wärme- 
erzeugung der verschiedenen künstlichen Licht- 
quellen. V. B. Lewes. 88. 1078. — Die Wärme ! 
Strahlung der Petroleumlampen bei Anwendung 
verschiedener Cylinder. B. Nebel. 88. 1141. 

Wärme. Die obere Grenze derVerbrennungsfcempera- 
tur der Kohlen. H. Valerius. L 77 237. — Ver- 
brennungstemperaturen. Berthelot. L. 77 370. 
525. — Ueber die Verhrenimngstemperatur u. 
die Dissociation der Kohlensäure u. des Wasser- 
dampfes. Mallard u. Le Chatellier. L. 82. 
452. — Entzündungstemperatur explosibler Gas- 
gemische. Mallard u. Le Chatellier. L 
83. 160. — Die Entflaiimuingstempcratur explo- 
sibler Gasgemische. Mallard u . Le Chatel- 
lier. L. 83. 374. — Ueber die Verbrenn- 
ungstemperaturen u. die specifiBche Wärme der 
Gase. Mallard u. Le Chatelier. 86. *918. 
949. — Ueber die Verbrennung«- u. Bildungs- 
wärme fester Kohlenwasserstoffe. Berthelot i 
u. Vieille. L. 87. 112. — Entflammung«- u. 
Entzündungstemperaturen einiger flüssiger Han 
delsartikel. F. Gantter. L. 87. 551. — Verbrenn- 
ungstemperatur des Generatorgases u. des Wasser- 
gases. G. Lunge. 87. 949. 

— ■ Niedere Temperatur einer Flamme. Merrike. 

L. 77. 527. — Apparat zur schnellen Erzeugung 


hoher Wärmegrade u. dessen verschiedene An- 
wendungen. M. Flürscheim Pat. 81. *514. — 
Erzeugung niedriger Temperaturen durch ver- 
flüssigte Gase. L. 83. 228. — Ueber die An- 
wendung von Sumpfgas zur Erzeugung niederer 
Temperaturen. L. Cailletet L. 84. 024. S. 
Wroblewski. L. 84. 0*43. 

Wärme. Ueber die Möglichkeit, hohe Temperaturen 

* photometrisch zu messen. J. De war. L. 74. 41. 
— Messungen über die Temperatur in Retorten. 
M. 8. Green ough. L. 77. 235. — Directe Mes- 
sung von Flaminentemperaturen. F. Rosetti. 
L. 78. 137. — Bestimmung hoher Temperaturen 
F. Fischer. L. 79. 201. — Apparat zur Be- 
stimmung der Verbrennungswärme. F. Fischer. 
L. 80. *130. — Ueber Temperaturmessungen. 
F. Fischer. L. 80. 230. — Die wichtigsten In 
strumente für die Bestimmung der Verbrennungs- 
wärme. F. Fischer. L. 80. 236. — Vorrichtung 
zur Bestimmung der Temperatur von Retorten. 
H C. Bowen. L. 80. 679. — Optisches Messen 
hoher Temperaturen. Crova. L. 81. 617. — 
Thermoelektrischer Apparat zur Messung von 
Temperaturen bis etwa 000® C. Siemens u. 
Halske. L 81.733. — Instrument zum Messen 
hoher Wärmegrade. K. Möller. Pat. 82. *831. 
— Ueber die Bestimmung der Temperatur der 
Retortenöfen. Ledere. L. 83. 020. — Ver- 
besserungen an dem Hobaon 'sehen Apparat zur 
Temperaturhestiiumung des heissen Gebläse- 
windes. Fr. Krupp. Pat. 84. *500. — Calori 
metrische Untersuchungen M. Hübner. L. 85. 
470. F. Stob mann. L. 85. 529. L. 86. 697. 
— Normalkegel für die Bestimmung der Tem- 
peraturen in den Oefen der keramischen In- 
dustrie. H. Reger. L. 86. 363. s. a. Pyrometer 
— Beobachtung der Betriebstemperatur im Innern 
der Gasretorten. A. Heints. 86.894. — Tein- 
peruturbcstimmungen mit Seger’s Normalkegeln. 
L 87. 270. — Temperaturbestimmung mit sog. 
Prinsep’sehen Legirungen. Eng. Schilling. 87. 
743. — Ueber die Ermittlung des Wärinever- 
lustes in den Kamingasen u das compenßirte 
Dasymeter. A. Siegert. 88. *736. — Beobach- 
tungen zur Messung der Temperatur der Erde 
in verschiedenen Tiefen. L. 88. 948. — Ver- 
fahren u. Apparat zur Bestimmung von Tempe- 
raturen u. des Barometerstandes. J. Wiborgh. 
Pat. 88 *989. 

— Temperaturmessungen im Hof- u. National- 
theater zu München bei elektrischer u. bei Gas 
beleuchtung, bei leerem u. bei vollem Hause. 
Fr. Renk. 85. 372. — Temperatursteigerung in 
mit Menschen gefüllten Räumen bei elektrischem 
Licht u. bei Gasbeleuchtung mit gleichzeitiger 
Ventilation. 87. 213. — Temperaturmessungen 
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bei vollem Hange, im Saale des kgl. Odeons zn 
München. Fr. Renk. 87. 2*28. — Die Erhöhung 
der Temperatur bei Gas- u. l>ei elektrischer Be- j 
lenchtung nach Fischer u. Peukert. K. Hart- 
mann 87. U>41 

Wärme, specifische. Ueber die specifische Wirme 
der Gase. E. Wiedemann L. 78.662. — Ueber 
die Abhängigkeit der specifischen Warme der 
Gase bei conatantem Volumen von der Tempe- | 
ratur u. die Wftrmeleitungsftthigkeit der Gase. I 
A. Wüllner L 78. 70b — Ueber die speci- 
fische Wftrme der Gas« bei hoher Temperatur. 
Mallard u. Le Chateil ier. L. 82. 227. | 
Vieille. L. 83. 655. Clerk. L. 86. 697. — 
Ueber die Messung der specifischen Wftrme u. 
der Leitungsffthigkeit. Morison L. 84. 72t). — j 
Ueber die Verbrennungstemperaturen u. die : 
specifische Wärme der Gase. Mallard u. Le | 
Chatellier. 86. *918. 949. — Untersuchungen 
über die specifische Wftrme u. die Aenderuug 
des Agregatzu Standes bei hohen Temperaturen. 
Pionchon. L. 87. 471. 

WftrmelsolirungsmASse siehe Umhüllnngsnmsse im 
Register für Wasserversorgung. 

Wärmeleitung siehe Wftrme u. Wärme, specifische. 
Warmeregenerntoren siehe Regeneratoren. 
Wascher. Waschapparat zum Reinigen von Leucht- 
gas u. anderen Gasen. L. Chevalet. Pat 83. 
•420. — Gas- Wasch- u. Reinigungsapparat. J. 
Laycock u. Th. Clapham. Pat. 83 •625. — , 
Apparat zur Auswaschung von Ammoniak u. 
Theer aus heissen Gasen. F. Lorenz. Pat 85. 
•39. — Gaswascher für Gokereien. Otto. 85. 
119. — Colonnenwascher. Aug. Klön ne. Pat. 

85. •923. Pat. 86. *213. — Neuerung an dem 
Livesey’schen Gaswäscher. J. Qua gl io. Pat. 

86. *367. — Gasstrahlwascher zur Ausscheidung 
von Theer. R. Fleischhauer. 87. *27. — 
Trichterförmige Zwischenböden in Verbindung 
mit spiralförmigen Rippen an Gaswaschern. G. 
Pflücke u. T Hahn. Pat 87. # 509. — Selbst- 
regulirenderGastrahl wasch er. R F 1 e i s c h h a u e r* 
Pat. 87. *1020. 

— Neuerungen an Waschern. D. Hulett u. 8. 
Chandler. Pat. 75. 302. G. E. Saville. 76. 
587. L. 77. 201. Pat. 77. 529. E. S. Chateis. 
Pat 78. 238. Kirchweger. Pat 81. *102. E. 
Ledig. Pat. 88. *195. 

— Werth der Wascher für die Reinigung u. Ent- 
fernung des Ammoniaks aus dem Gase. C. Hunt. 
76. 612. — Ueber Wascher. R. H. Patterson. 

L. 80. 22. — Ueber Kühl u. Wasch rftu me für 
Gase der Hochöfen, Cokeöfen u. Generatoren 
84. 633. F. Lürmann. 84. 639. 

— Der Standard Wäschern. Scruhber von K i r k h am, 
Hulett u. Chandler. 78. 532. 80. *443. — 


Ueber Andersons Gaswäscher u. Scrubber. Pat 
terson. L. 79. 543. — Ueber den Standard- 
Wascher-Scrubber Aug Klön ne. 80. 502. 81. 
38. J. Quaglio. 80. 633. — Betrieb mit dem 
Standard- Wascher-Scrubber. B. M e r k e 1. 83. 289. 

— Wascher Scrubber. O Mohr. 82. *251. — 

— Versuche mit dem Mohr’schen Wascher- 
Scrubber. 83. 490. 85. 163. — Etagen- Wascher- 
Scrubber. E. Ledig. Pat. 85 *758. 85. * 866 . — 
Colonnen- W ascher-Scrubber. Aug. Klönne Pat. 
86. *932. — Gaswascher Scrubber. O. Ruppe rt. 
Pat. 88. *377. — Concentrischer Rohrwascher 
u. Scrubber. H. Langen. Pat. 88. *988. 

Wasserdampf siehe Dampf. 

Wassergas s. a. Carburation, Gasbereitung, Gas- 
bereitungsapparate, Generatoren, Kohlenoxyd, 
Oefen u. Wasserstoff. 

— Geschichte der industriellen Darstellung. L. 
77. 13. — Geschichte u Darstellung. L. 78. 706. 

— Das Wassergas, seine Geschichte tu Herstel- 
lung. H. Morton. L. 80. 21. 8. Schiele. L. 
86 582. Mftrz. L. 86. 758. 

— Darstellung. L. Stevens. Pat. 74. 278. K. M. 
L. P. Louttit. Pat 77. 676. — Darstellung aus 
gewaschenen Schröben von den Rückständen der 
Paddel- u. Sch weissofenfeuerungen. L 85. 277. 

— Darstellung durch Behandlung eineB glühen 
den Gemisches von Kohle u. Eisenoxyd mit 
Wasserdampf. M. Bauer. Pat. 87. 274. Pat. 
88. 57. 

— Darstellung von carhon isirtem Wassergas. W. 
R. Lake. Pat. 75. 625. R. P. Spiee. Pat. 76. 
26. — Darstellung u. Carburirung. H. C. Bull. 
Pat. 81. *513. 

— Neuerungen in der Erzeugung von Wassergas 
u. den dabei angewendeten Apparaten. G. S p r i n g 
D wight. Pat. 83. *624. E. Jerzmanowski. 
Pat. 85. •358. W. 8. Sutherland. Pat. 85. 
•922. 

— Erzeugungskosten u. Heizeffect des Dowson 
Wassergases, sowie seine Anwendung zum Be- 
trieb Otto’scher Gasmaschinen. 81.674. — Dow- 
»on’s Verfahren für Wassergas u. Motorenbetrieb. 
L. 82. 410. — Dowsongas u. dessen Preis. J. Dow- 
son. L. 85. 476. — Das Wilson- oder Dowson 
Gas. G. Lunge. 87. 913. — Dowson-Gas u. seine 
Anwendung zum Betrieb von Gasmotoren. 
Bücking. 88. *460. L. 88. 334. 

— Process der Equitable Gas Company, Kalkgas. 
W. Hempel. 87. 530. 

— Flarnery Process. W. Hempel. 87. 530. 

— G ninge r-Wassergasprocess. W. Hempel. 87. 
•525. 

— Ueber Wassergasdarstellung nach Gwynne- 
Harris. Silliman n. Wart*. L, 74. 146. 
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Wassergas. Hanlon-u. Leadley-Process.W.IIem pel. 
87. *527. 

— Darstellung von carbonisirtem Wassergas nach 
Lowe’s Process. E. Dura n fl. L. 76 .‘155. — Lowe’s 
Gaserzeugungsprocess. 76. *73. L. 76 51. L. 77. 
18. L. 78. 308. 8. a. 78. 33. A. Wurtz. L. 76. 
215. E. Durand. L. 76. 366. — Streng’» Gas- 
hereitungs verfahren. L. 79. 791). — Darstellung von 
Wassergas nach Lowe u. Strong. L. 80. 22. J. v. 
Quaglio. 80. 405. Dahlerus. L. 80. 419. — 
Der Strong-Lowe-Procesa u. die Generatorfeuer- I 
ung mit Waaserdampfzuftthrung. 80. 333. Dah- 
lerus. L. 80. 419. — Ueber die Leistungen des 
Strong'schen Verfahrens zur Darstellung von 
Wassergas. Dwight. L. 80. 136. J. v. Quaglio. 

80. 333. C. Winkler. 81. 345. 348. - Strenge 
WassergaBprocess. L. 82 . 453. — Der Lowe- 
Procese. W. II ein pel. 87. *523. — Unkosten 
des Lowe-Processes. W. Hem pel. 87. 532. 

— Mc. Kenzie- Process. W. Hem pel. 87. *531. 

— Pas Selligue'sche Wassergas. 87. 419. 

— Tessie du Motay’s Wassergasprocess. 80. 678 
W. Hem pel 87. *529. 

— Ueber Wassergasdarstellung. Lencaucliez. 
L. 75. 413. R. P. Spiee. L. 75. 643. — Ueber ! 
Wassergusdarstellung zu Heizzwecken. L. 77. 
307. — Ueber die Production von Wassergas 
II. Bunte. 78. 90. 80. 410. — Ueber Wasser- j 
gasfabrikation. Körte. L. 81. 47. — Zur Dar- 
stellung. L. 81. 237. A. Naumann. 81. 218. 
8chiele. 81.530. Quaglio. 81.533. E. Ste- 
venson. L. 82. 119. — Zur Herstellung von 
Wassergas u. dessen Umwandlung in Leuchtgas 
in Amerika, v. Quaglio. 83. 606. — Ueber i 
die Fabrikation u. Verwendung des Wassergases 
zu Heizungs u. Beleuchtungszwecken. Osthues. 

85. 325. L. 86. 501. — Ueber den Betrieb von 
Wassergasrtfen. O. Kn au dt. 85 897. — lieber 
Wassergasdarstellung. Haug. 86. 658. — Be- 
rechnung der Selbstkosten. E. Blass. 86.232. 

— lieber Einwirkung von Wasserdampf auf glQhende 
Kohle oder Coke s. a. Dampf. J. H. Long. | 
L. 78. 705. J. v. Ouaglio. 80. 407. C. Winkler. 

81. 846. II. Bunte. 81 522. 527. E. Blass. | 

86. 223. s. a. L. 86. 848. — Einwirkung von 
Luft u. Wasserdampf auf glühende Kohle. C. 
Winkler. 81. 350. — Untersuchungen ft her 
den Wassergasprocess. H. Bunte. 81. *521. 

— Bildung von Wassergas beim Erhitzen eines 
Gemisches von schweren Kohlenwasserstoffen, 
.Sumpfgas u. Wasserdampf. E. Blass. 86. 224. '< 

— Auftreten von Silicium Wasserstoff bei der 
Darstellung von Wassergas. E. Blass. 86 228. 

— Zur Kenntnis» der Vorgänge bei der Heizgas, 
u. Wassergasbereitung. J. Lang. 88 *932. *967. 


Wasse r gas . W assorgas a 1 s d er B ren nstoff der Zu kti n f t 
J.Quaglio. L. 80. 333. Anm. 419 — Riechend- 
machen des reinen Wassergases ‘durch Nitro- 
benzol. R. v. Wagner. 80. 411. — Das Wassergas 
ala Ersatz des Steinkohlengases. J. v. Q u a g 1 i o. 

80. 378. 405. Elster. 80. 409. C. Winkler. 

81. 349. — Ueber den praktischen Werth des 
Wassergases. L. 81. 330. — Die Verbrennung 
iles Wassergases im Vergleich mit der directen 
Verbrennung der Kohle in Luft. C. Winkler. 
81. .‘147. — Ueber Wassergas. C. Winkl e r. 
81. 344. v. Marx. L. 82. 564. Dörre. L. 82 
528. 786. — Zur Wassergasfrage. Quaglio. 
81. 536. C. W i n k I e r. 8t. 538. s. a. 83. 598. 84. 145 
85. 324. 86. 97. — lieber Wassergas in Amerika 
L. 88. 62. — Verwendung bei Incandescenzlicht. 
v. Quaglio. 83. 607. — Ueber Wassergas mit 
besonderer Berücksichtigung der in Amerika er- 
zielten Resultate. 84. 107. — lieber Wassergas 
u. dessen Bedeutung als Brennstoff. W. Ehren- 
werth. 84 441. L. 84 504. — Wassergas ohne 
u. mit Stickstoff J. Lürmann. L. 85. 169. — 
Technische Verwendung. L. 85. 277. — Wasser- 
gas fftr Eisenbahnzwecke. L. 85. 528, — Ueber 
Wassergas u. Generator wassergas. 86. 221. — 
Temperatur der Wassergasflamme u. das Falineh- 
jelm'sche Magnesia-Glühlicht. E. Blass. 86.231. 
232. — Ueber Wassergas u das Fahnehjelm'sche 
Glüblicht. K. Kinzer. L. 86. 362 s. a. 417 

— Relativer Werth des Wassergases als Eisen- 
reductionsmittel. B. H. Thwaito. L. 86. 78 S. 

— Das Wassergas für motorische Zwecke. L. 86. 
789. — Heiz- u. Schmelzversuche mit Wassergas. 
H. R Ossi er u. M. Ehrlich. 86 981. — 
lieber Wassergas; die Wassergasanlage in Wit 
kowitz ; Betrieb der beiden Generatoren mit Kühl- 
ring; Anwendung von Wassergas zum Schweissen 
u. Martiniren, zum Beleuchten u. Beheizen der 
Wohtirftume; Erzeugungskosten R. v. Langer. 

87. 188. L. 87. 651. — Die Wassergasfrage u. 
deren gegenwärtiger Stand in Frankreich. He- 
lft ha y. L. 87. 550. — Generator -Wassergas 
d. i. Halhwassergas. G. Lunge. 87. 912. Anui. 

— Verbrennungstemperatur des Wassergases. 
G. Lunge. 87. 949. — Verbrennungstemperatur 
des Generatorgases. G. L u n g e. 87. 949. — 
Zur richtigen Werthstellung des Wassergases. 
G. Lunge. 87. 911. 947. 993. — Die Ergebnisse 
des Wassergases in der Praxis. G. Lunge. 
87. 947. 993. — Ueber die giftigen Eigenschaften 
des Wassergases u seine Zukunft als Heiz- 
material. G. Lunge. 87. 996. — Das Wasser- 
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84. 

290. 

85. 

235. 

86. 

374. 

87. 

309. 

88. 

383. 







Blackpool. Die elektrische Beleuchtungsanlage. 
W. Chew. 80. 307. 

Bochum. Bildung der Actiengesellschaft : »Gelsen- 
kirchcn-Schalker Gas- und Wasserwerke». 74. 79. 
— Betriebsergebnisse der städtischen Gasanstalt. 
75. 347. 79. 253. 80. 354, 81. 484. 83. 874. 86. 
851. 87. 764. 88. 338. 380. — Reparatur einer 
Gasbehälterglocke. 75. 686. — Versammlung 
des Vereins von Gasfarhmännern Rheinland- 
Westfalens. 76. 335. — Versammlung von Coke- 
und Cokekohlen-Interessenten. 85. 427. — Gas- 
preiBermässigung. 86, 640. 970. — Erleichterung 
för den Gasbezug. 88. 125. — Ausstellung von 
Gasapparaten. 86 970. 1031. 88. 532. 
Bodenbach. Bctriebsresnltate der Gasanstalt. 74. 
768. 76. 746. 

Bonn. Ban einer städtischen Gasanstalt. 77. 309. 
415. 464. 79.329. — Aufstellung von Gasselbstzün- 
dem. 78. 376. — BetriebsergebnisKo der Gasan- 
stalt. 81. 811. 82. 572. 83. 740. 84. 601. 85. 
539. 86. 731. 87. 870. 871. 88. 886. 990. — Gau- 
fabrik für die Irrenanstalt. 83. 545. — FJektri- 
sche Beleuchtung des Bahnhofes. 84. 601. 855. 
Bordeaux. Gasbeleuchtung. 74 151. 

Borna. Geschäftsberichte des Actienvereins für 
Gasbeleuchtung. 74. 670. 75. 627. 76. 527. 78. 
522. 82. 575. 83. 667. 86. 935. 

Boryslaw. Brand in den Petroleumgrulien. I. 74. 
665. 

Boston. Gasexplosion. 76. 56. 69. — Elektrische 
Beleuchtung. 83. 75. — Die elektrische Central- 
station. L. 84. 549. — Oeffentliehe Beleuchtung. 
85. 158. — Znr Brandstatistik. 86. 757. 


Brannsehweig. Gaspreis. 76. 358. — Betrieb« 
bericht des Gaswerks. 78. 27. — Verwaltung 
der Gaswerke. 88. 779. — Strassenbeleuchtung. 
87. 477. — Steuerbefreiung der Gaswerke. 88. 
303. — Zweite Gasanstalt. 88. 340. 500. 532. 

— Elektrische Beleuchtung 87. 1029. — Elektrische 
Beleuchtung u. Gaswerk. 88. 340. 500. 

— Brnndstatistik. 86. 21. 

Bremen. Die westfälische Kohle in der Gasan 
statt. 75. 144. — Kosten der Reparatur eines 
GasometerhasBins. 75. 193. — Erweiterung der 
Gasanstalt. 75. 378. — Gaspreisermäsaignng. 85 
906. 86 341. 458. — Neunzehnte Jahresver- 
sammlung des Vereins von Gas- und Wasser 
fachmännem Deutschlands. 79. 261. 410. 

— Elektrische Beleuchtung des FreihafengebieUt. 
87. 371. — Zur Einführung der elektrischen Be 
leuchtung. 88. 265. 381. — Vertrag zwischen 
der Stadt u. der Finna Siemens u Halske. 88 
382. 

— Brandstatistik. 86. 21. 

— Oelheimer Petroleum-Industrie-gesellschaft. 81. 

814. — Thätigkeit des Petroleum Testbüreaus 

87. 440 — Geschäftsbericht der Petroteum- 
börse. 88. 472. 

Bremerhaven. Brand auf der Barke Gea. 80. 
772. — Elektrische Beleuchtungsanlage. 86. 
214. 

Breslau. Die Vergasung der Flcalstoffe u, ihre 
Verwerthung. 75. 31. 227. 257. 510. — Klagen 
der Gastwirthe über die schlechte Beschaffenheit 
des Leuchtgases. 74. 837. 75. 107. u. Aner- 
bieten der Gasanstalt zur Hebung dieser Klagen 
75. 256. — Die Beschaffenheit des städtischen 
Leuchtgases. 76. 33. Meusel. 76. 6. Anm. 
Th. Polleck. 76. 6. Jos. JacobL 76. 10. 
Anm. — Dritte Gasanstalt. 74. 551. 75. 107. 
285. 302. 467. 658. 76. 69. 96. 427. 454. 692. 77 
46. 81. 246. 283. 82. 36. — Gutachten über den 
Ansbau der dritten Gasanstalt. 80. 103. 170. 
— Etat der Gaswerke. 76. 54. 153. — Gasan- 
stalt der oherschlesischen Eisenbahn. 76. 125 
654. — Gasexplosion. 76. 174. 218. — Ver 
gütung bei Beschädigungen durch Leuchtgas 
explosionen. 76. 175. 285. — Telescopgaslie- 
hälter. 78. 30 — Gasverbrauch der Strassen- 
laternen. 79. 142. — Aufstellung eines techni- 
schen Directors für die Gas- u. Wasserwerke. 
80. 293 — Gsspreis. 81. 119 846. — Gas 
messermiethe. 81. 246. — Verpachtung de* 
in den Gasanstalten gewonnenen Ammoniak- 
wassers 81. 773. — Heizung von Schulräumen 
durch Gas. 88.309. — Verordnung Ober Treppen 
!>elenchtnng. 85. 20 86 93. — Beleuchtung 

mit russischem Petroleum. 86. 538. — Gasver 
giftung. 88. 126. — Verwaltungsbericbt der 
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städtischen Gaswerke. 75. 720. 76. 28. 721. 77. 

86. 378. 678. 79. 710. 80. 690. 81. 836. 83. 109. 
84 94. 911. 85. 935. 968. 86. 909. 88. 125. 163. 
1146. 1149. 

— Elektrische Beleuchtung. 85. 935. 87. 44. 88. 
199. 

— Brandstatistik. 86. 21. 

— Versammlung des Vereins von Gas- und Wasser- 
fachmftnnem Deutschlands. 76. 333. — Inter- 
nationale Gasgesellschaft. 79. 60. — Die schle- 
sische Gewerbe- u. Industrieausstellung. K lein- 
stttber. L. 81. 791. — Versammlung des Vereins 
deutscher Ingenieure. 88. 624. 

llretten (Baden). Neubau einer Gasanstalt. 78. 
376. 676. 

Brleg:. Erbauung eines dritten Gasbehälters. 75. 
193. — Betriebsergebnisse der städtischen Gas- 
anstalt. 75. 689. 79. 93. — Die Generatoröfen 
auf der Gasanstalt. L. Link. 80. 260. 

Bristol. Erweiterung der Gaswerke. 79. 766. 
BrOnn. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 437. 
75. 431. 76. 290. 77. 360. 78. 247. 79. 427. 80. 
323. 81. 580. 82. 422. 84. 371. 85. 397. 86. 402. 

87. 555. 88. 503. — Elektrische Theaterbeleucht- 
ung 82 417. 755. 85. 158. 232. L. 83. 60. 265. 
Jord a n. L. 83. 372. 772. — Brandstatistik 86. 21. 

Brüssel. Das städtische Gaswerk. 75. 726. 76. 609. 
77. 530. — Pläne u. Zeichnungen der Gasanstalt. 
Somzde. L. 78. 579. — Betriebsresultate des 
Gaswerks. 77. 632. 83. 237. 87. 841. — Ueber 
den Betrieb der Gaswerke. 8. E 1 s t e r. L. 87. 198. 

— Petroleum-Explosion. 75. 69. — Versuche mit 
Intensivbrennem. 86. 217. — Wybauw's Doppel- 
indexgasmesser, 86. 254. — Tagesgas. 86. 278. 1 

— Ausstellung von Gas-Koch- u. Heizapparaten. 82. 
348. 575. 765. — Preisausschreiben für Gas-Koch- [ 
u. Heizapparate. 86. 253 87. 233. — Der inter- j 
nationale Preiswettbewerb u. die Ausstellung von , 


Gasapparaten. 87. 377. 611. — Ausstellung von 
Apparaten für die Heizung mit Coke. 87. 656. 

— Ausstellung von Gas- und Cokeapparaten. 

88. 501. 

— Elektrische Beleuchtung der Ausstellung. 80. 
739. — Elektrische Theaterbeleuchtung. L. 83. 
264. 86. 94. — Beleuchtungsversuche mit Gas 
u. elektrischem Licht. 85. 1010. 

— Internationale Ausstellung für Wissenschaft u. 
Industrie. 87. 306. — Weltausstellung. 88. 96. 

— Beleuchtung der Weltausstellung. 88. 801. 

— Unfall im Theater 88. 473. 

Bucliholz. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 
763. 76. 743. 

Budapest. Neue Gasanstalt in Pest. 83. 388. — 
Bauproject des Filialgaswerks. 86. 522. Tafel 17. 

— Die Entwicklung des Gasverbrauchs in Buda- 
pest. B. v. Stephani. 86. 528. 

— Die elektrische Beleuchtung des Centralbahn- 
hofes. L 84 . 728. L. 85. 35. — Elektrische Be- 
leuchtung. 87 440 

— Versammlung der Gasindustriellen Oesterreich- 
Ungams. 85. 267. 459. — Landesausstellung. 
L. 85. 813. 

Budapest -Neupost. Betriehsergehnisse der Gas- 
anstalt. 74. 801. 76. 752. 77. 685. 78. 715. 79. 
771. 80. 77«. 81. 847. 82. 801. 83. 827. 84. 783. 
86. 31. 

Bühl ^ Baden). Gasconcession. 86. 877. — Nene 
Gasanstalt. 88. 501. 

ItulTaio. Oeffentliclie Beleuchtung. 87. 78. 
Bunzlan. Versammlung des Vereins der Gas- u. 
Wasserfachmänner Schlesiens n. der Lausitz. 84. 
820. 848. 

Burgdorf. Betriebsergebnisse des Gaswerks. 74. 
350. 75. 354. 76. 246. 77. 258. 78. 241. 79. 369. 
80. 357. 81. 518. 82. 313. 83. 465. 84. 366. 85. 
366. 86. 482. 87. 588. 88. 562. 


€. 


Cadix. Neue Gasanstalt. 85. 452. — Inbetrieb- 
setzung der Gasanstalt. 86. 997. 

Calbe n. d. 8. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 


74. 395. 

75. 384. 

76. 322. 

77. 328. 

78. 

314. 

79. 398. 

80. 298. 

81. 249. 

82. 205. 

83. 

271. 

84. 253. 

85. 316. 

86. 343. 

87. 401. 

88. 475. 

Carlsruhe siehe Karlsrahe. 




Cassel siehe Kassel. 





Celle. Ammoniakfabrik. 84. 

649. — Neue 

Gas- 

anstalt. 

87. 139. 233. 808. Ber. 928. — 

Betriebs* 

ergebnisse der Gasanstalt. 

74. 896. 

75. 

385. 

76. 323. 

77. 324. 

78. 315. 

79. 399. 

80 

299. 

81. 250. 

82. 203. 

83. 271. 

84. 253. 

85. 

316. 

86. 343. 

87. 401. 

88 475. 





Charlotten borg. Betricbsbericht der Gasanstalt. 
82. 656. 85. 686. 86. 794. 88. 1020. — Gas- 
behfllterbau. 86. *608. 

Chemnitz. Gasvergiftung durch Rohrbruch. 75 108. 
— Errichtung einer zweiten Gasanstalt. 75. 149. 
307. — Uebernahme der Gasanstalt durch die 
Stadt. 79. 330. 460. — Elektrische Beleuchtung. 
85. 134. — Die Theercisterne der zweiten Gas- 
anstalt. E Dyck erb off. 88. *763. 
Chesterfield. Gas u. Elektricitat. L. 84. ‘^56. 
Chicago. Brandstatistik. 86. 757. 

Christ ianin. Elektrische Beleuchtung. 87. 441. 
Clausthal. Elektrische Beleuchtung im Gottes- 
hause. 88. 501. 
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Coblenz siehe Koblenz. 

Coburg siche Kobnrg. 

Cochem. Verkauf der Gasanstalt. 82 417. 

Cöln siehe Köln. 

Cösllrt siehe Köslin. 

CSthen. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74. 395. 
75. 384. 78. 823. 77. 323. 78. 314. 79. 398. 
80. 298. 81. 250. 82. 205. 83. 271. 84. 253. 
85. 318. 86. 343. 87. 401. 88. 476. 

Colberg. Versammlung des Baltischen Vereins 
der Gasfachmänncr. 83. 257. 293. 321. 

Colmar siehe Kolmar. 

Coustantlnopel siche Konstantinopel. 


Cottbus. Zur Geschichte der Gasanstalt 87. 843. 

— Betriebsabschluss des städtischen Gaswerkes. 
88. 304. — Gaspreise. 88. 306. 

Crailsheim. Eröffnung der Gasanstalt 74. 235. 

— Betriebsergebnisse derGasgesellschaft. 87. 586. 
Criniltgchau siehe Krimitscliau. 

CSstrin. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 84. 

294. 85. 239. 86. 378. 87. 341. 88. 387. 
Culmbach. Errichtung der Gasanstalt im Jahre 
1863. 88. 219. 

Cuxhaven. Eröffnung der Gasanstalt 85. 20. — 
Betriebsergehnisse der Gasanstalt. 87. 396. 88. 34 1 . 
Czernowltz.Einführungdcr Gasbeleuchtung 75. 86*1 


D. 


Danzig. Umlegung des Kohrnetzes wegen hohen 
Gasverlustes. 74. 279. 75. 598. — Gaspreis. 
76. 629. — Betriebsergebnisse der Gasanstalt 
78. 344 — Versammlung des Vereins Baltischer 
Gasfachmänner. 84. 7öt. — Brandstatistik 86. 21. 
Darmstadt. Klagen Ober die geringe Leuchtkraft 
des Gases. 74. 837. 75 69. — Gaspreis. 75. 
726. 833. 866. — Differenzen zwischen Stadt u. 
Gasanstalt. 76. 29. — Aus den Verwaltnngs 
berichten der Gasanstalt. 75. 307. 85. 480. 86. 
702. 88. 412. 

— Brand im Retortenliause der Gasanstalt. 80. 
206. — Brandstatistik. 86. 22. 

— Elektrische Beleuchtung. 85. 1010. — Bau einer 
elektrischen Centralstation. 87. 734. — Eröff- 
nung des städtischen Elektricitätswcrkes. 88. 
554. — Die elektrische Centralstation 88. 887. 
Versagen der elektrischen Beleuchtung im her- 
zoglichen Palais. 88. 1063. 

Davos (Graubünden). Errichtung einer Gasanstalt. 
76. 29. 

Deggendorf a. D. Bau einer Oelgasanstalt. 81. 
546. MH. 286. 

Deleiuont (Schweiz). Einführung der Gasbeleucht- 
ung. 74. 796. 

Delitzsch. Explosion in der Gasanstalt. 88. 165. 
Dessau. Betriebsergebnissu der Gasanstalt 74 
178. 75. 263. 76. 178. 77. 174. 78. 200. 79. 
208. 80. 20!*. 81. 286. 82. 239. 83. 241. 84. 
205. 85. 199. 86. 248. 87. 238. 88. 441. — Ver- 
trag mit der Deutschen Continental Gasgesell 
schalt. 88. 962. — Elektrische Centralstation. 
86. 126. 877. 

Deutz. Bau einer Gasanstalt. 86 586. — Gas- 
motoronfabrik. 86. 1049. — Gnsvertrag. 87. 44. 
Döbeln. Betriebsresultatc der Gasanstalt. 74. 763. 
76. 743. 


Döhlen - Fotschappel. Betriebsresultate der Gas- 
anstalt. 74. 764. 76. 744. 

Donauwörth. Gasanstalt u. Wassernoth. 83. 94 

— Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 1863. 
88. 219. 

Doos bei Nürnberg. Errichtung einer Oelgasanstalt 
im Jahre 1884. 88. 286. 

Dorpat. Erbauung einer Gasanstalt. 79. 741. 
80. 142. 

Dortmund. Gaspreis. Verlängerung der Leitung 
u. Vermehrung der Laternen. 74. 235. — Gas- 
explosion im Redactionslokale der Westfälischen 
Zeitung. 74. 837. — Gasbehälterbau. 77. 758. 

— Betriebsergebnisse der Gssgesellschaft. 76. 
771. 77. 617. 78. 676. 84. 778. 85. 905. 86. 
878. 941. 88. 1063. 

Drachenfels. Versammlung der Gas- u. Wasser 
fachmAnner von Rheinland n. Westfalen. 87. 

803. 

Dresden. Erweiterung der Neustädter Gasfabrik. 

75. 228. 308. 77. 57. — Bau der dritten Gas- 
fabrik. 75. 280. 76. 195. 218. 78. 56. 183. — 
Etat für öffentliche Beleuchtung u Gasfabriken 

76. 58. 632. — Verarbeitung des Ammoniak 
wassere an der städtischen Gasanstalt. 77. 186. 

— Gasproduction, Länge des Robrsystcms n. 
Strassenbeleuchtnng 78. 79. — Feier des fünfzig- 
jährigen Bestehens der städtischen Gasanstalt 
78. 260 — Die Gasanstalten der Stadt seit ihrer 
Entstehung. L. v Roland. 78. 261. Am». — - 
Verordnung, betr. Treppen- u. Flurbeleuchtung. 
86. 398. 88. 593. — Regulativ gegen Ranch- n. 
Kussbelästigung. 86. 430. 88. 165. L. 88. 227. 1085. 

— Gasversorgung von Strehlen. 87. 147. 88. 501. 

— Arbeiterwohnnngen der Gasanstalt. 87. 441. 

— Gasmotorenbetrieb. 87. 1109. — Gaspreis 
88. 388. — Erweiterung des Rohrnetzes. 88. 383 
501. — Zum sechzigjalirigen Bestehen der städti 
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scheu Gasfabriken. 88. 519. — Erweiterung der Düsseldorf. Bau einer «weiten Gasanstalt. 74. 
Neustädter Gasfabrik. 88. (552. 993. — Die Neu- 236. — Aus den Betriebsberichten der städti- 

gestaltung der Bahnhöfe, die Centralmarkth&lle sehen Gaswerke. 74. 320. 75. 419. 76. 402. 77. 

u. (Ue Altstad ter Gasanstalt. 88. 888. — Be- 533. 78. 491. 78. 482. 667. 568. Taf. 20. 80. 

triebsresultate der Gaswerke. 76. 194. 77. 149. 485. 81. 662. 82. 575. 83. 699. 84. 649. 85. 

78. 239. 79. 416. 80. 451. 81. 405. 87. 140. | 759. 87. 44. 1029. 88. 889. — Ausstellung von 

88. 343. 992. 1125. Gasapparaten. G. Grohmann. 87. 834. 

— Elektrische Beleuchtung. 78. 79. 85. 134. 87. — Die elektrische Beleuchtung des Bahnhofs. 

372. 623. 88. 32. 236.'343. 682. — Betriebsaus- A. Oelwein. 81. *132. — Die elektrische Be- 
gaben für die elektrische Beleuchtung des Kath- leuch tung der Kunstgewerbeschulc. 88. 888. — 

hauses. 88. 1126. — Städtisches Elektricitats- Elektrische Aulagen. 88. 996. 

werk. 88. 1151. — Theater. 82. 834. — Versammlung der au der 

— Versammlung des Vereins von Gas- u. Wasser- Gas- u. 8iederohrconventiou betheiligten Firmen, 

fachmilnnern Deutschlands. 78.185.257. 321. — 88. 65. 

Gründung des Vereins deutscher Glasindustrieller Dnisburg. Gasanstalt. 80. 245. — Gasanstalt 
der Beleuchtungs-Branche. 82. 131. — Aus- u. Wassemoth. 83. 207. — Versammlung des 

Stellung von Motoren u. Werkzeugmaschinen für Vereins von Gas- u. Wasserfachmännern für 

das Kleingewerbe. L. 85. 99. 100. — Ausstellung Rheinland u. Westfalen. 84. 794. — l’reiser 

von Gasapparaten. 88. 923. 1095. mässigung für Motorengas 86. 970. — Gas- 

lludweller. Neubau einer Gasanstalt 74. 322. uhrenmiethe. 87. 22. — Etat der Gasanstalt 88. 

Ilüren. Neubau der städtischen Gasfabrik. 75. 228. 236. — Betriebsberichte der Gaswerke. 82. 793. 

Dürkheim. Gasometerbau. 88. 501. i 83. 701. 86. 182. 87. 8U. 88. 96. 


E. 

Egeln. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 80.267. Elmshorn. Gasexplosion. M. Kahlcke. 77.191. 

81.378. 82.274. 84.292. 85.237. 86.376. 87. 339. 194. — Betriebsresultate der Gasanstalt. 77. 124. 

88. 385. 81. 208. 84. 404. 86. 217. 87. 279. 88. 307. — 

Eger. Versammlung des Vereins für Gasindustrie Elektrische Beleuchtung. 88. 923. 

in Böhmen. 85. 284. Erfurt. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 74.181. 

Kibenstock. Geschäftsbericht der Gasanstalt. 74 . 76. 265. 76. 180. 77. 176. 78. 202. 79.209. 80, 

838. 75. 867. — Dividende des Gasbeleuchtungs- 210. 81. 288. 82. 239. 83. 242. 783. 84. 206. 85. 

actienvereins. 88. 1131. 200. 86. 249. 87. 239. 88. 443. — Vertragsab- 

Elchstädl. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 94. — schloss mit der Deutschen Contiuentalgeseli- 

Erbanung der Gasanstalt im Jahre 1863. 88. 219. schaft in Dessau. 86. 539. 

Eilenbnrg. Betriebsresultate der Gasanstalt. 77. 187. Erlangen. Bilanz u. Dividende der Gasanstalt. 
Einbeek. Besitzwechsei der Gasanstalt. 86. 158. 84. 608. 85. 671. 88. 831. — Gasbehttlterbau. 

Eisenach. Jahresversammlung des Deutschen Ver- Fahrig. 88. 902. 

eins von Gas- u. Wasserfachmftnnern. 86. 485. Eschwege. Gasanstalt. 79. 715. 83. 172. 

— Brandstatistik. 86. 22. Essen. Versammlung des Vereins der Gasfach- 

Elberfeld. Beleuchtung der Eisenbahnconp^s mit mftnner für Rheinland u Westfalen. 84. 147. 

Gas. 77. 215. — Neue Gasanstalt. 81. 247. 84. — Gasprcisormässigung. 79. 142. 88, 532. — 

870, — Betriebsbericht der Gasanstalt. 81. 77. Strassenheleuchtung. 88. 345. — Elektrische Bo- 
815. 85 997. lenchtung. 88. 166. 

— Elektrische Beleuchtung. 77. 215. 86. 852. 87. — Die Krupp'sche Gussstahlfabrik. 79. 655. Be- 

178.278.88.338. — Die elektrische Beleuchtung des richtigung. 79.616. — Einrichtung u. Betrieb 

Bahnhofes. A. Oelwein. 81. *133. — Beschreib- der Krupp schen Gasanstalt. Grahn. 84. 148. 

ung der Elektricitätswerke. Hemme. 88. 782. — Brandstatistik der Gussstahlfabrik. 86 23. 

— Brandstatistik. 86. 22. Eupen. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74.183. 

— Versammlung des Vereins von Gas- u. Wasser- 75. 267. 76. 181. 77. 177. 78. 203. 79. 210. 80 

fachmännem für Rheinland u. Westfalen 85. 8. 211. 81. 288. 82. 240. 83. 243. 84. 207. 85 201. 

88. 806. 86. 250. 87. 240. 88 444 

Elbing. Versammlung des Baltischen Vereins von j Ent in. Uebernahme der Gasanstalt durch die Stadt. 
Gasfaihmännern. 88. 237. I 82. 201 658. 
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F. 


Falkenstein I. V. Nene Gasanstalt. 88. 532. 10%. 
Feldkirch. Anlage und Betriebskosten der com- 
binirten elektrischen Beleuchtung der Station. 
A. Oe) woin. L. 87. 680. 

Flame. Betriebsresnltate der Gasanstalt. 74. 439. 
75. 431. 76. 290. 77. 352. 78. 248. 79. 428. 80. 
324. 81. 581. 82. 423. 84. 372. 85. 397. 86. 403. 
87. 556. 88. 503. 

Flensburg. Betriebsergebnisse der Gaswerke. 79. 
330. s. a. Berichtigung. 79. 528 — Brandasse 
curanr.. 78. 220. — Brandstatistik. 86. 22. 
Forchheim. Einfahrung der Gasbeleuchtung im 
Jahre 1865. 88 243. 

Fost I. I. . Rechenschaftsbericht der Gasanstalt. 

81. 209. 83. 142. 87. 306. 88. 202. — Gemein- 
same Versammlung der Gas- und Wasserfach- 
milmier Schlesiens u. der Lausitz, sowie Bran- 
denburgs. 88. 1. 41. 

Frankenberg. Jubiläum der Gasanstalt. 85. 71. 
Frankenstein. Betriebsergebnisse der Gasanstalt, j 
84 . 253. 85. 316. 86. 344. 87. 401. 88. 476. 
Frankenthal. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 95. 

— Umbau der Gasanstalt. 86. 479. — Oelgaa- 
anstalt der Kühnle'schen Fabrik. Langen. L. 
87. 198. 

Frankfurt a. M. Freie Concurrenz unter den Gas- 
anstalten. 75. 324. — Klagen über das Gas. 
75. 349. — Gasausströmung und Vegetation. 75. 
600. — Strassenbeleuchtung. Erweiterung der 
Beleuchtungsanlagen. Aufstellung neuer La- 
ternen. 75. 600, 78. 31. 79. 142. - General- 

versammlungen der Gasbereitungsgesellsrhaft. 
75. 726. 76. 750. 83. 823. 84 . 759. 85. 873. 88. 
775. — Jubiläum der GaabereitungsgesellHchaft. 
78. 681. 712. — Statuten der Gasbereitungsge- 
sellschaft. 80. 245. — Gasanstalt u. Wassemoth. 
83. 125. — Zündung des Kronleuchters und der 
Soffitenbeleuchtung im Opernhaus. 83. 696. — 
Zur Gasfrage. 84.405. 85 71. 134. — Die Öffent- 
liche Beleuchtung bei der .Stadtverwaltung u | 
bei der Polizeidirection. 85. 263. — Gaavertrüge 
mit der Imperial Continental Gas - Association 
u. der Frankfurter Gasgcsellschaft. 85.601.604. 

— Gem-hilftsberiehte der Gasgesellschaft. 86. 609. 
87. 767. — Die Beleuchtung der Stadt mit Oelgas 
im Jahre 1828 durch Knoblauch u. Schiele. 87. 
414. — Gasmotoren u. Motorengas. 88. 653. 1131. 

— Gasexplosion. 77. 24. — Theaterbrand. 78. 
494. — Brandstatistik. 86. 22. 

— Elektrische Beleuchtung von Eisenhalm wagen. 

82. 131. — Elektrische Station. 84. 67 . 86. 30. 
563. 609. 87.1141. — Zur Einführung der elek- 


trischen Beleuchtung. 86. 1049. 87. 22. — Elek 
trische Beleuchtung des neuen Lagerhauses, 
Einrichtung und Kosten der Anlage. 86. 878. — 
Mittheilungen über elektrische Beleuchtung. 88 
415. 594.652. 1096. — Die elektrische Beleucht- 
ung u. die Sicherheitsbelenchtnng mit Petro 
leumlampen im Hauptbahnhof. 88. 803. 831 
i 1063. 

— Allgemeine deutsche Patent- u. Musterschau 
Ausstellung. 80. 59. 736. 81. 516 546. A. Mar- 
tens. L. 81. 733. C. Thiel. L. 81. 792. - 
Ausstellung von Gasappsraten zum Kochen u 
Heizen. 81. 186. — Versammlung des Verein* 
von Gas- u. Wasserfaehmünnern Deutschland* 
81, 417. — Versammlung des Vereins für che 
mische Industrie. 87. 953. 

Frankfurt a. 0. Betriebsergebnisse der Gasan 
statt. 74. 177. 75. 262. 76. 178. 77. 173. 78. 209. 
79. 207. 80. 209. 81. 286. 82. 238. 83. 240. 84. 
204. 85. 199. 86. 247. 87. 237. 88. 441. — Be- 
leuchtungsvertrag mit der Contincntalgasgesell 
schuft. 83. 76. — Brandstatistik. 86. 22. 

Freiberg 1. S. Betriebsberichte der Gasanstalt 
74. 152. 75. 144. 76. 156. 77. 87. 380. 78. 310. 
79. 257. 80. 55. 82. 131. 82. 83-1. 84. 67. 85. 72. 
761. 87. 117. — Ankauf der Gasanstalt durch die 
8tadt. 85. 848. — Verlegung der Gasanstalt 88 
923. — Gaspreis. 88. 502. 1152. 

— Elektrische Beleuchtung. 87. 767. — Riesen 
esse. 88. 963. 

Freiburg 1. B. Versammlung des Mittelrheini 
sehen Gasindustrievereins. 83. 756. 795. — Neue 
Gasanstalt. 83. 783. — Gasversorgung. 84. 577. 
— Erweiterung der Gasanstalt. 88. 416. — Ver- 
miethung von Gasmotoren. A. Ehrhardt. 88. 
518. 

Freiburg i. Schl. Regulativ für die Ausführung 
der Privat-Gaseinricbtungen u. die Abgabe des 
Leuchtgases. 86. 368. — Versammlung des Vereins 
von Gas- u. Wasserfachmänncrn Schlesiens u. 
der Lausitz. 86. 735. 

Freising. Einführung der Gasbeleuchtung im 
Jahre 1864 . 88. 221. 

Friedrichsort bei Kiel. Elektrische Beleuchtung. 
88. 307. 

Friedrichsladt a. d. Eider. Errichtung einer Gas- 
anstalt. 86. 94. 

FOnfklrrhen. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 
77 685. 78 715. 79. 771. 80 776. 81. 847. 82 
801. 83. 827. 84. 784. 86. 31 

Fürth (Bayern). Geschftflsergebnisae der Gasan- 
stalt. 88. 831. 
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Gaarden bei Kiel. Übergang der Gasanstalt an 
eine Actiengesellschaft. 86. 30. — Verhältnisse 
der Gasanstalt. 88. 594. 

Gardelegen. Betriebsrcsnltate der Gasanstalt. 74. 
764. 76. 744. 

Gastein. Elektrische Beleuehtnng. 86. 563. 
Gaudenzdorf. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 
442. 75. 433. 76. 292. 77. 352. 78. 249. 79. 429. 

80. 325. 81. 582. 82. 423. 84. 373. 85. 398. 86. 

403. 87. 556. 88. 503. 

Geesteniflnde. Gasanstalt. 78 556. 582. 79 332. 
Gelsenkirchen. Rechnungsabschluss der Actien- 
gesellschaft für Kohlendestillation zu Bulinke. 
85. 20. 88. 804. — Geschäftsbericht der Gelsen- 
kirchener Bergwcrk-Actiengesellschaft. 87. 441 
— Gas- u. Wasserwerke 87. 118. 768. 

— Betriebsresultate der Gelsenkirchen-Schalker 
Gasanstalt. 75. 833. 76. 632. 77. 619. 

Gent. Gasbeleuchtung. 7». 742. 

Gera. Elektrische Beleuchtung. 78. 81. — Bau 
eines Gasbehälters. 79. 142. — BetriebsergebniBse 
der Gasanstalt. 87. 150. 88. 66. 

Germersheim. Gasanstalt u. Wasaemoth. 83. 95. 
Gernrode. Gasexplosion. 86. 189. 

Gerelberg. Bau einer Gasanstalt. 88. 473. 
Gevelaburg. Gasbeleuchtung. 86. 399. 

Giessen. Schiedsgerichtliche Entscheidung, die 
Uebemahme des Gaswerkes betreffend. 87. 14. 
Gingen a. B. Elektrische Beleuchtung. 80. 27. 
Gladbach-Rheydt. Verlängerung des Gasvertrags. 
85. 764. — Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 

80. 209. 81. 287. 82. 239. 83. 241. 84. 205. 85. 
200. 86. 248. 87. 238. 

Gladbach • Rheydt • Odenkirchen. Betriehsergeb- 
nisse der Gasanstalt. 74. 179. 75. 264. 76. 179. 
77. 174. 78. 201. 79. 208. 88. 442. 

Glasgow. Ueber die Erweiterung der Gasanstalt. 
L. 74. 386. — Ausstellung von Beleuchtungs- 
Apparaten für Gas und Elektricität 80. 428. 

81. 2. 

Glatz. Gasometerban. 77. 428. 

Glauchau. Geschäftsberichte der Uasbeleuchtungs- 
Actiengesellschaft. 85. 671. 86. 704. 87. 804. — 
Gasfrage. 88. 33. — Erweiterung der Gasanstalt. 
88. 383. 

Gleiwitz. Gasheizung in der Kirche. 85. 940. Die 
Kohrfabrikation auf der kgl. Eisengiesserei. 
Jüngst u. Deppe. L. 86. 758. 
tilogan siehe Gross-Glogau. 


Gmünd (Württemberg) s a. Schwäbisch Gmünd. 
Gassteuer. 81. 485. — Jubiläum der Gasanstalt. 
87. 47. 

Godalming. Elektrische Beleuchtung. 82. 73. 
Görlitz. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 75. 425. 
79. 460. 84. 103. — Einfluss von GasaUBStröni- 
ungen auf die Vegetation. 75. 600. — Errichtung 
einer zweiten Gasanstalt. 75. 762. — Versuche 
mit Luftgas. 76. 60. — Gasanstalt für die Nie- 
derschlesisch-Märkische Eisenbahn. 77. 215. — 
Ausstellung von Gasapparaten. 88. 473. 532. — 
Erweiterung der Gasanstalt. 88. 804. 

— Elektrische Beleuchtung. 87. 1142. 

Göttingen. Brandstatistik. 86 22. — Entwicklung 
der Gasanstalt seit 25 Jahren. 86. 126. — Er- 
weiterung der Gasanstalt. 88. 445. 

Gohlis. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 84. 

293. 85. 238. 86. 377. 87. 340 88. 386. 
Gohlis-Eutritzsch. Betriebsergebnisse der Gas 
anstalt. 81. 379. 82. 275. 

Gotha. Brandstatistik. 86. 22. — Betriebsergeb 
nisse der Gasanstalt. 74. 182. 75. 265. 76. 181. 
77. 177. 78. 202. 79. 210. 80. 211. 81. 288. 

82. 240. 83. 243. 84. 207. 85. 201. 86. 250. 

87. 240. 88 443. 

Gotheuburg. Gasanstalt. 87. 517. 

Graslltz. Gasanstalt. 76. 160. 

Graz. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 439. 
75. 432. 76. 291. 77. 352. 78. 249. 79 428. 

| 80. 324. 8t. 681. 82. 423. 84. 372. 85. 398. 

86 403. 87. 556. 88. 503. — Gcneralversamm 
lung des Vereins der Gasindustriellen in Oester. 
reich-Ungam. 83. 422. 

Greenoek. Ausstellung von Gasapparaten. 80. 28. 
Greiz. Versammlung des Sächsisch-Thüringischen 
Gasfachmännervereins. 87. 953. 

Grossenhain. Geschäftsbericht des Gasbeieucht- 
ungs-Actienvereins. 75. 378. — Betriebsergeb. 
nisse der Gasanstalt. 77. 283. 88. 502. 

Gross . Glogan. Betriebsresultate der Gasgcsell- 
schaft. 75. 348. 76. 217. 

Grünberg (Schlesien). Jahresversammlung des 
Vereins von Gas- u. Wasserfachmännern Schle- 
siens u. der Lausitz. 85. 953. 987. 

Guben. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 79. 
332. 

Gummersbach. Errichtung einer Gasanstalt. 88. 
719. 

Günzenhausen. Erbauung der Gasanstalt im Jahre 
1865. 88. 222. 
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XI. 


Haardt a. Sieg. Betriebsresultate der Gasanstalt. 

79. 608. 80. 628. 81. 575. 84 104 

Hagen. Brand der Gasanstalt 75. 309. 879. — 
Fettgasanstalt für den Bahnhof. 77. 283. — 
Schlachthaus. 85. 544. — Gasanstaltsneubau. 

85. 544. 86. 479. 

Hagen - Herdecke. Betriebsergebnisse der Gas- 
anstatt 74. 179. 75. 264. 76. 179. 77. 175. 

78. 201. 79. 208. 80. 209. 81. 287. 82. 239. 

83. 241. 84. 205. 85. 200. 86. 248. 87. 238. 

Hagen- Herd ecke- Haspe. Betriebsergebnisse der 
Gasanstalt. 88. 442. 

Hainichen. Gaspreis. 88 748. 

Halberstadt. Betriebsreaultate der Gasanstalt. 
78. 82. 713. — Explosion in der Gasanstalt. 83. 
879. 904. 84. 30. — Wiedereröffnung der Gas- 
beleuchtung. 84. 69. — Jubiläum der Gasanstalt. 

87. 118. — Erweiterung der Gasanstalt. 87. 
1090. — Heisgaspreis. 88. 418. 

— Brandstatistik. 86. 22. 

Halle. Gasexplosion. 76. 219. — Beleuchtungs- 
etat 76. 319. — Gasbehälter. 76. 363. 566. — 
Bau eines Gasbehälterbassins. 77. 161. 466. — 
Gasolinexploeion im Hotel xur Stadt Hamburg. 

80. 528. — Betriebsresultate der städtischen Gas- 
anstalt. 77. 215. 82. 878. 86. 822. 87. 920. 

88. 653. 998. — Zur Treppen- u. Flurbeleucht- 
nng. 86. 705 — Brandstatistik. 86. 22. 

— Elektrische Beleuchtung n. Theatercontracte. 

86. 126. — Elektrische Beleuchtung. 87. 1110. 
1142. 88. 653. — Zur Errichtung einer elektri- 
schen Centralstation. 88. 924. 

— Berichte der Handelskammer über die Braun- 

kohlen-, Paraffin- u, Mineralölindustrie. 74. 672. 
75. 560. 564. 76. 529. 78. 739. 82. 610. 88. 

706. 88. 831. — Geschäftsbericht der „Ver- 

einigten sächsisch -thüringischen Paraffin- u. 
8olarölfabriken“. 78. 740. 86. 610. 87. 693. — 
Jahresbericht der 8äehsisch-Thflringisehen Actien- 
gesellschaft für Braunkohlenverwerthung. 86. 
284. 87. 307. 88. 445. — Betriebsbericht der 
Zeitr.er Paraffin- u. Solarölfabrik. 86. 610. — 
Generalversammlung des Deutschen Braunkolilen- 
Industrievereins. 86. 641. 

Uambnrg. Führer durch Hamburg u. nächste Um- 
gehung. H. C. J. KeeBe. L, 80. 23. — Mit- 
thcilungen über die neueren Ingenieurbauten 
Hamburgs. F. A. Meyer. 87. 591. 809. — 
Beschreibung der öffentlichen Anlagen für Be- 
leuchtung, Wasserversorgung u. Entwässerung 
der Stadt Hamburg. L. 87. 835. 

— Pachtverhältnisse der Gasanstalt. 74. 325. 75. 
697.870. 82.502. — Erweiterung der Gasanstalt. 


75. 112. 147. 698. 727. s. a. 841. 78. 363. 77. 
283. — Unfall beim Aufstellen des Gasbehälters 
xu Barmbeck. 75. 870. 76. 127. — Thexter 
beleuchtung. 78. 98. — Das Gaswerk in Bxriu 
beck. 76. 632. — Der grosse Gasbehälter in 
Barmbeck. 78. 523. — Der grosse Gasbehälter 
auf dem Grasbrook. 78. 117. — Die städtischen 
Gaswerke. F.A. Meyer. 79.660. — Die Erahn- 
anlage des Gaswerkes Grasbrook. Galloig. L 

82. 153. — Erweiterung des Gasrohmetzes. 86 
941. — Bau des Teleskop-Gasbehälters auf dem 
Gaswerk Grasbrook. C. II aase. 87. 591.811. 
Taf. 7 bis 9. — Gaswerke. 87. 1031. — G«s 
consum u. Erweiterung der Gaswerke 88. 625 

— Gasproduction u. Kohmetx. 88. 1097. 

— Abrechnung der Gascompagnie. 74. 523. — 
Betriebsergebnisse der Gaswerke. 75. 733. 752 
78. 220. 82. 604. 85. 998. — Gaspreis. 75 698. 727 

85. 905. 86. 186. — Finanxverhältnisse der Gas 
werke. 85. 906. — Etat der Gaswerke für 1887 

86. 998. — Kohlentarif. 86. 371. 

— Elektrische Zündung für Strassencandelaber 

83. 423. — Elektrische Beleuchtung des Frei- 
hafengebietes u. des Zollkanals. 86. 823. 87 
23. — Die elektrische Anlage im Freihafengebiet. 
88. 434, — Ansdehnung der elektrischen Be 
leuchtung, Centralstation. 86. 912. 87. 993 
1053. 1110. 88. 533. — Verpachtung des Betrieb» 
der elektrischen Beleuchtung, Vertrag zwischen 
der Stadt und dem Pächter. 87. 396. — Aus- 
dehnung u Stand der elektrischen Beleuchtung 
in der Stadt. V o I b e h r. 87. 943. — Lieferung« 
bedingungen für elektrischen Strom. 88. 166. 

— Explosion der Theerdestillationsfabrik. 78 
583. — Gasexplosionen. 82. 38. 85. 73. 86 
342. — Gasexplosion durch elektrische Leitung 
88. 446. — Zur Brandstatistik. 86. 757. 

— Geschäftsbericht der Deutschen Petrolenmbohr 
gesellschaft. 82, 312. — Petroleumeinfnhr. 87. 
1053. 

— Geschäftsabschluss der chemischen Fabrikactien 
gesellschaft. 87. 898. 

Hameln. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 75. 
386. 76. 324. 77. 324. 78. 315. 79. 399. 80. 299 
81. 251. 82. 205. 83. 271. 546. 84. 253. 85. 316. 
86. 343. 87. 401. 88. 475. — Uebergang der 
Gasanstalt an die Stadt. 88. 308. 

Hamilton. Versammlung des Gasfachmännerverein- 
von Westschottland. 74. 862. 

Hamm. Gasanstalt. 78. 556. — Gaspreis 87. 617. 
llanan. Gasanstalt u. Wassernoth. 83 95. — 
ßetriebsniittheilungeu der Gasanstalt. 83. 593. 
— Gasexplosion. 86. 61. 
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Hannorer. Gasproduction u. Flammenzahl. 75. 
601. — Ausdehnung des Gaarohrnetzes. 76. 319. 
— Betrieberesnltate der Gasanstalt der Imperial 
Continental Gaaassociation. 76. 771. 77. 601. — 
Drahtseilhahn zur Gasanstalt 76. 633. 78. 722. 
Körting. L. 78. 22. — Bau einer Centralgas- 
anstalt auf dem Bahnhof. 77. 187. — Etat für 
Strassenheleuclitung. 79. 258. — Gasfrage. 88. 
34. — Gasvertrag. 88. 98. — Blitzableiter&n- 
schlnss. 88. 446. 

— Die elektrische Beleuchtung des Bahnhofes. 
80. 892. A. Oel wein 81. *132. — Die elek- 
trische Strassenbeleuchtung. L. 85. 265. — Cen- 
tralstation u. Preis der elektrischen Beleuchtung. 
86. 736. — Unterbrechung der elektrischen Be- 
leuchtung. 88. 98. 

— Petroleumbohrungen. 80. 392. — Jubiläum 
der Körting’schen Fabrik. 82. 103. — Jahres- 
versammlung des Deutschen Vereins von Gas- 
und Wasserfachmännem. 82 427. — Hanno- 
verische Centralheizungs- u. Apparatebauanstalt. 
84. 365. 

Hansdorf-Wüstewaltersdorf. Betriebsberichte der 
Gasanstalt. 74. 760. 76. 742. 

Harre. Elektrische Beleuchtung des Hafens. L. 
82. 162. 

Ilajnichen. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 
764. 76. 744. 

Heide (Holstein). Geschäftsberichte der Gasanstalt 
86, 515. 88. 655. — Gaspreis. 88. 1098. 
Heidelberg. Versuche mit den Anzünd- u. Lösch- 
apparaten von Flürscheim bei der Strassen- 


beleuchtung. 74. 646. — Betriebsbericht der 
Rheinischen Gssgesellschaft. 74. 740. — Jahres- 
versammlung des Vereins von Gas- und Wasser- 
fachmännern Deutschlands. 80. 829. — Gas- 
anstalt und Wassernoth. 83. 95. 

Heilbronn. Gassteuer. 78. 713. — Gasbehälter- 
hassin aus Cementbeton. 80. 29. 295. 

Helmond (Holland). Gasexplosion. 85. *970. 

Hemelingen bei Bremen. Gasanstalt. 84. 655. 

Herbesthal. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 
74. 184. 75. 267. 76. 182. 77. 177. 78. 203. 79. 
210. 80. 211. 81. 288. 82. 240. 83 243. 84. 207. 
85. 201. 86. 250. 87. 240. 88. 444. 

Hergbruck. Gasanstalt. 77.711.— Eröffnung der 
Gasanstalt im Jahre 1877. 88. 285. 

Hildeshelm. Betriebsergebnisse der Gaswerke. 86. 
158. 586. 87. 667. 735. 88. 686. — Haushaltung«- 
plan der Gasanstalt 88. 594. 

Hirschberg (Schlesien). Betriebsberichte der Gas- 
anstalt. 74. 762. 76. 742. 

H bebst. Elektrische Beleuchtung in der Anilin- 
fabrik von Meister, Lucius u. Brüning. 79. 60. 
— Die Theerfarbenfabrik von Meister, Lucius 
u. Brüning. L. 81. 542. — Neue Gasanstalt für 
die Farbwerke. 83. 875. 

Hof. Betriebsabschlüsse der Gasactiengesellschaft. 
84. 365. 85. 287. 314. 87. 279. 

Hohenstein. Gasanstalt 87. 1058. 

Holzminden. Gaspreis. 87. 279. 

Homburg. Betriebsljericht des Gaswerkes. 85.361. 

Husuin. Vergrösserung der Gasanstalt. 86. 186. 


I. 


Ingolstadt. Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 1863. 
88. 219. 

Innsbruck. Holzgas oder Steinkohlengas ? 74. 80 
Inowraclaw (Provinz Posen). Errichtung einer Gas- 
anstalt 74. 798. 

Inowra/.law. Brandstatistik. 86. 22. 

Ischl. Gasanstalt u. Wassernoth, 83. 125. 


Iserlohn. Dividende der Gasgesellschaft. 83.674. 
— Gaspreis. 87. 49. 954. — Elektrische Beleucht- 
ung. 87. 178. 964. 

Itzehoe. Gasbehälter. 82. 201. — Uebernahme 
der Gasanstalt durch die Stadt. 86. 480. — Be- 
triebsberichte der Gasanstalt. 85. 792. 86. 614. — 
Ausstellung von Koch- u. Heizapparaten. 88. 1064. 


K. 


Kaiserslautern. Zweite Gasanstalt. 86. 380. — 
Betriebsresultate der Gaswerke. 74.236.75.113. 
76. 127. 77. 88. 151. 78. 117. 79. 143. 80. 214. 
81. 150. 82 183. 83. 143. 84. 132. 85. 181. 86. 
186. 87.442. 88.308. — VereammluugdesMittel- 
rheinischen Gasindustrievereins. 84. 747. 772. 
786. 843. 884. 


Karlsruhe. Städtische Gas- u. Wasserwerke. 76. 

285. — Betriebsberichte des Gaswerks. 77. 753. 

79. 25. 738. 80. 619. 81. 332 83. 208. — Er- 
bauung einer Filialgasanstalt. 85. 73. — Ver- 
sammlung des Mittelrheinischen Gasindustrie- 
Vereins. 87. 283. — Ausstellung für Handwerks- 
technik u. Ilauswirthschaft. 87. 288. 
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Kassel. Jahresversammlung des Vereins der Gas- 
a. Wasserfachmänner Deutschlands. 74. 357. 

— Uebergang derGaaanstalt an dieStadt. 75. 833. 

— Spccialauestellung für HeizungB- und Venti- 
lationsanlagen. 77. 297. — Bramlstutistik. 86. 22. 

— Gasexplosion. 86. 29. *60. — Gaspreise. 87. 
735. — Gasanstalt. 88. 447. 

Kempten. Brandstatistik. 86. 22 — Dividende 
der Gasgesellschaft. 88. 924. 

Kettwig. Preisermässigung für Koch- und Heiz- 
gas. 87. 659. 

Kiel. Verbot der Theerfeuorung. 74. 411. — 
Brandstatistik. 86. 22. — Zweite Gasanstalt. 

86. 187. 342. 399. 480. 706. 823. — Betriebs- 
berichte der städtischen Gasanstalt . 74. 433. 75. 
425. 76. 243. 77. 620. 78. 583. 79. 742. 81. 51. 
700. 82. 873. 86. 796. 87. 924. — Verwaltungs- 
berichte der Gasanstalt von 1881 — 1886. 87. 552. 

— Etat der Gaswerke. 88. 447. — Elektrische 
Beleuchtung. 88. 1132. 

Kirchberg (Sachsen). Dividende des Gasbeleucht- 
ungs-Actienvereins. 82. 874. 88. 963, 
Kirchheimbolanden. Dividende der Gasgesell- 
schaft. 86. 880. 

Klm. Bau einer Gasanstalt. 74. 238. 

Kissingen. Gasanstalt. 74. 676. — Erbauung der 
Gasanstalt im Jahre 1875. 88. 285. — Betriebs- 
ergebnisse der Gasanstalt. 78. 284. 79. 334. 80 
267. 81. 377. 82. 274. 84. 292. 85. 237. 86. 376. 

87. 339. 88. 385. 

Kitzingen. Einführung der Gasbeleuchtung im 
Jahre 1862. 88. 216. 

Klagenfurt. Geschäftsverhältnisse der Gange- 
Seilschaft. 84. 418. 87. 517. 88. 626. 

Klere. Brandstatistik. 86. 22. 

Klingenthal. Eröffnung der Oelgasanstalt. 80. 29. 

— Betriebsergebnisse der Oelgasanstalt. 81. 575. 
Koblenz. Betriebsbericht der städtischen Gas- 

fabrik. 74. 319. — Heber die Gasbehälterexplosion 
am 19. Juli 1873. Schiele. 74. 468. u. über 
die mögliche Ursache dieser Explosion. A. C. 
Spruyt. 74. 581. 

Koburg. Dividende der Gasactiengesellschaft. 84. 
677. 85. 790. — Uebergang der Gasanstalt in 
städtischen Betrieb. 85. 637. 

Köln. Beschwerde der Bürger über die Erhöhung 
des Gaspreisea 74. 25. 47. — Normativbestim- 
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tigung. 444. — Privatgasleitungon. 76. 601. — 
Um- n. Neulegnng von Gasrohren. 75. 871. 77. 
255. — Plan, Koetenvoranschlag u. Bau einer 
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— Elektrische Beleuchtung auf Rheindampfern 
80. 775. 81. 30. — Elektrisches Licht im 8tadt 
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Krakau. Gasanstalt. 85. 392. — Betriebsergeb- 
nisse der Gasanstalt. 85. 200. 86. 249. — 

Uebergang der Gasanstalt an die Stadt. 86. 159 
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Linz-Urfahr. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 

74. 801 76. 752. 77. 685. 78. 715. 79. 771. 

80. 776. 81. 847. 82. 801. 83. 827. 84. 784. 86. 31. 

Lissabon. Gasbeleuchtung. 87. 736. 903. — Gas- 
gesellschaft. 88. 167. 
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Gesundheits-Ausstellung. 84. 735. — Kosten der 
elektrischen Beleuchtung bei der Erfindung»- 


ausstellung. 86. 188. — Erweiterung der elek- 
trischen Beleuchtungsanlagen. 86. 614. 706. — 
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sehen Gasanstalt. 86. 614. 

— Elektrische Centralstation. 84. 249. 86. 62. 
614. — Elektrische Beleuchtung. 87. 81. 1142. 
88. 748. 
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Belenchtung der Theater. 85. 79. 392. Ph. 
Seubel. L, 85. 754. — Gutachten über die elektr. 
Beleuchtung des kgl. Hof- u. Kationaltbeaters. 
Fr. Renk. 85. 371. — Verlöschen der elek- 
trischen Theaterbeleuchtung. 85. 734. — Dampf 
masehinen u. Dampfkesselanlage zur elektrischen 
Beleuchtung der kgl. Theater. L. 87. 72. — 
Elektrisches. 87. 903. — Die elektrische Be- 
leuchtung des Theaters am Gärtnerplatz. 88 . 964. 

— Störung der elektrischen Belenchtung im 
Hoflheater. 88. 1024. — Versagen der elek- 
trischen Beleuchtung im Odeon. 88. 1064. 

— Die internationale elektrische Ausstellung. 82. 

339. 579. 617. 659. 83. 509. L. 83. 100. 342. 
732. K. Pöllath. L. 83. 61. H. Söhren. 
L. 83. 267. — Ausstellung von Gas -Koch- n 
Heizapparaten. 87. 1143. — Ausstellung von 

Kraft- u. Arbeitsmaschinen. 88. 35. 478. 

— Versammlung des deutschen Vereins von Gas 
n. Wasserfachmännern gelegentlich der Elektri- 
citäts- Ausstellung. 82. 691. 722. 769. 843. 847. 

— Versammlungen des Bayerischen Vereins von 
Gas- u. Wasscrfachmännern. 86 381. 408. 443. 
468. 87. 632. 1002. 1061. 

— Feucrlärm im Theater. 85. 207. — Feuer im 
Hoftheater. 88. 626 832. 

Münden (Hannover). Errichtung einer Gasanstalt. 
88. 1064. 

Münster. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 86. 
675. 87. 903. 




Nakskow. Die Gasanstalt n. ihre Betriebsergeh, 
nisse. 83. 423. 

Naumburg. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 79. 

340. — Ankauf der Gasanstalt 87. 624. 

N'eisse. Brandstatistik. 86. 23. 

Neuenburg (Schweiz.) Abschaffung der elektrischen 
Beleuchtung. 86. 881. — Errichtung einer Gas- 
anstalt. 86. 942. 

Nenhaldensleben. Gasanstalt. 86. 481. 
Nemnarkt (Schlesien). Petroloumbeleuchtung, 75. 78. 
Neumünster.Yoransehlagder Gasanstalt für 1886/87. 
86. 189. — Gasconsum u. neuer Gasbehälter. 87. 
279. — Gasversorgung. 86. 768. Betriebsergeb- 
nisse der Gasanstalt. 87. 1144. 88. 1098. — 
Elektrische Beleuchtung. 86. 827. 87. 903. 


Neu-Ruppin. Gasbehälterban. 88. 448. 

Neusalz a. 0. Betriebsbericht der Gasanstalt. 74. 
761. 76. 742. 

Neustadt a. d. Halde. Ban einer Gasanstalt. 74. 
289. — Gasanstalt u. Wassernoth. 83. 126. — 
Uebernahme des Gaswerks durch die Stadt u. 
Liquidation der Gasgesellschaft. 86. 432. 675. 
— Betriebsresultate der Gasanstalt. 75. 315. 
76. 256. 77. 289. 78. 284. 79. 333. 80.267. 81. 377. 
82. 274. 84. 292. 85. 237. 86. 376. 87. 311. 88. 385. 
Neustadt (Holstein). Verkauf der Gasanstalt. 88. 
927. — Erneuter Besitzwechsel der Gasanstalt. 
88. 1132. 

Neustadt (Oberschlesien). Errichtung einer zweiten 
Gasanstalt.. 86. 252. 
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Neutra. Errichtung einer Gasanstalt. 88. 60. 
Newcastle, lieber die neuen Werke der Newcastle 
and Gateshead Gas Co. L. 74. 637. 

New-Vork. Der Petroleumhandel. 75. 35. 193 

— Municipal-Oxygen-Gas Company. L. 75. 411. 

— Die Gasanstalten der Stadt. E. G. Lowe. 
80. 677. — Rohrleitungen und Strassengrund. 83. 
1 15. 151. — Zur Gasversorgung der Stadt. 83. 
*678. — Beleuchtung. 83. 503. — Strassenbe- 
leuchtung. 83. 387. 85. 483. — Oeffentliche 
Beleuchtung. 87. 479. — Actiengesellschaft 
für Aunnoniakproducte aus Gaswassern 86. 
913. 

— EinfQhrung von Edison • Lumpen in grosserem 
Maassstahe. 81. 36. — Elektrische Beleuchtung 
der Strassen u. Gebftude. 82. 4. 372. 83. 387. 
503. 85. 483. — Preis des Edisonlichtes. 83. 76. — 
Die elektrische Beleuchtung der Brücke zwischen 
New-York u. Brooklyn. L. 83. 732. — Die elek- 
trische Centralstation in Stanton Street L. 85. 
813. — Die oberirdischen Elektricittttsleitungen. 
85. 906. — Die elektrische Beleuchtung in New- 
York. 85. 492. 87. 83. — Versagen der elek- 
trischen Beleuchtung. 86. 881. — Erfahrungen 
mit der elektrischen Beleuchtung des Fahrwassers 
von Hell-Gate. 86. 971 — Die elektrischen Unter 
grundleitungen. L. 86. 898. 87. 301. Wahner. 
L. 87. 680. 


— Die Central-Dampfstation. Rüdiger u Pasch ke. 
L. 84. 281. — Die Dampfleitungen in der Stadt. 
L. 84. 673. 825. L. 85. 171. 

— Brnndstatistik. 86. 675. 757. 

Nienburg a. »1. Saale. Betriehsresultate der Gas- 
anstalt. 74. 765. 76. 744. 

Nienstedten bei Altona. Feuer auf der Gasanstalt 
87. 903. 

Nippes hei Köln. Verwaltungsbericht u. Betriebs- 
ergebnisse der ActiengesellscliaftfürGasbereitung. 
74 522. 85. 365. 

Nizza. Theaterbrand. 81. 221. 

Niirdlingen. Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 
1863. 88. 220. 

Nordhausen. Gaspreiserinilssigung. 86. 942. — 
— Erneuerung des Gasvertrags mit der Con- 
tinental-Gasgcseilschaft. 86. 1032. — Betriebs- 
ergebnisse der Gasanstalt. 74. 181. 75. 265. 76. 
181. 77. 176. 78. 202. 79. 209. 80. 210. 81. 288. 
82. 240. 83. 242. 84. 206. 85. 200. 86. 249. 87. 
240. 88. 443. 

Nottingham. Gaswerksanlagen. 83. 708, 
Nürnberg. Rechnungsabschluss des Gaswerks. 74. 
772. — Gasexplosion. 75. 353. — Kochgas. 85. 
874. — Gasbehilltertmssiu auB Stampfbeton. 
Haymann. 86. *445. — Zur Geschichte der 
städtischen Gasbeleuchtung 87. 451. — Gas- 
behälterbassin. E. Dyckerhoff. 88. *764. 

— Brandstatistik 86. 23. 


©. 


Obernhan (Sachsen). Neue Gasanstalt. 86. 913. 
Oberstein. Betriebsbericht der Gasanstalt. 83.314. 
Oberstein-Idar. Errichtung einesGaswerks. 79.103. 
Obcrursel. Betriebsergebniss der Gasgesellschaft. 
87. 1059. 

Odenkirchen. Verlängerung des Gasvertrags. 
85. 764. 

Odessa. Betriehsresultate der Actiengesellschaft 
für Gasbeleuchtung. 77. 654. 78. 63!). 79. 716. | 
80. 623. 82. 840. 83. 786. 85. 47. 86. 942. 87. . 
1114. — Elektrische Beleuchtung des Theaters 

87. 1144. 

Oedenbnrg. Aus dem Rechnungsabschluss der 
GasbeleuchtungsgesellBchaft. 74. 552 75. 602. 
79. 743. 80. 321. 81. 578. 82. 464. 83. 504. 85. 
393. 87. 624. 88. 687. 

üederan. Betriehsresultate der Gasanstalt, 75. 313. j 
76. 255. 77. 287. 78. 282. 7». 299. 80. 266. 81. 
376. 82. 273. 84. 291. 85. 236. 86. 375. 87. .311. 

88. 384. 

Oelheim. Petroleumindustrie. E. Reidemeister. 
82. 150. 83. 786. 


Ofen siehe Budapest. 

OOenbach. Gasanstalt u. Wassernotli. 83. 127. 

— Betriebsergebnisse des Gaswerks. 83. 504. 
84. 901. 85. 999. 87. 210. 88. 167. 

Ohlau. Verwaltungsbericht der Gasanstalt. 75. 

839. — Ausstellung von Gasapparaten. 83. 44. 
Oldenburg. Erbauung einer Fcttgasanstult auf 
dem Bahnhofe. 88. 204. 

Oporto. Theaterbrand. 88. 346. 448. 

Oppeln. Brand durch Herabstürzen eines bren- 
nenden Kronleuchters. 75. 238. — Leuchtgas 
prodnetion im Regierungsbezirk Oppeln. 79. 60. 

— Brandstatistik. 86. 23. 

Oschersleben. Betrieb der Gasanstalt. 75. 630. 
77. 576. 

Osnabrück. Betriebsergelmisse des Gaswerks. 79. 
340. 80. 79. 82. 174. 83. 146 84. 579. 85. 
824. 86. 189. 87. 241 88. 168. 1098. - Rück- 

blick auf 25 Jahre der Gasanstalt. 83. 145. — 
Gas zum Heizen, Kochen and Motorenbetrieh. 
84. 511. 87. 1059. — Gasmesser- Aichung. 84. 
581. — Gasuhreumiethe. 87. 118. — Versammlung 
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des Vereines von Gas- u. Wasserfachmftnnem 
Rheinlands u. Westfalens. 88. fi9. — Die Ein- 
führung des Kochgases. Baumert. 88. 70. — 
Neue Reinigeranlage in der Gasanstalt. 88. 34ü. 
— Gasmesserfabrikation u. Aichung. 88. 503. 


Ost rau (Mähren). Betriebsresultate der Gasge 
Seilschaft 87. 23. 84. 70. 

Ottensen. Gasanstalt. 86 432. 515. 

Ottweller, lieg -Bes. Trier. Gasbeleuchtung. 86. 
971. 


P. 


Paris. Zur Geschichte der öffentlichen Beleucht- 
ung. 75. 808. — Der städtische Beleuchtungs- 
dienst 75. 115. — Die Beleuchtungseinricht’ 
ungen. G. Germiuet. L. 76. 719. — Hei- 
zung u. Beleuchtung während der Belagerung 
1870—1871. O. Ocsterlen. L. 77. 601. — 
Verbesserte Btrassenbeleuchtung. 80. 301. — 
Küsten der Strassenbclcuchtung. 81. 211. 83. 
44. — Gasbeleuchtung und Gaspreis. 81. 31. 
84.336. 85.575. Ausdehnung der Gasbeleuchtung 
mit Intensiv-Gasbronnern. 88. 464. — Oeffent- 
liche Beleuchtung. 83. 44. — 

— Beleuchtung, Beheizung u. Ventilation des neuen 
Opernhauses. L. 75. 344. 75. 364.391. — Die Be- 
leuchtung der grossen Oper. Garnier. L. 81. 
18. — Die Beleuchtung des Trocadero-Saales mit 
Soleillampen. L. 84. 58. — Die Beleuchtung der 
Panoramen mit Siemens ■ Regenorativbrennem. 
84. *717. — Beleuchtung des Postgebäudes mit 
Gas. 86. 913. 

— Brand der komischen Oper. 87. 659. 845. 

— Kobrdurcligang an der BrQcke de I'AIma. H. 
Janssen. 74. 496. — Anwendung von Chu- 
meroi-Rohren. 80. 456. — Die Gasleitungen u. 
der Untergrund der Stadt. St. Claire Deville. 
80. 675. — Gasconsum in den Jahren 1855 bis 
1884. 80. 79. 421. 84. 558. 85 571. — Gas- 
explosion. 82. 546. — Zur Gasfrage. 84. 336. 514, 

— Städtische Abgaben u Staatsstcuem der Gas- 
gesellschaft. 74. 81. 124. L. 74. 216. — Gas- 
gesellschaften mit dem Sitz in Paris : Compagnie 
Central d'Eclairage et de Chauffage par le Gaz ; 
Compagnie Franyaise du Centre et du Midi; La 
Normandie ; Compagnie FranyaiBo d'Eclairage et 
du Chauffage par le Gaz und Compagnie fran- 
yaise pour l'Industrie du Gaz. Actienkapital u. 
Stationen. 86, 305. 306. — Die Gaswerke der 
Pariser Gesellschaft. 74. 745. 84. 559. 85. 572. 
— Geschäftsberichte der Gesellschaft für Gasbe- 
leuchtung n. Heizung. 74. 242. 75. 392. 76. 
329. 696. 77. 469. 78. 609. 80. 110. 392. 421. 
82. 349. 83. 506. 84 . 534. 557. 681. 85. 571. 
87. 805. — Dividende der Gasgesellschaft. 75. 
310; in den Jahren 1856 bis 1883. 84. 558. — 
Stand der Actien der Gesellschaft für Gasbe- 


leuchtung u. Beheizung. 79. 144. — Abände- 
rung des Vertrags zwischen der Stadt u. der 
Gasgesellschaft. 83. 76. 174. 387. — Unterstütz 
ungsknssen der Gasgesellschaft. 84 583. 

— Ausbreitung der elektrischen Beleuchtung. 78 
130. 78. 680. 79. 63. 80. 145. 716. 745. 82 
39. 87. 1114. 88. 832. — Elektrische Beleucht- 
ung u. Gasconsum. 79. 259. — Die elektrischen 
Beleuchtungsanstalten. L. 81. 18. — Mittheil 
ungen über elektrische Beleuchtung. 82. 874 
83. 355. — Vorschriften für die Ausführung 
elektrischer Beleuchtungsanlagen in der Stadt 
G rag non. L. 87. 550. — Elektrische Beleucht- 
ung der Ccntralhalleu. 88. 832. 

— Die elektrische Beleuchtung der Oper. 81. 747. 
L. 82. 52. 117. 85. 47. 608. L. 86. 124. E. de 
Fodor. L. 87. 470. — Die elektrische Be- 
leuchtung des Louvre-Magazins L. 83. 732. 787. 
— Die elektrische Beleuchtung des Edentheaters 
L. 83. 531. 732. — Die elektrische Beleuchtung 
des Magazins du Printemps. L. 83. 413. L. 84 
504. — Die elektrische Beleuchtung im Stadthause. 
L. 84. 25. 124. — Die elektrische Beleuchtung 
des Thcatre de l'Ambigu. L. 85. 153. 

— Stand der Actien der Socidtö gdndrale d'ßlec- 
tricitd. 79. 144. — Gründung einer Gesellschaft 
für elektrische Beleuchtung. 86. 913. 

— Mittheilungen von der Weltausstellung. 78. 262. 
497. 525. 79. 3. 33. Slaby. L. 79. 3. Anm. - 
C. Lang. 79. 67. 124. 158. 187. 225. 287. - 
Die Stadt auf der Weltausstellung 1878. C. Lang. 
79. 69. — Internationale Ausstellung für Kiek 
tricität. 80. 702. 81. 124. 585. 633. 635. 676. 707. 
745. L. 81. 732. L. 82. 62. — Die Elektricitäts- 
ansstellung. L. 85. 306. 

— Versammlungen des technischen Vereins für 
Gasindustrie in Frankreich siehe im Sachregister 
unter Vereine. — Process gegen Emile Gautier, 
Director der Socidtd des Moteurs Lenoir et des 
Usincs 5 Gaz Rdunies. 74. 841. — Der elektrische 
Congress. 81 . 763. 

I'assau. Geschäftsergebnisse der Gasgesellschaft 
86. 914. 88. 865. — Erbauung der Gasanstalt 
im Jahre 1860. 88. 214. 
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Peine. Anlage eines zweiten Gasbehälters. 87. 

786. 1092. 

Peitz. Betriebsbericht der Gasanstalt. 74. 761. 
76. 742. 

Pest siehe Budapest. 

Petersburg. Beleuchtung der Seewege. 78. 678. 

— Gasbeleuchtung der Eisenbahnwagen. 79. 104. 

— Russische Gesellschaft für elektrische Be- 
leuchtung System Jablochkoff. SO. 392. 488. — 
Gesellschaft für elektrische Beleuchtung. 84. 
214. 86. 796. — Beleuchtung mit Gas u. elek- 
trischem Licht. 86. 284. — Elektrische Beleucht- 
ung des Wintcrpalastes. 87. 312. 442. — Aus- 
stellung von Beleuchtungsgegenständen u. Er- 
zeugnissen der Naphtaiudustrie. 87. 736. 846. 
875. 

Petrikau. Einrichtung der Gasbeleuchtung. 75. 
794. 

Pforzheim. Gasl>eleuchtung8vcrtrag. 80. 624. — 
Betriebsergcbnissu der Gasanstalt. 83. 595. 85 
343. 86. 615. 87. 847. 88. 595. 

Philadelphia. Process der Gasanstalt. L. 76. 421. 

— Production der städtischen Gaswerke 81. 256. 

— Internationale elektrische Ausstellung. 83. 

787. 84. 683. L. 84. 891. L. 85. 255. 305. — 
Die unterirdischen Leitungssysteme auf der elek- 
trischen Ausstellung. L. 86. 91. 

Pilsen. Verkauf der Gasanstalt. 81 31. — Die 
Gasbehälterbassins des Gaswerks. 85. 410. Taf. 6. 

— BetriebsergebnisBO der Gasanstalt. 82. 276. 

84. 293. 85. 239. 86. 377. 87. 340. 88. 386. 
Pinneberg. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 

86. 644. 87. 807. 88. 748. 

Piraeus. Betriebsbericht der Gasanstalt. 80. 144. 
Pirmasenz. Gasanstalt. 74. 322. 

Pirna. Betriebsergebnisse des Aetienvereins für 
Gasbeleuchtung. 75. 897. 77. 711. 78. 714. 88, 
1132. — Jubiläum der Gasanstalt. 85. 80. 

Pisa. Betriebsresultate des Gaswerks. 74. 352. 

75. 355. 76. 247. 77. 259 78. 212. 79. 369. 

SO. 358. 81. 519. 82. 314. 83. 466. 84. 366. 

85. 366. 86. 482. 87. 687. 88. 562. 


Pittsburg. Zur Verwendung des Naturgases als 
Heizmaterial. 85. 264. — Ausbleiben des Natur- 
gases. 86. 1031. — Die Naturgasversorgung der 
Stadt u. Umgegend. 87. *1096. 

— Elektrische Beleuchtung. 87. 119. — Die elek- 
trische Beleuchtungsanlage. L. 87. 198. 

Planen bei Dresden. Betriel>sergcbnisse der Gas 
anstalt. 79. 29. — Gaspreisermässigung. 86 
854. — Gaspreis. 88. 272. — Erweiterung der 
Gasanstalt. 88. 388. 


l’össneck. 

Betriebsresultate der Gasanstalt. 

75 

312. 

76. 

254. 

77. 286. 

78. 281. 79. 298. 

80. 

265. 

81. 

375. 

82. 272. 

84. 291. 86. 236. 

86. 

375. 

87. 

310. 

88. 384. 




Portsmouth. Elektrische Beleuchtungg. 80. 424. 

Posen. Brandstatistik. 86. 23. — Ausstellung 
von Gas- u. Wasserapparaten. 87. 375. — Be- 
triebsstörung der Gasanstalt. 88. 448. — Er- 
weiterung der Gasanstalt. 88. 503. 

Potsdam-Neuendorf. Betriebscrgebnisse der Gas- 
anstalt 74. 178. 75. 263. 76. 178. 77. 174. 78. 
200. 79. 208. 80. 209. 81. 286. 82. 238. 83. 240. 
84. 205. 85. 199. 86. 248. 87. 238. 88. 441. 

Prag. Procesa der belgischen Gasgesellscbaft mit 
der Prager Commune. 74. 842. 75. 149. 630. — 
Erwerbung der Gasanstalt zu Smicliow. 77. 224. 
— Theaterbrand. 82.176. — Versammlungen des 
Vereins für Gasindnstrie und Beleiichtungswesen 
in Böhmen. 82. 355. 87. 847. L. 88. 1144. — 
Elektrische Beleuchtung. 83. 315. — Störung 
der elektrischen Beleuchtung im Sophieninsel - 
Saale. 88. 272. 

Prenzlau. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74. 


394. 

75. 384. 

76. 322. 

77. 323. 

78. 

314. 

79. 

397. 

80. 298. 

81. 249. 

82. 205. 

83. 

270. 

84. 

253. 

85. 315. 

86. 343. 

87. 401. 

88. 

475. 



Pressburg. Theaterbeleuchtung. 85. 452. 509. — 
Bctriebsresultate der Gasanstalt. 74. 442. 75. 
433. 76. 293. 77. 353. 78. 250. 79. 429. 80. 
325. 81. 582. 82 424. 84. 378. 85. 399. 86. 403. 
87. 556. 88. 503. 



Quedlinburg. Gaskraftmaschine. 77. 785. — Go- 
scliäftsbericht des Gaswerkes. 78. 678. — Gas- 


preis. 87. 926. — Verbrauch von Heiz- u. Kraft- 
gas. C. Wolff. 88 449. 
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Rastatt. Gasanstalt u. Wasserooth. 83. 125. 
Ratlbor. Uebernalime der Gasanstalt durch die 
Stadt. 74. 397. — Ueherschwemmung der Gas- 
anstalt. 80. 53U. — Versammlung der Gasfach- 
männer Schlesiens und der Lausitz. 83. 803. 
Ber. »04. 

ltecoaro (Provinz Vicenza). Einführung der Gas- 
beleuchtung. 76. 223. 

Regensburg. Betriebsbericht der Gasanstalt. 74. 
154. — Brandstatistik. 86. 23. — Gasvergiftung 
durch Rohrbruch. 86. 30. — Dividende der Gas- 
gesellschaft. 88. 964. 

Reggio. Betriebsresultatc des Gaswerks. 74. 352. 
7B. 354. 76. 247. 77. 259. 78. 242. 79. 369. 

80. 358. 81. 519. 82. 314. 83. 466. 84. 366. 

85. 366. 86. 482. 87. 586. 88. 562. 

Relclienbach. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 

84. 253. 85. 316. 86. 343. 87. 401. 88 476. 

Reichenberg. Betriebsresultate der Gasanstalt. 
74. 801. 76. 752. 77. 685. 78. 715. 79. 

771. 80. 776. 81. 847. 82. 801. 83. 828. 84. 
781. 86. 32. 

Reichenhall. Versammlung des Vereins zur Wahr- 
ung der Interessen der chemischen Industrie. 

81. 775. — Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 
1863. 88. 221. 

Remscheid. Bau der Gasanstalt. 82. 578. — Ge- 
schäftsberichte der Gasanstalt 88. 170. 776. — 
Kraftgasverbrauch. 88. 807. 

Rendsburg. Gasprciscrmässigung. 86. 219. 


Reudnitz. Gasexplosion im Ruthhause. 75. 516. 
— Verlängerung des Vertrags mit der Thüringer 
Gasgesellschaft. 75. 732. 
Reudnitz-Hellerhansen. Betriebsresultate der Gas- 
anstalt. 75. 314. 76. 255. 77. 288. 78. 283. 
79. 332. 80. 266. 81. 377. 82. 273. 
Reutlingen. Betriebsergebniase der Gasfabrik. 83. 
676. 87. 660. 

Riesa. Gasbehälter. 88. 688. 

Riga. Verwaltungsbericht des Gaswerks 84 132. 
85. 510. 87. 694. — Gas- u. Wasserwerke und 
russische Willkür. 87. 50. 

Rio de Janeiro. Gasbeleuchtung. 83. 547. 
Rochlitz. AetienvereinfürGasbeleuchtung. 87. 1032. 
Rom. Elektrische Beleuchtung. 86. 95. 88. 656. 
Rosenhelm. Einführung der Gasbeleuchtung im 
Jahre 1863. 88. 220. 

Rostock. Versammlung des Baltischen Vereins 
von Gnsfaclnnänncm. 86. 774. — Elektrische 
Beleuchtung. 87. 83. 

Roth am Sand. Errichtung einer Oelgasanstalt 
im Jahre 1884. 88. 286. 

Rottwell. Gasbeleuchtung. 85. 320. 

Rudolstadt 1. Th. Errichtung einer Gasanstalt 
74. 404. 

Büdesheim, Betriebsresultate der Gasanstalt 86 
160. — l'ebergang der Gasanstalt in städtischen 
Betrieb. 87. 1092. 

Buhrort. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74 


183. 

75. 

266. 

76. 181 

77. 

177. 

78. 203. 

79. 

210. 

80. 

211. 

81. 288. 

82. 

240. 

83. 243. 

84. 

207. 

85. 

201. 

86. 250. 

87. 

240. 

88. 443. 



S. 


Saalfeld. Betriebsresultate der Gasanstalt. 75. 
314. 76. 256. 77. 288. 78. 283. 79. 333. 80. 
267. 81. 377. 82. 273. 

Saarbrücken. Brandstatistik. 86. 23. 
Soargemünd. Jahresversammlung des Mittelrbeini- 
sehen Gasindnstrievereins. 86. 8. 

Saarlonis. Gasanstalt und Wassernoth. 83. 126. 
Sagan. Versammlung der Gas- nnd Wasscrfach- 
männer Schlesiens und der Lausitz. 78. 524. 
586. 599. 

Salzburg. Versammlung des Deutschen Vereins 
von Gas- u. Wassorfaehm&nnem. 85. 545. — 
Ausstellung von Apparaten für Gas- u. Wasser. 
85. *806. »895. *979. »1002. 

— Elektrische Beleuchtung. 86. 95. — Central- 
station für elektrische Beleuchtung. 87. 24. — 


Lieferungsbedingungen für elektrischen Strom 
zu Beleuchtungszwecken. 87. 405. — Betriebs- 
eröffnung der Klektricitätswcrke. 87. 1116. — 
Ausdehnung der elektrischen Beleuchtung. 8N. 
478. 661. 

St. Etlenne. Gasbehälterbassin aus Beton. H cd de 
77. *53. 

St. Ingbert. Betriebsresnltate des Gaswerks. 76. 

160. 251. 77. 216. 78. 245. 79. 258. 

St. Pölten. Betriebsergebnisse der Gasanstalt 
77. 685. 78. 715. 79. 771. 80. 776. 81. 847. 82. 
801. 83. 828. 84. 784. 86. 32. 

San Francisco. Zur Brandstatistik. 86. 757. 
Sangerltansen. Dividende der Gasactiengcsell 
schuft. 87. 443. 

Santiago. Beleuchtung. 83. 252. 
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SrhuflfliaiiM'n. Elektrische Beleuchtung. 86. 675. 
— Betriebsresultate des Gaswerks. 74. 350. 75. 
354. 76. 247. 77. 258. 78. 241. 79. 369. 80. 358. 
81. 518. 82. 313. 83. 465. 84. 366. 85. 366. 86. 
482. 87. 586. 88. 562. 

Schalke. Gasbehälter. 82. 690. 

Schleswig. Neue Gasanstalt. 87. 768. — Heit- 
u. Kraltgas. 88. 347. 

Srhmiedeberg (Schlesien). Betriebsbericht der Gas- 
anstalt. 74. 762. 76. 743. 

Schneeberg. Gasvertrag. 88. 1064. 
Srhneeberg-NeustXdtl. Betriebsbericht der Gas- 
anstalt. 74. 762. 76. 743. 

Sehneidemühl. Betriebsresultate der Gasanstalt. 

75. 313. 76. 254. 77. 287. 78. 282. 79. 299. 80. 

266. 81. 376. 82. 272. 84. 291. 85. 236. 86. 375. 

87. 311. 88. 384. 

Schönebeck. Gasgesellschaft u. Gaspreis. 88. 66. 
— Vertrag mit der Thüringer Gasgesellschaft. 

88. 596. 

Schönebeck • Salze. Betriebsresultate der Gas- 
anstalt. 75. 312. 76. 253. 77. 286. 78. 280. 79. 

298. 80. 264. 81. 375. 82. 271. 84. 290. 85. 235. 

86. 374. 87. 310. 88. 383. 

Schönfeld bei Leipzig. Gasbeleuchtung. 88. 1064. 
Schopfhelm. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 
353. 75. 356. 76. 248. 77. 259. 78. 243. 79. 370. 

80. 359. 81. 519. 82. 315. 83. 467. 84. 367. 85. 

367. 86. 483. 87. 587. 88. 563. 

Schwabach. Eröffnung der Gasanstalt im Jahre 
1864. 88. 243. 

Schwäbisch -Ctaltlnd s. a. Gmünd. Gasausströmung. 

86. *316. — Gaspreisermässigung. 88 856. 
Schweidnitz. Erweiterung der Gasanstalt. 75. 78. 

76. 366. — Betriebsresultate der Gasanstalt. 
78. 587. 

Schwerin. Theaterbrand. 82. 250. 282. — Elek- 
trische Theaterbeleuchtung. 86. 128. — Ver- 
längerung des Gasvertrages. 88. 626. 
Sellerhausen s. a. Reudnitz. Betriebsergebnisse 
der Gasanstalt. S4. 292. 85. 237. 86. 376. 87. 
311. 88. 385. 

Siegen. Uebcrgang der Gasanstalt in städtischen 
Betrieb. 87. 51. 406. — Betriebsabschluss der 
Gasanstalt. 88. 1000. 

Silvertown. Elektrische Beleuchtung der Kaut- 
schuk- u. Guttaperchawerke. I.. 86. 758. 
Smlchow. Besitzwechscl der Gasanstalt. 74. 82. 
Soden. Verkauf der Gasfabrik. 85. 159. 

Soest. Finanzielle Resultate der Gasgesellschaft 
78. 714. 87. 1060. — Erweiterung der Gasanstalt. 
86. 284. 

Solingen. Brandstatistik. 86. 23. — Uebcrgang 
der Gasanstalt in städtischen Betrieb. 88. 272. 
503. — Gaspreise. 88. 347. 


Sol tan. Einstellung der Bohrungen aal Petro- 
leum. 76. 250. 

Sonderburg. Gasanatalt. 87. 736. — Gaspreise 
88. 927. 

Sorau. Betriebsresultate der Gasanstalt. 76. 5%. 
79. 648. 

Spandau. Rohrlegung durch das Spreebett. H. 
Jan säen. 74.497. — Elektrische Beleuchtung 
im GarnisonBlazaroth. 86. 62. — Verhältnisse 
der Gasanstalt. 88. 626. — Rückblick auf den 
dreissigjährigen Betrieb der Gasanstalt. 88. 
1025. 

Speyer. Gasanstalt u. Wasseraoth. 83. 127. 

Sprottau. Berichte der Gasanstalt. 75. 700. 840. 

Stargard. Gasbeleucbtunga-Actiengeaellaehaft. 75. 
700. 

Stelflshurg (Schweiz). Ligroinexplosion. 86. 96. 

Stettin. Dividende der Stettiner Cbamottc-Fabrik. 
75. 281. — Gasexplosion. 76. 223. — Betriebs- 
ergebnisse der Gasanstalt. 83. 428. — Brand- 
statistik. 86. 23. — Verordnung, Hausbcleucht- 
ung betreffend. 87. 875. 

— Versammlung des Vereins Baltischer Gasfach- 
männer. 83. 634. — Versammlung des Vereines 
deutscher Ingenieure. 85. 576. 

Steyer. Die elektrische Ausstellung, L. 85. 255. 

Stockholm. Strike der Gasarbeiter. 74. 244. 

Stolp. Brandstatistik. 86. 23. 

Stralsund. Jahresveraammlung der Gaafachmänner 
der Provinzen Posen, Pommern u. Prenssen. 
79. 579. 

Strassbarg. Gasometerbrand 75. 562. — Die elekt- 
rische Beleuchtung des BahnhofB. 82. 104. 841. 
83. 147. L. 84. 672. — Vertrag mit der Actien- 
gesellschaft l'Union de Gaz in Paris. 85. 136. 

Straubing. Betriebsergebnisae der Gasfabrik. 84. 
781. 88. 1064. — Die Einführung der Gas- 
beleuchtung im Jahre 1862. 88. 216. 

Strehlen siehe Dresden. 

Striegan. Verhandlungen wegen Verkaufs der 
Gasanstalt. 75. 36. — Betriebsergebnisse der 
Gasanstalt. 78. 744. 79. 656. 

Stuhlweissenburg. Jahresbericht der Gasbeleucht- 
ungsgesellschaft. 81. 151. 82. 385. 

Stuttgart. Vertrag mit der Genfer Gasgesellschaft. 
74. 556. — Bau der Gaafabrik. 76. 281. — 
Gasexplosion in der Gasanstalt. 78. 524. — 
Betriebsresultate der Gasanstalt. 78. 420. 82. 
419. — StrassenbeleuchtuDg. 81. 256. — Motoren- 
gas. 85. 159. — Aufhebung der Gasmesser- 
miethe. 86. 284. — Oelgaabelenchtung der Eisen- 
bahnwagen. 87. 554. — Jahresversammlung deB 
Deutschen Vereines von Gas- u. Wasserfach- 
männera. 88. 565. — Gasmotorenbetrieb. 88. 
720. — Gasexplosion in der Werderstrasse. 88. 832. 
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— Der Umbau des Hoftheatere. 83.428. Sauter. 
L. 84. 25. — Beleuchtung des Theaters mit 
Edison-Lampen. 84. 70. — Störung der elcktr. 
Beleuchtung im Theater. 85. 208. 

— Feuer im Theater. 80. 32. — Brandstatistik. 
86. 24. 

Suezkanal. Elektrische Beleuchtung. 86. 28. 


Suhl. BetriebBergebnisse der Gasanstalt. 81. 379 

82. 275. 84. 293. 85. 238. 86 377. 87. 340, 
88. 386. 

SwinemUnde. Elektrische Beleuchtung. 87. 660 
Szegedin. Geschäftsbericht der Gasbeleuchtung« 
Actiengesellscliaft. 82. 387 . 85 287. 86. 348 
87. 344. 88. 419. 


T. 


Temesvär. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74. 
443. 75. 488. 76. 293. 77. S54. 78. 251. 79. 429. 

80. 325. 81. 583. 82. 424. 84. 374. 85. 399. 
86. 404. 87. 566, 88. 504. — Vertrag mit der 
Brush-Gesellschaft für elektrische Beleuchtung. 

83. 275. — Elektrische Beleuchtung. 83. 78. 

84. 781. 876. 878. 85. 728. 87. 10t». — Die 
elektrische Beleuchtungsanlage. Kierzkowski- 
fitewart. L. 85. 169. — Störungen in der 
elektrischen Beleuchtung. 86. 288. 368. 454. — 
Ausdehnung der elektrischen Beleuchtung. 88. 
1025. 

Teplltz. Conferenz der Gasindustriellen Böhmens. 

81. 256. 

Tesclien. Eröffnung der Gasanstalt. 82. 762. 
Tetsrhen. Uebergaug der Gasanstalt an die Stadt. 
86. 796. — Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 
80. 268. 81. 378. 82. 274. 84. 292. 85. 238. 86. 
376. 87. 839. 88. 385. 

Thorn. Gewerbesteuer u. städtische Gasanstalt. 
74. 404. — Jubiläum der Gasanstalt 85. 80. — 
Botriebsergebnisso der Gasanstalt. 76. 223. 79. 
807. 81. 79. 83. 547. 86. 219. 87. 119. — Ver- 
brauch von Koch-, Kraft- und Gartengas von 
1881 bis 1886. C. Müller. 86. 812. — Die Gas- 
beleuchtung in der Synagoge. Müller. 88. 238. 
Tilsit. Bericht der Gasanstalt 75. 898. — Regu- 
lativ für Heizgas. 85. 972. — Verbrauch von 


Leucht, Kraft -.ii Kochgas. 8tawitz. 86. 695. 
— Resultate der Preisherabsetzung für Koch- u. 
Heizgas. Stawitz. 87. 438. — Heiz- und Kraft 
gaaconsam. 88. 478. 

TItoII bei Rom Die elektrische Centralstation 
86. 882. — Elektrische Beleuchtung. 87. 808 

Todtnau. Betriebsresultate der Gasanstalt. 78 
243. 79. 370. 80. 360. 81. 519. 82. 816. 83. 467. 
84. 367. 85. 367. 86. 483. 87. 588. 88. 564. 

Torgau. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 82 
276 84. 293. 85. 238. 86. 377. 87. 340. 88. 386. 

Traunstein. Erbauung der Gasanstalt im Jahre 
1865. 88. 244. 

Treuclitlingcn. Bau der Gasanstalt. 74. 289. 88 
285. 

Treuen. Petröleumbrand. 75. 360. 

Trlberg. Elektrische Beleuchtung. 85. 23 

Trient. Verkauf der Gasanstalt. 85 906. - 
Elektrische Beleuchtung. 86. 707. 

Trier. Gasanstalt u. Wassemoth. 83. 128. 

Triest. Gas u, Elektricitat. 84. 295. - Elektrische 
Beleuchtung des Hafens. 87. 280. 

Troppau. Gas gegen Klektricitltt. 83. 315. — 
Centraletation für elektrische Beleuchtung. 87 
443. 

Tübingen. Gasanstalt u. Wassemoth 83. 128 

Törin. Versammlung italienischer Gasfaehmilnner 
84. 540. 


u. 


Uelzen. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 74. ! 
396. 75. 866. 76. 324. 77. 324. 78. 316. 79. 399. I 
80. 299. 81. 250. 82. 205. 83. 271. 84. 253. 85. ! 
316. 86. 343. 87. 401. 88. 476. 

Uetersen. Gaspreise. 88. 204. 

Ulm. Petroleumexplosion im Theater. 74. 156. | 


— Erweiterung der städtischen Gasanstalt. 76 
100. — Bctriebsberichte des Gaswerks. 81. 664. 

82. 465. 86. 971. — Geschichtliche Notizen über 
das Gaswerk. 81. 667. 

Utrecht. Explosion in der Gasanstalt. 76. 101 
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V. 


Varalto. Fabrikbrand durch einen Zwischenfall 
an der elektrischen Beleuchtung. L. 81. 237. 
Verfiers. Explosion bei der Gasfabrik. 75. 37. 
Viersen. Gasexplosion im Keinigerhause. 84. 902. 


Viersen-Süchteln. Uetriebsergebnisse der Gas- 
anstalt. 84. 294. 85. 239. 86. 378. 87. 341. 88. 
386. 

Villach. Gasanstalt. 85. 428. 


w. 


Waedensweü (Schweix). Anlagekosten der neuen 
Gasfabrik. Gaspreis. 75. 36. 

Waldheim i. 8. Gasanstalt. 88. 448. 
Waltershausen. Betriebsresultatc der Gasanstalt 
75. 312. 76. 253. 77. 286. 78. 281. 79. 298. 80. 
265. 81. 375. 82. 271. 84. 291. 85. 236. 86. 374. 

87. 310. 88. 384. 

Wandsbeck. Besteuerung der Gasanstalt 88. 35. 
Warnbrunn I. Sch. Gasbeleuchtung durch die An- 
stalt xu Ilirschberg. 86. 432. 

Warnsdorf. Betriebsergebnisse der Gasanstult. 82. 

276. 84. 293. 85. 239. 86. 377. 87. 341. 88. 386. 
Warschau. Gaspreis. 88. 36. — Bilanx der Gas- 
werke. 88. 856. 

Warschau- Fragil. Betriebsergebnisse der Gasan- 
stalt. 74. 180. 75. 264. 76. 180. 77. 175. 78 201. | 
79. 209. 80. 210. 81. 287. 82. 239. 83. 241. 84. 
205. 85. 200. 86. 249. 87. 239. 88. 442. 
Washington. Elektrische Strassenheleuchtung. 85. 
24. 

Weiden. Erbauung der Gasanstalt im Jahre 1883. 

88. 286. 

Weilheiiu. Eröffnung der Gasanstalt im Jahrel864. 
88. 243. 

Weimar. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 75. 
150. 898. 76. 751 78. 119. — Uebernahme des 
Gaswerks durch die Stadt. 77. 507. — Verbot 
von Gassparapparaten. 80. 662. — Umbau der 
Gasanstalt. 88. 536. 

Weinhelm a. d. Bergstr. Gasanstalt. 85. 852. — 
Weissenburg a. S. Errichtung der Gasanstalt im 
Jahre 1863. 88. 221. 

Welssenfeld. Betriebsresultate der Braunkohlen- 
Gasanstalt. 78. 744. 

Weissenfels. Betriebsresultate der Braunkuhlen- 
Gasanstalt. 74. 675. 75. 564. 

Wermelskirchen. Eröffnung des neuen städtischen 
Gaswerks. 85. 288. 

Werthhelm a. M. Gasanstalt u. VVasscrnoth. 83. 
128. 

Weiter. Neucrrichtnng einer Gasanstalt. 74. 555. 
612. 

Wien. Communal-Gasanstalt. 74. 83. — Project 
für die Anlagen der städtischen Gaswerke. 74. 


116. 556. — Referat über den eventuellen Auf- 
wand u. die Ertragnisse einer städtischen Gas- 
anstalt. 74. 244. — Arbeitsprogramm der Gas- 
commission. 74. 740. — Zeitungsstimmen über 
die Wiener Gasfrago. L. 74. 884. — Zum ewigen 
Gedächtnisse I Ein Beitrag xur Lösung der Gas- 
frage in Wien. Jul. Hirsch. L. 74. 834. — 
Bestimmungen für die Versorgung der 6tadt mit 
Leuchtgas. 74. 818. — Regulativ des Gemeinde- 
rathes für Herstellung von Gasrohrleitungen u. 
( iasbeleuchtungsanlagen. 74. 83. 77.666. — Hie 
Gasfrage im Gemeinderathe. 74. 772 805. 85. 
906. 1010. — Offerten xur Uebernahme der Gas- 
beleuchtung. 74. 842. 75. 79. 117. 

— Inländische Gasgesellschaft u. Wechslerbank. 
74. 83. 290. 40-1. — Wiener inländische Gasge- 
sellschaft in Liquidation. 75. 199. 

— Offert der englischen Gasgescllschaft. 74. 291. 

— Petition der Gasconsumenten gegen dasselbe. 

74. 492. — Zurückweisung des Offerts vom Ge- 
meinderath. 74. 556. — Weitere Verhandlungen. 

75. 152. 199. 239. 281. 286. — Vertrag, 75. 364. 
428. — Kündigung des Vertrags mit der engli- 
schen GasgeBellschaft. 80. 328. — Weitere Ver- 
handlungen mit der englischen Gasgesellschaft. 

81. 56. 82. 280. — Gasvertrag. 80. 624. 777. 

82. 316. 

— Rohrbrüche. 76. 162. — Gassteuer. 81. 211. 
82. 816. — Gasverbrauch, 82. 280. 85. 183. 

— Strassenbeleuchtung. 82. 136. 88. 710 Anm. 
84. 902. 85. 183. — Versuchsstation für Gasbe- 
leuchtung. 84. 386. 

— Ministerial-Verordnung, die Anlage elektrischer 
Leitungen betreffend. 84. 141. — Elektrische 
Centralstationen. 84. 902. 85. 111. 874. 86. 516. 
883. — Beschlüsse des Magistrats über die Ein- 
führung der elektrischen Beleuchtung. 86. 192. 

— Bedingungen für die Benutxung des Strassen- 
grundes xur Einlegung der Cabel für die elek- 
trische Beleuchtung. 86. 736. — Benutzung der 
öffentlichen Strassen xur Anlage von Central- 
stationen für elektrische Beleuchtung. 87. 178. 
518. — Vertrag für elektrische Beleuchtung mit 
der Firma Siemens u. Ilalske. 87, 928. 
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Wien. Ausdehnung lier elektrischen Beleuchtung. 
80. 562. 85. 48. in. 88. 720. — Elektrische Be- 
leuchtung des SQdbahnhofs. 79.372, der Druckerei 
der Neuen freien Presse. 80. 304, des Grabens. 

82. 72, des neuen Parlamentsgebäudes- I. 82 
409, der Oper. 84. 216. 85. 48. 111. 874. 87. 443. 
875. 1092. 88. 36, des Rathhauses. A. Fausek. 
86. 805. M. v. Pichler. L. 87. 732. — Kosten 
der elektrischen Beleuchtung im Rathhause. 86. 
1050. 87. 51. — Elektrische Centralstation. 88. 
627. 964. — Elektrische Beleuchtung des neuen 
Burgtheaters. 88. 1026. 

— Einstellung der Sauerstoffbeleuchtung auf dem 
Elisabethenbahnhof. 74. 247. — Explosion im 
Hahnenhause der städtischen Gasanstalt. 74. 
84. — Gasvergiftung in Folge Rohrbrochs. 70. 
31. — Gasexplosion. 80. 32. — Ursache des 
AbBterbens der Bäume in der Ringstrasse. J. 
Böhm. 81. 31. — Untersuchung der Theater 
in Bexug auf Feuersgefahr. 81. 216. — Brand 
des Ringtheaters. 81. 848. 82 19. 72. 317. — 
Ringtheaterprocess. 82. 289. 329. — Lüftungs- 
u. Heizanlagen in WiencrTheatern u. Vergnflgungs 
lokalitäten. J. Leschetizky. L. 86. 606. — 
Brandatatistik. 86. 757. — Das Auer'sche Glüh- 
licht in den Post- u. Telegraplienänitern. 87. 1000. 

— Internationale Elektricitätsausstellung. 82. 764. 

83. 356. 388. 709. 749. 791. L. 83. 773. L. 84. 
624. L. 85. 501 E. Leonhard t. L. 84. 193. 
L. 85. 256. E, Voit L 84 549. F. Klein. 
L. 84.730. L. 85.338. — Ausstellung von Motoren 
u. Werkzeugmaschinen für das Kleingewerbe. 
L. 85. 99. — Die Ausstellung von Kleinmotoren. 
L. Hummel. 85. 111. 

— Versammlungen des Vereins der Gasindustriellen 
in Oesten-oich- Ungarn. 81. 599. 82. 355. 419. 83. 


709. 84. 585. 86. 286. 408. 87. 479. — Vereamm 
luug des Vereins für Gesundbeitstechnik. 87. 
847. 

Wiesbaden. Betriebsergebnisse der Gasanstalt. 81 
384. 83. 595. — Brandstatistik. 86 24. — Project 
einer elektrischen Cenlralstation. 86. 1032. 

— Versammlung des Deutschen Vereins von Gas 
u. Wasserfachinäunern. 84. 377. — Versamm 
lung deutscher Naturforscher u. Aerzte. 87. 
520. 

Wilna. Betriebsresultate der Gasanstalt. 74 767. 
76. 746. — Concurrenz über die Gasbeleuchtung 
86. 588. 

Winterthur. Ausstellung von Gas-Koch- u. Heiz 
apparnten. 86. 255. 272. L. 87. 72. — Gas 
consum u. Gasmotoren. 87. 52. — Betriebs 
bericht der Gasanstalt. 87. 443. 88. 807. — 

— Finanzbericht der Gasanstalt. 88 927. 
Witten. Besitzwechsel der Gasanstalt. 74. 556. 

— Gas- u. Wasserwerk. 76. 366. — Aus dem 
Verwaltungsbericht über das Gaswerk. 85. 702. 
Wittenberg. Bctriebsergcbnissc der Gasanstalt 
79. 340. 

Wittenberge. Bctriebsresultate der Gasanstalt 
76. 324. 77. 324. 78. 315. 79. 400. 80. 39». 

81. 251. 82. 205. 83. 271. 84. 253. 85. 316. 

86. 343. 87. 401. 88. 475. 

Witzenhauscn u. d. Werra. Elektrische Beleucht 
ung. 87. 1000. 

Wolfenbüttel. Neubau einer Gasanstalt. 87. 312. 
Worms. Gasanstalt u. Wassernoth. 83. 128. 
Worthlngton. Explosion in der Kienrussfabrik 
85. 264. 

WUrzbnrg. Brandstatistik 86. 24. — Ausstellung 
von Gasapparaten. 87. 280. 


z. 


Zabrze. Dividende der Gasgescllscliaft. 75. 320. 
Zeitz. Brandatatistik. 86. 24. 

Ziegenhals. Neuban u. Kosten der Gasanstalt 75 37. 
Zürich. Betriebsberichte der Gasgesellschaft. 
74. 292. 76. 631, — Petroleum-Ordnung. 81. 32. 
L. 81. 20. — Elektrische Beleuchtung. 81. 488. 

— Elektrische Beleuchtung des Bahnhofs. 82. 762. 

— Gasgesellschaft in Liquidation. 87. 52. 
ZwcibrUcken. Geschäftsbericht des Gaswerks. 

74 556. — Gasanstalt u. Wassernoth. 83. 129. 
Zwickau. Versammlung des Vereins sächsisch- 
thüringischer Gasfachmänner. 79. 66. 88. 204. 480. 


— Betriebsberichte des Vereins für Gasbeleuclit 

ung. 74. 49. 75. 38. 76. 366. 778. 77. 621 
78. 495. 79. 492. 80. 424. 81. 520. 82. 506. 

83. 595. 84. 584. 85. 736. 87. 848. 88. 808. 

— Zur Erweiterung der Gasanstalt. 88. 272. — 
Kuhlenvcrkauf. 88. 564. 

Zwltiau. Bctriebsresultate der Gasanstalt. 74. 439 
75. 431. 76. 290. 77. 351. 78. 248. 79. 428 

80. 324. 81. 581. 82. 422. 84. 372. 85. 397 

87. 555. 88. 503. 

Zwolle. Gasanstalt. L. 78. 579. 
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Abfalhrtolfe s. a. Abwasser u. Städtereinigung. — | 
l>ie Vergasung der Fttcalstoffe siehe unter Gas- 
bereitung im Register für Beleuchtungswesen. 

— Abfälle der Kaliindustrie in Stassfurt. Th. 
Pusch. L. 77. 647. — Zusammensetzung der 
menschlichen Faeces. 77. 669. Anm. — Selbst- 
entzündung fettiger Woll- etc. Abgänge. J. J. 

Go lcm an n. L. 77. 745. — Die menschlichen 
Abfallstoffe, ihre praktische Beseitigung u land- 
wirthschaftliche Verwerthung. F. Fischer. L. 

81. 832. — Die menschlichen Excremente in na- 
tional ökonomischer, hygienischer, finanzieller u. 
landwirthschaftlicher Beziehung. G. Heiden. 

L 81. 833. 

— Verwerthung der menschlichen Excremente. 

Ferd. Fischer. L. 76. 422. — Verwerthung der 
Kanalabsätze. J. W. Slater. Pat. 77. 19. — 

Die chemische Behandlung der städtischen Ab- 
fälle. J. J. Colemann. L. 77. 56. — Conser- 
virung u. Poudrettirung der Fäcalstoffe durch 
Rauch u. die hiezu gehörigen Apparate. A. v. 
Podewils. L. 79. 735. Pat. 82. *458. — Ein- 
richtungen zur Beseitigung u. Umwandlung der 
Unrath- n. Abfallstoffe. F. Breyer. Pat. 81. 

*174. — Behandlung von Abfuhrstoffen. Sociötö - 
anonyme des Produits chimiques du Sud- 
0 uest. Pat. 83. 232. — Verarbeitung der Fäcalien 
auf Dünger u. Ammoniaksalze. C. En gl er. L 83. 

377. — Vorrichtung zur Trennung der flüssigen 
nnd festen Abgangsstoffe an Abtrittsgruben. E. 
Willielmy. I’at. 83. *666. — Verwerthung der 
Fäcalstoffe. E. Heiden, A. Müller u. K. v. 
Langsdorff. L. 85. 447. — Industrielle Ver- 
arbeitung der Abfuhrstoffe. C. H. Schneider. 

L. 86. 848. — Apparat zum Entwässern von 
Bchlammförmigen Substanzen. M. Kotten. Pat. 

87. *114. 

Abort s. a. Closet. — Die Aborte auf der Pariser 
Weltausstellung. W. Bernays. L. 79. 827. — 
Latrinen-Abfuhrgeräthe. J. P. Rächet. Pat. 81. 

*106. — Vorrichtung zur Trennung der flüssigen 
und festen Abgangsstoffe an Abtrittsgruben E 
General-Reg. «. Joura. f. Gashel. u. Wasservers. 


Wilhelm y. Pat. 83 *666. — Streuvorrichtung 
für Trockenabtritte. C. Piest. Pat. 86. *313. 
Absperrvorrichtungen s. a. Hydranten, Hähne u. 

Ventile, sowie im Register für Beleuchtungswesen. 

— Apparate zum Messen, Keguliren u. Absperren 
von Flüssigkeiten. J. J. u. A. Tylor. Pat. 75. 

104. — Klappenverschluss für Rinnsteineinläufe. 

J. Stübben. L. 79. 176. — Selbstthätiger 

Wasserleitungsverschluss vor Auslaufhähnen. 

Becker u. Frohwein. L. 79. 327. — Vor- 
richtung zum VerschlieBsen von Wasserleitungs- 
rohren vor den Ablasshähnen. A. Bete he. Pat. 

80. *526. — Neuerung an Absperrvorrichtungen. 

J. A. Fried.- Pat. 82. 27. — Glockenwasser- 
verschluss. Chr. Kaiser. Pat. 84. *530. — 
Verschlussvorrichtung für Rohrleitungen. E. La- 
roche. Pat. 87. *76. — Einrichtung zum selbst- 
thätigen Absperren von Wasserleitungen bei 
Frost The United States Automatic 
Water eutoff Co. Pat. 87. *1109. — Vorricht- 
ung zum Absperren von Dampf- u. Wasserleitungen 
von entfernten Punkten einer Druckwasserleitung 
aus. G. Hambuch. Pat. 88. *679. — Einrichtung 
zum ruckweisen Oeffnen u. Schliessen von Ven- 
tilen. F. Ketterer. Pat. 88. *1091. 

— Absperrschieber. Denis & Co. L. 74.666. L. 

77. 56. Porter. L. 76 122. Ludlow. L. 77. 

13. — Absperrschieber für Wasserleitungen. Ph. 

Mayer. L. 77. 43. — Wasserabsperrschieber. 
Chetou. 79 199. A. Cadet. 79. 199. — Arm 
strong-Schieber , Construction Hawksley. 79. 

572. Taf. 18. — Neuerung an entlasteten Wasser- 
schiebern. C. RöBtel u A. Mühle. Pat. 82. 

159. — Absehlussschicber. C. Heues. Pat. 86. 

*817. — Die Armstrongschieber der Wiener 
Hochquellenleitung. V. Schneider. L. 87. 

798. 

Abwasser s. a. Abfallstoffe, Analyse, Filtration, 
Reinigung u. Städtereinigung, sowie Ammoniak 
im Register für Beleuchtungswesen. 

— Zur Frage der Behandlung der städtischen 
Abwasser. L. Vincent. L. 78. 308. — Ueber 
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den Stickstoffgehalt der Cloaken wasser von 
Paria. Maillard. L. 82. 341. — Die rationelle 
Nutzbarmachang der Kanalisationsjauche für die 
Landwirtschaft. L. Klein. L. 85. 172. 
Abwasser. Gewinnung von Ammoniaksalzen aus Ab- 
fallwassem. H. V. D. Scott u. J. B. Spence. 
Pat. 75. 104. — Verwendung der Abfallwasser in 
Tuchfabriken. 75. 566. Flosky. 75. 52. E. 
Sch warn born. 75. *569. L. 75. 28. — Ver- 
wertung städtischer Kanal wasser u. Abfallstoffe. 
Ferd, Fischer. L. 76. 34. 35. Anm — Ver- 
arbeitung des Kanalwassers auf Ammoniaksalze. 
L. Kr afft. L. 77. 43. — Verwertung der Ab- 
wasser. F. W. E. R. G Öd icke. Pat. 78. 238. 

— Verwendung u. Reinigung städtischer Ab- 
fallstoffe u. Abwasser. E. Kunath u. A. Aird 
Pat. 82. 457. — Apparat zur Trennung der festen 
u. flüssigen Bestandteile der Abwasser. W. 
Webb. Pat. 77. 710. H. Wall mann. Pat. 84. 
•532. — Apparat zur Gewinnung der Fett- u. 
Faserstoffe, sowie des gebildeten Ammoniaks 
aus Abwassern. H. Wagener u. A. Müller. 
Pat. 87. *801. — Vorrichtung zum Trocknen des 
aus Abwassern gewonnenen Schlammes. C. 
Li er nur. Pat. 87. *890. 

Abzwelgrohre siehe Rohrleitung. 

Accumulator, hydraulischer. Daelen u. Burg. 
L. 76. 521. 

Ammoniak. Gewinnung u. Apparate hiezu siehe 
Abwasser u. Ammoniak im Register für Be- 
leuchtungswesen. 

— Verteilung in der Luft u. in meteorischen Nieder- 
schlagen. A. Müntz u. E. Auber. L. 83.166. 

— Oxydation im Brunnenwasser. II. Fi eck. 
L. 85. 336. 

Analyse , chemische, mikroskopische u. physikali- 
sche. 

Grundlagen zur Beurtheilung u. Prüfung des Wassers. 

— Ueber die Veränderungen des Wassers der 
Quellen u. Flösse in verschiedenen Zeiten des 
Jahres. E. Reich ar dt. 74. 336. 804. — Beur- 
theilung u Prüfung von Trinkwasser mit Berück- 
sichtigung seiner Brauchbarkeit für gewerbliche 
Zwecke. E. Reichardt. L. 75. 28. — Beobacht- 
ungen über Veränderungen des Flusswassers. J. 
A n d re ws. L. 76. 149. — Variation in der Zusam- 
mensetzung der Flusswasser. J. A. Wank ly n. 
L. 76. 152. — Untersuchungen über Flusswasser. 
Tidy. L. 80. 654. — Das Wasser mit Bezug 
auf wirtschaftliche Aufgaben der Gegenwart. 
W. Frauen holz. L. 81. 330. — Ueber Eisen* 
carbonat enthaltende Wasser. J. Ville. L. 82. 
119. — Abhandlung über die Mineral wasser Frank- 
reichs u. des Auslands. Dura nd- Fa rdel. L. 
83. 622. — Studien über Süsswasser u. dessen 


Analyse. E k m a n n. L. 83. 657. — Der 
Aachener Sattel u. die aus demselben hervor- 
brechenden Thermalquellen. J. B eissei. L. 86 
728. — Einfluss des Wassers auf geologische 
Formationen. F. Hueppe. 87. 822. 

Analyse. Grundlagen zur Beurtheilung u. Prüfung des 
Wassers. Fortsetzung. 

— Die Ursachen der verschiedenen physikalischen 
Eigenschaften eines Wassers bei fast gleicher 
chemischer Zusammensetzung nach G&ardin. 
Ph. Delahaye, L. 77. 56. — Aenderungen in 
der Zusammensetzung des Wassers einer der 
Seeküste naheliegenden Quelle. H. Watson. 
L. 77. 528. — Ueber den fischartigen Geruch 
mancher Wasser. Lupton. L. 77. 308. — Ueber 
den unangenehmen Geschmack mancher Wasser. 
78. 449. — Die Farbe des Wassers. W. Spring. 
L. 83. 376. — Chemische Untersuchungen zur 
Feststellung des Einflusses der Sielleitungen der 
Stadt Lübeck auf die umgebenden Gewässer 
Th. Sc ho rer. L. 83. 622. — Ueber die Farbe 
des Wassers. J. L. Soret. L. 88. 497. — Ein- 
fluss von Wasserfiltem auf die ZusammenseU 
uug des W T as8ers. A. J. C. Önyders. L. 88. 
648. 

— Ueber den schädlichen Einfluss von Organismen 
u. über die Entstehung der salpetrigsauren Salze 
im Trinkwasser Meusel. 75. 688. L. 75. 892. 

— Ueber den Austausch des Ammoniaks zwischen 
den natürlichen Wassern u. der Luft. Th. 
Öchlösing. L. 76. 559. 651. - Ueber da« 
Verschwinden des in natürlichen Wassern ent- 
haltenen Ammoniaks A. Houze au. L. 77. 
199. — lieber den Einfluss des Bodens auf die 
Zersetzung organischer Substanzen J. Soyka. 
L. 79. 790. — Der Ammoniakgehalt verschiedener 
Wasser u. der Luft. A. Levy. L. 81. 201. — 
Ueber das Vorkommen von Ammoniak, salpetri 
ger Säure u. Salpetersäure in Trink wassern. M. 
Gr ei wert L. 85. 103. — Die Oxydation de« 
Ammoniaks im Brunnenwasser. II. Fleck. L. 
85. 336. — Bildung u. Zersetzung von Nitraten 
u. Nitriten in Lösungen u. in Fluss- u. Quell- 
wassern. J. H. Munro. L. 87. 232. — Ueber 
Nitrification des Wassers. A. Celli u. F. 
Marins-Zuco. L. 87. 231. F. Hueppe. 87. 
794. 828. 

— Ueber füulnissfähige organische Verbindungen 
im Trinkwasser. G. Bi sc ho ff. L 78. 476. — 
Der Brunnenfaden, die Ursache der Berliner 
Wassercalamität E. Grahn. 79. 355. — Uebor 
die Einwirkung der Luft auf organische Sub- 
stanz im Wasser. L. Halcrow u. E. Frank 
land. L. 80. 663. — Die im Trinkwasser vor 
kommenden organischen Gebilde. W. G. Far- 
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low. L 80. 756. — SQsswasscralgen in England. 
M. C. Cooke. L. 83. 168. — Ueber die orga- 
nischen Stoffeim Wasser. G. Wolffhtlgel. 83. 
886. — Die Spaltpilse. W. Zopf. L 85. 447 

— Die Mikroorganismen. C. Flügge. L. 86. 
848. — Die mikroskopische Thierwelt des SOss- 
wassers. Fr. Blochmann. L. 86. 789. — Mi- 
kroorganismen u. Wasser. L. 87. 270. — Einfluss 
der Zersetzungs- und FäulnissprocesBe im Boden 
auf das Wasser, Stadtlaugenstoffe F. Hueppe. 
87. 325. — Einflüsse der Aussenverhältnisse auf 
den Bacteriengehalt des Wassers. F. Hueppe. 
87. 421. — Verhältnis* der Zahl der Erdbacte- 
rien zu der Zahl der Bacterien des Grundwas- 
sers F. Hueppe. 87. 425. — Einfluss von 
Sinken und Steigen des Grundwassers auf den 
Bacteriengehalt. F. Hueppe. 87. 428. — Ein- 
fluss der Temperatur auf die Zahl der Mikro- 
organismen im Wasser. F. Hueppe. 87. 463. 

— Einfluss der im Wasser absorbirten Gase auf 
dessen Gehalt an Mikroorganismen. F. H u c p p e. 
87. 466. — Einfluss des Nährmaterials, der Was- 
sersalze und organischen Substanzen, auf die 
Vermehrung der Bacterien. F. Hueppe. 87. 
498 — Formen u. Arten der Wasserorganismen. 
F. Hueppe. 87. 751. — Biologie der Wasser- 
organismen. F. Hueppe. 87. 755. 788. — Die 
Lebensthätigkeit der Mikroorganismen im Boden 
u. Wasser als directe Ursache der Zersetzungs- 
processe. F. Hueppe. 87. 758. 788. 824. — 
Zersetzung der Albuminate u. Kohlehydrate durch 
Mikroorganismen, die Milchsäure- u. Hamstoff- 
gährtmg. F. Hueppe. 87. 788. — Oxydations- 
u. Keductionsprocesse, Hydratation u. Anhydrit- 
bildung im Wasser. F. Hueppe. 87. 826. — 
Enzymwirkung u. Gährwirkung. F. Hueppe. 
87. 830. — Anaerobiose, das Lehen von Mikro- 
organismen ohne freien Sauerstoff. F. Hueppe. 
87. 857. — Die intramoleculare Athmung. F. 
Hueppe. 87. 859. — Der Parasitismus der Mi- 
kroorganismen. F. Hueppe. 87. 1071. — Ex- 
perimente u. Beobachtungen über das Verhalten 
von Infectionsstoffen zum Wasser. F. Hueppe. 

87. 1128. — Pathogene u. saprophytische Bac- 
terien in ihrem Verhältnisse zum Wasser, in- 
sonderlich zum Trinkwasser. Gärtner. L. 88. 
1085. — Ueber die vermeintlichen Sporen der 
Typhusbacillen. H. Büchner. L. 88. 1085. — 
Ueber einige Bacterien iro Wasser. Macö. L. 

88. 1086. — Steigerung des Bacteriengehaltes 
im Wasser während des Schneeschmelzena. L. 
Schmelck. L. 88. 1087. — Die Bacterien 
der Trink- und Nutzwasser. L. Adame tz. L. 
88. 1087. — Geschichtliche Entwicklung der 
Lehre von den Bacterien. F. Löffler. L. 88. 
1088. 


Analyse. Grundlagen zur Beurtheilung u. Prüfung des 
Wassers. Fortsetzung 

— Veränderungen von Wassertemperaturen in 
Leitungen und Reservoiren. E. Grahn. 79. 43. 

— Ueber die Wassertemperaturen bei städtischen 
Versorgungen. E. Grahn. 79. 755. — Apparate 
zur Erzielung einer gleichmässigen Temperatur 
bei Wasser. B. Latham u. J. Th, Way. Pat. 
80. 618. — Die Temperatur des Wassers in den 
Leitungen. B. Latham. L. 80. 652. G. Pe- 
riss in i. 85. 191. — Ueber die Temperaturbe- 
stimmungdee Wassers in Leitungen. G. Peri sein i. 
80. 608. 644. 84. 310. 85. 273. 292. 88. 669. — 
Die Erwärmung des Wassers in Rohrleitungen. 
A. Thiem. 84. *8. — Zur Frage der Erwärmung 
bezw. Abkühlung deB Wassers im Boden. M. 
Ballo. L. 86. 638. — Temperatur fliessenden 
Wassers. L. 88. 621. 

— Ueber die Schwankungen im Kohlengäuregehalt 
des Grundwassers. M. Popper, L. 80. 137. 

— Löslichkeit der Kohlensäure in Wasser, ß. 
Wrdhlewski. L. 82. 565. 

— Ueber den Sauerstoffgehalt des Wassers. A. 
Glrardin. L. 74.549. — baueretoffgehalt des 
Brunnenwassers. J. König u. L. Mutschler. 
L. 78. 235. — Der Sauerstoffgehalt natürlicher 
Wasser, verglichen mit ihrem Gehalte an orga- 
nischer Substanz. Th. Weyl u. X. Zeitler. 
L. 81. 542. — Der Sauerstoffgehalt des Wassers. 
W. Odling. L. 84. 550. — Ueber den Sauer 
stoffgehalt des Grundwassers. B. Lepsius. 85. 
•898. 

— Ueber die alkalische Reaction von Brunnen 
und Flusswa8ser. C. Brunnemann. L. 86 
668. 

— Ueber die Härte des Wassers. E. Reichardt. 
74. 107. — Einwirkung kohlensäurehaltigen 
Wassers auf Mineralien u. Gesteine. R. Müller. 
L. 77. 601. — I21slichkeitsverhältnisse von kohlen- 
sanrem Kalk und Magnesia in kohlensäurehal- 
tigen Wassern. A. Wagner. 78. 190. — Die 
Härte des Wassers und die Ursache der Neigung 
zur Sinterbildung. A. Waguer. 78. 190. 229. 

— Künstliche Sinterbihlung bei Brunnen- u. Fluss- 
wasser. A. Wagner. 78. 232. — Löslichkeit 
der kohlensauren Magnesia in kohlensäurehal- 
tigem Wasser. P. Engel u J. Ville. L. 81. 
733. — Rückstandsmengen von Quell-, Fluss- u 
Brunnenwasser zu verschiedenen Jahreszeiten. 
Reichardt. 83. 846. — Absorptionserschciu- 
ungen des Bodens u. ihr Einfluss auf die Be- 
standtheile eines Wassers. F. Hueppe. 87. 
327. 

— Bedeutung der Grenzzahlen in der Wasserana 
lyse. E. Reichardt. 74. 102. — Die Grenz 
zahlen u. ihr Werth als allgemeiner Anhalt zur 
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hygienischen Beurtheilung von Wasser. Wolff- 
h 0 g e 1. 83. 847. F. H u e p p e. 87. 825. — 

Differenzen im Gehalte der Quellen verschiedener 
Formationen, Grenzwerthe. F. H neppe. 87.322. 
Analyse. Grundlagen zur Beurtheilung u. Prüfung des 
Wassers. Fortsetzung. 

— Ueber Analyse u. Güte desTrinkwassers. Frank- 
land. L. 75. 343. — Das Trinkwasser u. seine 
Verunreinigung in Cistemeu. Pattison Mnir. 
L. 75. 343. — Die Beurtheilnng des Trinkwassers. 
Port. 76. 211. — Der für Trinkwasser zulässige 
Gehalt an Ammoniak, salpetriger Säure u. an 
Nitraten. F. Fischer. 77. 670. — Die Bedeut 
ung von Trinkwasseruntersuchungen für die 
Hygiene. C. Flügge. L. 78. 234. — Ueber die 
Brauchbarkeit von Trinkwasser für Wasserver 
sorgung. Ch. Ekin. L. 81. 140. I,. 83. 738. 

— Die hygienische Bedeutung des Trinkwassers 
u. rationelle Principien für dessen Untersuchung 
u. Beurtheilung. AI. Barth. L. 82. 561. — 
Ueber die hygienische Beurtheilung des Trink- 
u. Nutzwassers. Wolffhügel u. Tiemaun. 
83. 288. 841. 884. s. a. 83. 487. — Bedeutung 
der chemischen Analyse bei der hygienischeu 
Beurtheilung des Trink- und Nutzwassers. 
Tiemaun. 83. 891. — Chemische Untersuch- 
ungen zur Feststellung des Einflusses der Siel- 
leitungen der Stadt Lübeck auf die umgebenden 
Gewässer. Th. Sc ho rer. L. 83. 622. — An- 
forderungen an die chemische Beschaffenheit 
von Trink wasser. W. Lubberger. 84 278. — 
Ueber Trinkwasser u. dessen Untersuchung. 
C. Blas. L. 85. 279. — Ueber Trinkwasserver- 
hältnisse. W. Thörner. L 85. 631. — Die 
hygienische Beurtheilung des Trinkwassere vom 
biologischen Standpunkte. F. Hueppe. 87. 321. 
364. 421. 463. 498. 537. 751. 788. 824. 857. 891. 
982. 1008. 1068. 1124. 1148. — Zur hygienischen 
Beurtheilung von Trinkwasser. F. Hueppe. 
88. 317. 323. — Beurtheilung der hygienischen 
Beschaffenheit des Trinkwassers. Gärtner. 
L. 88, 1016. — Zur Untersuchung und Beur- 
theiluug der Trinkwasser. Weigmann. L. 88. 
1087. 

— Anforderungen an WasserfürhäuslicheZwecke. 
F. Fischer. 77. 668. 702. — Der für Wasser 
zu häuslichen Zwecken zulässige Gehalt an orga 
nischcn Stoffen. F. Fischer. 77. 669. — Der 
für Wasser zu häuslichen Zwecken zulässige Ge- 
halt an Chlor u. Schwefelsäure. F. Fischer. 
77. 672. — Ueber die Härte des Wassere zu häus- 
lichen Zwecken. F. Fischer. 77. 673. 

— Die Tauglichkeit des Wassers für industrielle 
Zwecke. A. Uärardin. L 77. 307. 414. — 
DicTechuologie des Wassers. F. Sch wackhüfer. 
L. 83. 267. 377. 


Analyse. Grundlagen zur Beurtheilung u. Prüfung des 
Wassers. Schluss. 

— Anforderungen an ein für Brauereien bestimm 
tes Wasser. L. 77. 55. Th. Langer. L 77. 526. 

— Das Brauwasser. Lintner. L. 79. 459. 
L. 81. 328. — Einfluss des Wassere auf die 
Brauerei. L. 83. 414. — Bedeutung der Batterien 
für die Brauerei. Chr. Emil Hansen L. 88 
1086. 

— Das Wasser in den Druckereien, Färbereien u. 
Bleichereien. A Kielmeyer. L. 78. 479. — 
Anleitung zur Wasserunterenchung für Färberei- 
zwecke H. Krätzer L. 85. 529. 

— Einfluss der Bestandtheile des Wassers auf die 
Gerberei. W. Eitner. L. 78. 369. 

— Einwirkung des Wassers auf Bleileitungen. L 
74. 144. 272. Salbach. 74. 141. Balard. L 
74. 666. Fordos. L. 74. 666. — Ueber die 
Verunreinigung des Wassers durch Blei. W. B. 
Nichols. L. 84. 368. 

— Kupfergelmlt bei Anwendung kupferner Rohr 
leitung. E. Reich ardt. L. 74. 43. 348. — 
Kupfer im Leitungswasser. L. 87. 731. 

— Zink im Trinkwasser. F. P. Venable. L. 85. 
783. — Zinkgehalt des Wassers aus Leitungen 
mit verzinkten Eiseurohren. H. Bunte. 87 
181. 

— Prüfung u. Untersuchungsmethoden. 

— Prüfung des Wassere für die Zwecke der Ge- 
sundheitspflege. E. Keichardt. 74 57. 101 

— Methode der Wasserunterenchung. E. Bei- 
chardt. 74. 102. — Die chemische Prüfung 
des Trinkwassers nach Anordnung der River 
Pollution Commission in London. 76. 273. — 
Ueber Trinkwasser-Analysen. Frankland. L. 
76. 491. 622. — Methoden der Wasseranalyse. 
H. Kämmerer. L. 77. 42. — Praktische An- 
leitung zur Prüfung des Trinkwassers. J. A. 
W a n k 1 y n u. K. C h a p m a n n. L. 77. 84. 
L. 84. 730. — Zur Prüfung des Wassers auf 
seine Reinheit. F. Sander. 77. 408. — Em- 
pirisches Prüflings verfahren zur Erkennung eines 
guten Trinkwassers u. die Prüfung mit Qallus- 
gerbsäure. H. Hager. L. 77. 747. — Prüfung der 
zur Auffindung von salpetriger Säure u. organischen 
Bestandtlieilen im Trinkwasser gebräuchlichen 
Methoden. R. Herscher. L. 77. 748. — Zur 
Feststellung der Verunreinigungen von Fluss- u. 
Brunnenwassern H. Vohl. L. 78. 308. — Ueber 
Wasseranalysen. E. Bohlig. L. 78. 704 — 
Ueber Wasseranalyse. A. R. Leeds. L. 78 
705. — Besprechung von Fehlern bei Wasser- 
analysen u. Titrinnethoden. A. Wagner. L. 79 
92. — Anleitung zur physikalisch - chemischen 
Trink Wasseruntersuchung. A. Hitler. L 79. 
177. — Wasseranalyse für sanitäre Zwecke. E 
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Frankland. L. 80. 419. — Schritte zur Fest- 
stellung einer einheitlichen Methode der Wasser- 
untersuchungen. L. 81. 202. — Anleitung zur 
Prüfung von Trink- u. Nutswasser. Ruetr.. L. 
81. 833. L. 85. 629. — Bemerkungen über 
Wasseranalyse. R. Haines. L. 83. 103. — 
Beiträge zur technischen Wasseranalyse. E. v. 
Cochenhausen. L. 86. 813. — Ueber die 
Analyse von Wassern für häusliche u. gewerb- 
liche Zwecke, über sodahaltige Wasser u. die 
indirecte Bestimmung des Natrons F. Muck. 
87. 159. — Zur Trinkwaaseruntersuchung. L. 87. 
270. — Die chemische Untersuchung des Wassers. 
F. Hueppe. 87.321. — Die Untersuchung des 
Wassers bezüglich seiner Brauchbarkeit zur 
Dampfkesselspeisung. Friedrich. L. 87. 730. 

— Anleitung zur Analyse der Mineralwasser 
R. Bunsen. L. 87. 1015. 

Analyse. Prüfung u. Untersuchungsmethoden. Fort- 
setzung. 

— Ueber die Temperaturbestimmung des Wassers 
in den Leitungen. G. Perissini. 80. 608. 644. 
84. 310. 85. 273. 292. 88. G69. 

— Mikroskopische Untersuchung des Brunnen- 
wassers für hygienische Zwecke. C. O. Harz. 
L. 76. 151. Macdonald. L. 76 151. — Zur 
mikroskopischen Prüfung des WasBers O. H el m. 
L. 77. 199. Gdrardin. L. 77.308. F.Fischer. 
77. 670. L. Hirt. L. 80. 315. F. Hueppe. 87, 
354. s. a. L. 86. 899. 

— Beiträge zur bacterioekopisehen WasHerunter- 
suchung. Link. L. 86. 582. — Beiträge zur 
bacteriologi8chen Wasseruntersuehung Link. 
L 87. 74. — Die biologische Wasseruutersuch 
ung; Zahl der Mikroorganismen, Literaturangabe. 
F. H u e p p e. 87. 358. — Methoden der Bacterien- 
forschung. F. Hueppe. 87. *537. L. 85. 529. — 
Zur bacteriologischen Trinkwassenintorsuchung. 
L. 88. 675 — Methode zur Analyse des Brunnen- 
wassers in Rücksicht auf Mikroorganismen . C h r. 
Emil Hansen. L. 88. 1086. 

— Vorrichtung zum Aufsammeln der in Quellen 
frei aufsteigenden Gase. E. Ludwig. L. 78. 
706. 

— Bestimmung des in Wasser oder einer anderen 
Flüssigkeit gelösten Sauerstoffs. 76 119. D. 
Freire. L, 76 629. — Bestimmung des im 
Wasser gelösten Sauerstoffs J. König u. L. 
Mutschler. L. 78. 235. — Quantitative Be 
Stimmung des in Wasser gelösten Sanerstoffs. 
Tiemann u. Preusse. L 80. 238. — Be- 
stimmung des freien Sauerstoffs im Wasser. 
Ramsay u. Williams. L 86 760. 

— Nachweisung der freien Kohlensäure im Trink- 

wasser mit Rosolsäure. v. Pettenkofer. L. i 
75. 413. — Bestimmung der Kohlensäure I 


im Wasser durch Titration. Houzeau. L. 76. 

690. — Bestimmung dei Kohlensäure in natür- 
lichen Mineralwassern. W. Borchers. L. 78. 

704. 

Analyse. Prüfung u. Untersuchungsmethoden Fort- 
setzung. 

— Instrument zur Prüfung der Farbe des Wassors. 
Bowditch. L. 76. 150. — Bestimmung der 
Farbe des Wassers. J. King. L. 78. 370. 

— Bestimmung der Trübung des Wassers. 
Bouquet de la Grye. 78. 35. 

— Erkennung kleiner Spuren von Metallen im 
Flnsswasser. Thomp’son. L. 83. 620. 

— Abdampfrückstand hei der Wasscranalyse. E. 
Reichardt. 74. 103. — Bestimmung von Kalk 
u. Talkerde. E. Reichardt. 74. 107. — Be- 
stimmung der Magnesia im Trinkwasser. Wank- 
lyn. L. 75. 830. — Quantitative Bestimmung 
des Abdampfrückstandes eines Wassers. G. C. 
Wittstein. L 76. 24. — Ueber Härtebestim- 
mung u. Wasseranalysen. A. Wagner. L. 78. 

24. — Bestimmung der temporären Härte des 
Wassers. V. Wartha. L. 80. 720. — Einfache 
Methode zur Bestimmung der temporären Härte 
des Wassers. V. Wartha. 81. 162. — Volu- 
metrische Bestimmung der kohlensauren Salze 
alkalischer Erden im Wasser. A. Houzeau. 

L. 83. 168. — Indirecte Bestimmung des Natrons 
im Wasser. F. Muck. 87. 159. 

— Bestimmung von Chlor u. Schwefelsäure. E. 
Reichardt. 74. 106. — Volumetrische Be- 
stimmung der Sulfate in den Wassern A. 
Houzeau. L 78. 705. — Maassanalytische Be- 
stimmung der Schwefelsäure im Trinkwasser. 

Th. RoBenbladt. L. 76. 629. 

— Nachweisung derSalpetersäure. H. Kämmerer. 

L. 75. 254. — Ueber die Bestimmung der Sal- 
petersäure mit Indigo. Fischer. L. 74. 727. 

— Bestimmung der Salpetersäure im Wasser. 

E. Reichardt. 74 105. Gramp. L 75 299. 

E. Hoff mann. L. 75 864. F. H. Störer. 

L 76. 719. J. M. Eder. L. 78. 726. W. 
Williams. L. 81. 543. — Bestimmung der 
Nitrate im Flusswasser. Perkin. L. 82 53 — 
Erkennung u Bestimmung der Nitrate im Brunnen- 
wasser. A. Wagner. L. 82 119. 

— Naehweisung der salpetrigen Säure im Brunnen- 
wasser. H. Kämerer. L. 75. 254. W. D. 
Gratana. L. 75. 462. P. Gries. L. 78. 478. 

— Bestimmung der Baipetrigen Säure im Trink- 
wasser. F.Fischer. L. 74. 549. C. Preusse 
u. F. Tiemann. L. 78. 480. 

— Bestimmung organischer Substanzen im W asser. 

E. Reichardt. 74. 104. — Bestimmung orga- 
nischer Substanzen im Wasser nach Frankland 
u. Armstrong. Thudichum u. Kingzett. 
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L. 76. 560. — Einflugs längerer Beleuchtung auf 
die Bestimmung der organischen Substanz im 
Wasser 0. Schottier. Iw. 77. 44. — Bestim- 
mung der organischen Substanz im Trinkwasser. 
Dittmar u. Robinson. L. 77. 746. — An- 
wendung des Tannins bei der Wasseranalyse. 
H. Kämmerer. L. 77 42. — Ueber die Ver- 
wendung des Tannins bei Trinkwasserunter- 
suchungen zum Nachweis von Schleimalgen. 
R. Röttger. L. 78. 704. — Bestimmung von 
Cellulose u. veränderter Cellulose im Trinkwasser. 
J. A. Wanklyn u. Cooper. L. 78. 552. — 
Ueber die Bestimmung der organischen Sub- 
stanzen im Wasser. Tidy. L 79. 791. — Be- 
stimmung des organischen Stickstoffs in natür- 
lichen Wassern. H. P eil et. 1* 80. 51. — 
Ueber den Nachweis der organischen Substanzen 
im Wasser. Tiemunn u. Preusse. 80. 311. 
341 L. 80. 239. — Die Bestimmung der or- 
ganischen Substanzen im Wasser durch Glühen 
des bei einer bestimmten Temperatur getrockneten 
AlidampfrückBtandes. 80. 312. ; noch der Methode 
von Frankland u. Armstrong. 80. 313; nach dor 
Methode von Dittmar u. Robinson. 80. 314; 
mittels C hamaeleonlösung. 80. 314; nach der 
Methode von Fleck. 80. 342; nach dem Verfahren 
von Wanklyn, Chapmann u. Smith. 80. 346. — 
Zur Bestimmung der organischen Substunz im 
Wasser mittels Chamaeleon. A. Ott. L. 80. 653. 

— Bestimmung organischer Materie im Trink- 
wasser. J. W. Mailet. L. 83. 657. — Ueber 
die Bestimmung der organischen Substanzen in 
Trinkwassern mit Kaliumpermanganat, A. R- 
Leeds. L. 84.318. Untersuchung des Wassers 
auf organische Keime. 84. 623. — Zur Bestimmung 
der organischen Stoffe im Wasser, insbesondere 
mit Kaliumpermanganat. F. Hueppe. 87. 331. 

— Ueber eine chemische Reaction von Pilzele- 
menten in dem Sedimente eines Brunnenwassers. 
J. Ruhemann. L. 88. 1086. 

Analyse. Prüfung u. Untersuchungsmethoden. SchlufB. 

— Nachweis von Gas- oder Theerwasser im Brun- 
nenwasser. H. Vo hl. L. 78. 236. — Prüfung des 
Brunnenwassers auf Leuchtgas. C. H i m 1 y. 
L. 78. 705. — Untersuchung eines Brunnen- 
wassers auf die bei der Leuchtgasfabrikation 
vorkommenden Abfallstoffe. C. Philipps. L. 80. 
653. s. a. König. L. 80. 652. — Chemischer 
Nachweis der Infiltration von Wasser aus un- 
dichten Gasbehältern. L. 85. 630, — Nachweis 
von Abwasser im Trinkwasser. Heisch. L. 88. 
228. 

— Wasseranalysen. 

— Zusammensetzung eineB durch die Abfälle einer 
Gasanstalt verunreinigten Wassers. F. Fischer. 
L. 74. 23. — Die Wasser von Nimes, Paris n. 


London. G. u. A. Dumont. L. 74. 609. — 
Chemische Analysen von Brunnen-, Fluss u 
Quellwassern. G. Briegel. L. 75. 863. — 
Wasseranalysen. F. Fischer. 77. 704.706 — 
Wasseranalysen, ein Beitrag znr Wasserstatistik 
Schleswig-Holsteins. A. Emmerling. L. 33. 
738. — Analysen von Quellwasser aus verschie- 
denen GebirgBformationen. Reichardt. 83. 
845. — Chemische Untersuchungen u. Tempi 
raturbeobachtungen des l/eitungswassers ver- 
schiedener städtischer Versorgungen. E. Grahn 
L. 86. 64. 

Analyse. Wasseranalysen. Fortsetzung. 

Brunnen- u. Leitungswasser. 

— Analyse des Wassers der Aachener Wasser 
leitung C lassen. 82. 715. 

— Chemische Untersuchung der Brunnenwasser 
von Alsfeld. L. A. Seiferth. L. 75 623. 

— Beschaffenheit des Leitungswassers in Augsburg. 
J. Winkel mann. L. 81. 48. — Temperatur 
des Augsburger Leitungswassers. D. Endres. 
82. 30. — Zusammensetzung des Tränkwassers 
in Augsburg. E nd res. 88. 873. 

— Untersuchungen der Brunnenwasser von Aussig 
L. 85. 172. 

— Chemische n. mikroskopische Untersuchungen 
des Tegeler Wassers (Berlin). C. Bischof! 
L. 81. 331. Brefeld n Zopf. L. 81. 33! 
Laboratorium des Kaiser! Gesundheits- 
amts. L. 8! 33! Finkener. L. 81. 331. W. 
Zopf. L. 81. 33! H. Gil! L. 8! 33! - 
Baeterioskopische Untersuchung des Berliner 
Leitungswassers. Wolffhügel. 85. 598 
— Analyse des Versuchsbrunncns u. des Bär 
brunnens zu Bernburg. 76. 19. 

— Analyse des filtrirten Leitungswassers in 
Breslau. 85. 938. 86. 60. s. a unten Oderwasser. 

— Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchung 
des Trinkwassers der Stadt. Brünn. A. Rzehak. 
L. 86. 729. L. 87. 27! 

— Die Zusammensetzung des Leitungswassere der 
Stadt Colmar im Eisass. Rose. 85. 352. 

— Die chemische Zusammensetzung des Trink 
Wassers von Cogliari. G. Missachi u. M. Cop- 
pola. L. 84. 282. 

— Analyse der Brunnenwasser in Darmstadt. K. 
Schulze. 74. 151. — Zusammensetzung u.Tem 
peratur des Wassers aus dem neuen Wasserwerk 
zu Darmstadt. Wagner. 82. 200. 

— Temperaturmessungen u. Analysen des Dres- 
dener Leitungswassere. 75 667. 77. 423. 78. 416. 
417. 79. 642. 80. 735. 82. 167. 83. 206. 84. 287. 85 
179. 86. 156.820. Sussdorf. 77. 424. E. Schür 
mann. 77. 424, 1! Fleck. 77. 424. 

— Analyst? des Wassers aus Farnroda (Quellwasser 
i werk Eisenach). Ludwig. 75. 163. 
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A nalyse. Wasseranalysen. 

Brunnen- u. Leitungswasser. Fortsetzung. 

— Zusammensetzung des Wassers aus der Leitung 
der Stadt Flensburg. Emmerling. SB. 21. 

— Analyse der verschiedenen Quellen der Wasser- 
leitung in Frankfurt a. M. Gg. Kerner. 74. 
374. 

— Analyse verschiedener Brunnenwasser in Iser- 
lohn. L. Disselhof f. 78. 472. 

— Analyse der Trinkwasser in Jena zu verschie- 
denen Jahreszeiten. E. Keichardt. 74. 338. 
3*55. 

— Zusammensetzung des Wassers von Jung- 
bunzlau. Fr. Stolba. L. 76. 651. 

— ßacteriengelialt der öffentlichen Brunnen in 
Kaiserslautern. Bokorny. L. 88. 1085. 

— Das Trinkwasser der Stadt Kiel. L. 86 848. 

— Statistik des Klagenfurter Trinkwassers. Jos. 
Mitteregger. L. 79. 177. 

— Analysen des Kölner Leitungswassers. 78 377. 

— Zusammensetzung des Kölner Leitungswassers. 
81. 89. 83. 748. 

— Analyse der Trinkwasser von Königsberg M. 
Beer. L. 77. 198. 

— lieber Brunnenwasser der Stadt Lauterburg. 
F\ Fischer. L. 78. 21. 

— Untersuchung der Kirchhofbrunnenwasser 
Leipzigs. 0. Bach. L. 74. 385. — Beschaffenheit 
des aus der Nuonhofer Leitung in Leipzig be- 
zogenen Wassers. Hof mann. 88. 156. 

— Bacteriologische Untersuchungen der Leit- 
meritzer Trinkwasser. Maschek. L. 88. 1086. 

— Analysen der London zugeführten verschie- 
denen Wasser. 75. 454. — Die Zusammensetzung 
des Londoner Wassers. Ch. Tidy. L. 77. 316. — 
Analyse der Londoner Wasser. Frankland. 
L. 77. 526 — Zusammensetzung u. Beschaffen- 
heit deB Londoner Leitnngswassers. C. M. Ti d y. 
L 80 52. — Die Mikroorganismen im FIubs- 
wasserder Londoner Wasserversorgung F. Frank- 
land 87. 124. 

— DasTrinkwasserderStadtLübeck.Th. Schorcr. 
L. 77 648. 

— Das Triukwa8ser der Stadt Mailand. A. Pavesi 
u. E. Rotondi. L. 77. 647. 

— Temperaturmessungen des Wassers u. der Luft 
beim Hochreservoir des VVasserwcrks zu Magde- 
burg. 86. 431. 

— Die Mineralbestandtheile der Quelle zu Mar- 
pingen. H. Vohl. L. 78. 552. 

— Analysen des Trinkwassers von Mechernich 
am Bleiberg. W. Meyer. L. 76. 51. 

— Analysen verschiedener Wasser von Moskau. 
L. 83. 168. 

— Chemische Analyse des am rechten Isarufer 
nflehst München zu Tage tretenden Grundwassers. 


205 

A. Wag ner. L. 78. 671. — Chemische Analyse 
des Wassers aus dem Hauptschacht bei Deisen- 
hofen (Gleiseuthal), Versuchsbrunnen für Wasser 
Versorgung der Stadt München. Feichtinger. 

80. 235. — Zusammensetzung ■ des Münchener 
Leitungswassers. 87. 874. 

Analyse. Wasseranalysen. 

Brunnen- u. Leitungswasser. Fortsetzung. 

— Das Brunnenwasser der Stadt Münster. J. 
König. L. 79. 173. 

— Chemische Untersuchung der Wasser von 
Oberhausen. W. V. d. Mark. L. 75. 623. 

— Das Trink wasser von Padua. B. Conci. L. 83. 
738. 

— Untersuchung einiger Pariser Wasser auf 
Bacterien. Proust. L. 85. 338. 

— Zusammensetzung des Wassers aus dem bür- 
gerlichen Brttuhause in Pilsen. Stolba. L. 82. 
341. 

— Mikroskopische Untersuchung von unfiltrirtem 
n. ffltrirtcm Warthewasser, sowie von dem Quell- 
wasser für die l’osener Wasserleitung F. Cohn. 

81. 629. 680. 82. 247. 84. 215. — Physikali 
sehe u. chemische Analyse von tiltrirtem Warthe- 
wasser, sowie von dem Quellwasser für die Po- 
sener Wasserleitung. Mankiewicz. 81. 629. 
630. 82. 247. 84. 215. 

— Analyse iles Quellwassers des Prager Bel vedere. 
F. Stolba. L. 81. 139. — Thierische Organis- 
men der Brunnenwasser von Prag. F. W ydowsky. 
L. 83. 231. 

— Zusammensetzung des Wassers der neuen Lei- 
tung zu Pressburg. Lucich. 86. 219. 

— Die Zusammensetzung der Brunnenwasser von 
Rappoltsweiler. J. Thieme. L. 85. 172. 

— Chemische u. mikroskopische Untersuchungen 
der Ricklinger Wasser (Hannover.) F. Fischer. 
L. 75. 412. 

— Chemische Analyse der Kronenquelle zu Salz 
brunn in Schlesien. Th. Poleck. L. 83. 378. 

— Zusammensetzung des Leitungswassers in Salz- 
burg. Span gl er. 76. 459. 

— Analyse des Wassers oines Versuchsbrunnens 
in Strassburg. E. Bau mann. 76. 717. 

— Die warmen Quellen von Thermopylae. 11. 
Jahn. L. 78. 410. 

— Untersuchung der Brunnenwasser Tilsits. W. 
Krüger. L. 75. 747. 

— Die Trinkwasser der Stadt Turin. C. C a 1 a n d r a. 
L. 77. 526. — Untersuchung von vier Turiner 
Wassern. Lieben u. Cannizaro. L. 80. 653. 

— Analysen des Leitungswassers der 8tadt Ulm. 
C. Wacker. 81. 671. 

— Chemische Untersuchung der Brunnen-, Fluss- 
u. Quellwasser von Wernigerode. E. Wocko- 
witz. L. 74. 609. 
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Analyse. Wasseranalysen. 

Brunnen- u. Leitungswasser. Schluss. 

— Analyse des neuen Trinkwassers ‘der Stadt Wien. 
J. Habermann u. H. Weidel. L. 74. 111. 

— Untersuchung des Wassers des k. k. Artillerie- 
Arsenals zu Wien. 0. Volkmer. L. 75. 748. 

— Analysen der Quellen der Wiener Wasserlei- 
tung. E. Orahn. 78. 407. 

— ChemiseheUntersuchungderSchützenhofquelle 
zu Wiesbaden. H. Fresenius. L. 86. 814. 

— UntersuchungdesTrinkwasscrsderStadtZwolle. 
H. F. Kni jper u. A. Boimann. L. 78. 108. 
Flusswasser, 

— Zusammensetzung des Wassers aus dem Flusse 
Dee. 87. 717. — Zusammensetzung von Incrust- 
ationen aus Leitungen für Wasser aus dem 
Flusse Dee. 87. 717. 

— Chemische Zusammensetzung des Wassers der 
Donau vor Wien. J. F. W oll bau er. L. 84. 
241. 

— Analyse des Elbewassers in den verschiedenen 
Stadien der Reinigung. C. H. Wolff. 77.455. 

— Beschaffenheit des filtrirten Elbewassers. 
Knoll. 78.319. — Die Schwankungen im Chlor- 
gehalte u. HUrtcgrad des Elbewassers l>ei Ham- 
burg. F. Wibel. L. 88. 84. 191. — Zusammen- 
setzung des Elbewassers u. des filtrirten Wassers 
in Magdeburg. 88. 561. 

— Die Zusammensetzung des Isarwassers während 
seines Laufes durch München. W. v. Sehe II- 
hasB. 76. 485. 

— Untersuchung der Leipziger Flusswasser. 0. 
Bach. L. 76. 627. 

— Die organischen Substanzen des Mainwassers 
bei Wflrzburg. E. Moser. L. 87. 582. 

— Studien überdas Wasser der Meuse. W. Spring 
u. E. Trost. L. 85. 338. 

— Analyse des Moldauwassers. Fr. Stolba. L. 
76. 651. 

— Temperatnrbeobachtungen des Breslauer Lei- 
tungswassers (Oderwasser). 79. 765. — Chemi- 
sche Untersuchungen des filtrirten Oderwassers. 
Fr. Hulwa. 79. 765. — Zusammensetzung fil- 
trirten Oderwassers in Brieg u. in Breslau. 83. 
114. 

— Untersuchungen des Pegnitzwassers. 1 1. Käm- 
merer. L. 79. 735. 

— Natur u. Beschaffenheit einiger Flusswasscr aus 
dem Stromgebiete des Rio de la Plata. R. 
Schüller. L. 87. 731. 

— Analyse des Wassers des Radbuzaflusses. F. 
Stolba. L. 81. 96. 

— Ueber die Braucbarkeit des Rhonewassers zum 
Trinken. Vulliet. L. 83. 738. 


Analyse. Wasseranalysen. 

Flusswasser. Fortsetzung u. Schluss. 

— Analysen des Ruhrwassers. W. Hartenstein. 
75. 452. E. Grahn. 77. 723. F. Muck. 87. 162.335. 

— Analysedes Saalewassers. 76. 19. E. Reich ardt. 

74. 364. 

— Analyse des Seinewassers. A Görardin L. 

75. 655. 

— Analyse des Shuilkillwassers zur Winterszeit. 
W. Trautwine. L. 77. 14. 

— Die Veränderungen des Spreewassers innerhalb 
n. ausserhalb Berlins in bacteriologischer u. che- 
mischer Hinsicht. Frank. L. 88. 1085. 

— Gehalt des Wassers der Vanne an organischen 
Substanzen. E. M o n i e r. L 76. 522. 

— Analysen von Warthewasser siehe oben bei 
l’osener Leitungswasser. 

— Untersuchung des Weserwassers vor u. nach 
der Berieselung von Wiesenflächen. L. 85 529. 
See- u. Meerwasser. 

— Ueber die im Seewasser gelösten Gase. J. H. 
Buchinan. L. 78. 369 — Die Bestandtheile 
des Wassers vom todten Meere Fleck. L. 82 
53. — Zur Chemie des Meerwassers. A. Ham- 
berg. L. 86. 531. — Wassertemperataren in 
Landseen. G. OeBten. 86. 165. — Beobacht 
ungen über die Durchsichtigkeit des Wassers im 
Genfer See. L. 88. 497. — Die Dnrchdringlicbkeit 
des Tageslichts in die Wasser des Genfer Sees 
u. des Mittelmeers. H. Fol u. E. Sarsin. L. 
88. 497. 

Drain- u. Kanalwasser. 

— Die Zusammensetzung der Drainwasser. Aug. 
Völker. L. 75. 893. — Zusammensetzung der 
Kanaljauche. Letheby. 80. 278. 

— Analysen von Münchener Kanalwasser. W. v. 
Schellhass. 76. 489. — Analyse der Kanal- 
wasser der Breton Farm. Corfield. L. 77. 
56. — Zusammensetzung des Pariser Kanal 
Wassers. Ch. L a u t h. L. 77. 526. — Analyse 
des Abwassers des neuen Schlachthauskanals in 
München. A. Wagner.' L. 79. 92. — Chemi 
sehe Analyse des Abfallwassers der Reincr’sehen 
Augenheilanstalt zu Riga. Waldhauer. L 80 
139. — Chemische Zusammensetzung von Wasser- 
proben der Berliner Rieselfelder. 83. 201. 

— Einige auf die Danziger Kanalisation hezüg. 
liehe Analysen. 0. Helm. L. 78. 108. 

Arheltorver hält nisse s a. im Register für Beleucht 
ungswesen. Pensionsverhältnisse der Beamten 
der Wasserwerke in Berlin. 76. 95. 
Athntnnggapparate siehe Feuerlöschwesen. 
Aufzüge, hydraulische siehe Wasserkraft. 
Ausstellungen s. a. im Register für Bclenchtungs- 
wesen. Apparate n. Anlagen für Wasserleitungen 
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auf der Wiener Weltausstellung. C. Frisch- I Sternberg L. 74. 728. — Ausstellung von 

auf. L. 74. 637. 704. — Wasserbau u. Wasser- Closets in Brüssel. 87. 734. 

leitungen auf der Wiener Weltausstellung. Herrn. Automat siehe im Register für Beleuchtungswesen 


B. 


Badeanstalten, lieber öffentliche Badeanstalten 
u- Schwimmhallen. F. A. Meyer u. H. Ro- 
bertson. L. 80. 23. 284. — Ueber öffentliche 
Badeanstalten. F. A. Meyer u. H. Robertson. 
L. 80. 720. — Ueber Badeanstalten Heusner. 
L. 81. 201. — Das Badewesen in alter u. neuerer 
Zeit mit Beziehung auf das Hohenstaufenbad 
su Köln. J. Stübben. L. 83. 737. — Entwürfe 
für öffentliche Badeanlagen. Bockeiberg. L. 
85. 529. — Volks- u. Schulbäder auf der Ver- 
sammlung des Vereins für öffentliche Gesund- 
heitspflege in Breslau. 86. 793. — Schulbäder 
mit Gasfeuerung. Eisele. 88. 1101. Taf. 1 u. 

2. — Anlagekoeten für Schulbäder. Eisele. 
88. 1103. 1105. 

— Beschreibung u. Zeichnung der Badeanstalt zu 
Gross-Canissa in Ungarn. C. A. Specke r. L. 
74. 40. — Das Vierordtbad in Karlsruhe. J. I)u r m. 

L. 74. 386. L. 76. 422 — Die böhmiBclie Bade- 
anstalt. G. Runge. L. 77. 767. — Oeffentliche 
Bade- u. Waschanstalt für die Stadt Augsburg. 
H. Grüner. 79. *389. — Die neue Bade- 
anstalt für Nürnberg. L. 79. 521. — Die städti- 
sche Schwimm- u. Badeanstalt in Dortmund. 
Marx. L. 79. 603. — Das Admiralsgartenbad 
zu Berlin. L. 80. 21. — Ueber die Verbesser- , 
ung der öffentlichen städtischen Badeanlagen 
Hannovers. Bockeiberg. L. 85. 278. — Die 
Kadehallen zu Hildesheim. 86. 8714 — Die 
öffentliche Bade- u. Waschanstalt in Metz. L. 
87. 231. — Die neuen Volksbadeanstalten in 
Berlin. L. 88. 1015. 

Badeeinrichtnngen s. a. Hähne u. Strahlrohre. 

— Neuerungen an Badeeinrichtungen. A. Tylor. 
Pat. 75. 750. — Die Bäder auf der Pariser Welt- 
ausstellung. W. B c r n a y s. L. 79. 327. — Bade- 
einrichtnng mit Misch-Douche-Apparat. R. Lü- 
de rs. Pat 81. *369. — Vorrichtung zum Füllen 
n. Entleeren von Waschschüsseln u. dergl. E. 
Fuchs. Pat. 83. *457. — Ueber Wasch- u. 
Badeeinrichtungen. A, Hausding. L. 84. 
625. — Apparat zum Prüfen der Dichtigkeit 
von Rohrleitungen für gasförmige Flüssigkeiten. 

C. Muchall. Pat. 84. *676. — Ablassvor- 
richtung für Waschbecken. H. Lowrie. Pat. 
87. *115. 


Badeeinrichtnngen. Badebrause mit Schlamm- 
fang. G. Dittmar. Pat. 84. *531. s, a. Strahl- 
rohre. 

— Rohrleitung für Bade- u. Brauseapparate. Fr. 
Klee. Pat. 83. *234. — Rohr- u. Ventilordnung 
für Badewannen. M. Otto. Pat. 84. *27. — 
Ventilgamltur für Badewannen. Börner & Co. 
Pat. 84. *28. — Rohrleitung für Badeeinricht- 
ungen. 0. Titel Pat. 84. *248. — Rohrgarnitur 
für Badeöfen. C. Wickfelder. Pat. 86. 
*424. — Badeventil-Garnitur. C. Schützinger 
u. L. Zeller. Pat. 87. *1108. Pat. 88. *232. 
*852. 

— Heizofen für Badewannen. J. Kneip. Pat. 80. 
525. — Heizbare Badewanne. R. Berger. Pat. 
83. 235. — Wasserheizofen für Badewannen. 
J. Blank. Pat. 83. *900. — Circulationsofen 
für Badewannen. J. Blank. Pat. 84. *248. — 
Ausziehbarer Badeofen. H. Goethe. Pat. 84. 
*531. — Circulationsbadewanne mit Gasheizung. 
Th. Grubert. Pat 85, 450. — Anordnung des 
Rauchabzugsrobres an Badeöfen. F. Gerecke, 
Pat 85. *569. — Gasbadeofen. J. G. Houben. 
85. *809. — Badeofen mit der Wanne durch 
lieber verbunden. H. Israelowicz. Pat. 86. 
*454. — Badeofen mit besonderer Wasserblase 
für die Brause. Fr. Dohse. Pat. 86. 455. — 
Heizvorrichtung an Badewannen. J. Schwärme r. 
Pat. 87. *137. — Wssserwärmeofen für Bade 
zwecke. Eschebach u. Haussner. Pat. 88. 
*955. — Wasserheizofen. H. Kürten. Pat. 88. 
•988. — Badeofen mit Gasfeuerung. C. Brey 
u. E. Willame. Pat. 88. *1091. — DerHouben- 
sche Wasserstrom-Heizappnmt. Eisele. 88.1103. 
— Gasheizeinrichtung für Brausebäder. Eisele. 
88. 1104. Taf. 2. 

— Neuerungen an Badeöfen. J. Blank. Pat. 81 . 
•795. Pat. 84. 897. J. H. Lussmann. Pat. 
82. *161 H. Ulbricht. Pat. 83 *236. L. 
Hahn. Pat. 83 *459. Chr. Süss. Pat. 84. 
*676. F. Plaschil. Pat. 86. *155. C Cöllen. 
Pat. 87. *897. G. Bögler. Pat 87. *1049. *1050. 
Bremer. 88. 335. 

Bagger. Dampfbagger. Tometzek. L. 76. 560. 
Bassin siehe Cisterne u. Reservoire. 

Behälter siehe Cisterne u. Reservoire. 
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Berieselung siehe StBdtereinigung. 

Beton s. a. im Register für Beleuchtungswesen. — 
Verwendung zu einer Wasserleitung Wagner. 

L. 82. 52. — Ueber Cement- u. Betonarbeiten für 
Wasserwerke. R. Dyckerhoff. 83. 648. 

Blei s. a. Analyse n. Rohre. — Ursache u. Be- 
seitigung des Bleiangriffs durch Leitungswasscr. 

C. Hey er. L. 88. 918. 

Blitzableiter s a. Register für Bcleuchtungswcsen. 
— Ueber Blitzableiter für Hochreservoire u. Pump- 
stationen. 80. 513 

Blitzschlag siehe unter Blitzableiter im Register 
für Beleuchtnngswesen. 

BrSnde u. Brandstatistik siehe im Register für 
Beleuchtu ngswesen 

Brause siehe Badeeinrichlungen u. Strahlrohre. 

Brunnen s. a. Hydranten u. Strahlrohre. — Verun- 
reinigung von Brunnen siehe Analyse. 

— Handbuch der Tiefbobrkunde. Th. Teklen- 
burg. L. 88. 84. 

— Wasserhebung ans tiefen verticalen Brunnen- 
rohren. G. Schinetzer. L. 76. 492. — Ueber 
Rohrbrunnen. Legrand. L. 78. 235. — Rohr- 
hrunnen für grosse Wasserlieferungen. R. 8ut- 
kliff. L. 78. 236. — Theorie u. Construction 
der Brunncnanlagen. C. F i n k. L. 78. 410. — 
Ueber Brunnen. G. Oesten. 79. 407. 452. 
Taf. 14, 15 u. 16. — Kritische Bemerkungen zu 
Oesteu's Artikel über Brunnen. A. Tbiem, 79. 
515. — Entgegnung auf Thiem's kritische Be- 
merkungen. G. Oesten. 79. 636. — ■ Gesetz 
der Kostenzunabme mit wachsender Tiefe bei , 
Ausführung von Brunnen. Fr. Hottenroth. 

L. 80. 652. — Ueber Ausführung u. Erfolg von j 
Rohrbrunnen. Ed. Sonne. L. 80. 654. — Die | 
Depressionsfliichen bei Schachtbrunnen. 0. 
Smreker. L. 81. 435. 542. — Die Einwirkung 
von Flüssen auf in der Nahe befindliche Brunnen 
Wackenrodor. 82. *50. — Neuerung an Rohr- 
brunnen. FT C. Glaser. Pat. 82. *569 — Zur 
Wirkungsweise von Schachtbrunnen. A Thiem 
n. Oesten. L. 83. 168. — Kurzer Abriss über 
Brunnen u. Brunnenabsenkung. J. G. S windeil 
u. A. u. G. R. Barneil. L. 83. 737. — Allge- 
meine u. specielle Regeln u. Verfahrensarten bei 
Quellfassungen. W. Lubberger. 84. 275 — 
Ueber die Wasserlieferung von Brunnen in 


wasserhaltigem Sandboden. Thdvennet. L. 84. 
729. — Bau u. Betrieb einer neuen Brunncnform 
A. Thiem. 85. *140. — Ueber Schacht- u. Bohr 
arbeiten für Quellen E. Spon. L. 85. 338. — 
Trinkbrunnen mit Sandfiltration. L. 85. *592. 
813. — Mittheilungen über Rohrbrunnen n. einen 
neuen Filterkorb. 0. Smreker. 85. 975. Tal. 11. 

— Ueber die Ergiebigkeit von Brunnenanlagcn 
u. Sickerschlitzen Th. Forchheimer. L. 86 
969. L. 87. 41. — Wassergewinnung durch 
Brunnen. Taoks L. 88 648. 

Brunnen. Apparat zum Einschlagen der Rohre für 
Rohrbrunnen. Don ne t. L. 74. 74. — Einrichtung 
u. Apparate zur Erbohrnng von Brunnen. De 
goussde, Ch. Laurent & Co. L. 74 . 74. - 

— Dampfbagger zum Senken eines Brunnern- 
Tometzek. L. 76. 560. — Verbesserte Brunnen 
rohre Stepbe n- H en ry. L. 76. 651. — Aroeri 
klinische Brunnenbohrer. Pierce. L. 78. 214 

— Muffenvorbindung an Senkrohren für Brennen 
J. Römheld. Pat. 83. *457 L. 84 *241. 

— Das Bohren artesischer Brennen durch den 

Wasserstrahl. H. Speck. 75. 586 — Ueber 

artesische Brunnen. P. Szumak L. 77. 201 

— Neuerungen in dem Betriebe von Spring 
brennen. W. Bück mann. Pat. 82. *307. 572 

— Triebwerk für Ziinmorspringbruunen. F. 
Krem er. Pat. 85. *359. — Bohrung artesischer 
Brennen Dörich. 88. 49. Happach. 88. 50. 

— Strassenbriiniieu von Clement u Crozv. 74 
32. Taf. I Fig. 9. — Oeffentliche Brunnen in 
Lindan. A. Harrer. L. 74. 316. — Die öffeDl 
liehen Brunnen in Schwerin. F. Findig. L. 75 
623. — Anlagen von Brunuen u. Fontänen für 
Berlin u. Potsdam. A. Stüler L. 76. 719.— 
Der Vereuohsbrunnen für Wasserversorgung der 
Stadt München. A. Thiem. 80. 156 196 22" 
Taf. 1 , 2 u. 3 . — Anlage eines artesischen 
Brunnetis in Kassel. C. Simon. L. 84. 550 

— Der Mendebrunnen in Leipzig. L. 86. 959. 

— Reparatur der Tiefbrennenanlage für dz- 
Wasserwerk Gross-Lichterfelde. C. Rosenfeld 
L. 86. 207. — Gekuppelte Rohrbrunnen der 
Brooklyner Wasserwerke. 88. *881. — Die 
neuesten artesischen Brunnen in Paris. E. Gid. 
88. 1085. 

Bru nnenstiinder siehe Hydranten. 


c. 

Cement siehe im Register für Beleuclitungswesen. Cisterne. Cisternen mit Filter. Meidinger. 
— Ueber Cement- u. Betonarbeiten für Wasser- L. 78. 72. — Verbesserung an Wassercisternen. 
werke. R. Dyckerhoff. 83. 648. J. P. Duckett. Pat. 78. 239. — Ueber Anlage 

Chlor. Bestimmung im Wasser siehe Analyse. von Cisternen. Finetti. L. 86 54. 
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Closet s. a. Abort, Hähne, Regulatoren, Ventile 
n. Wassermesser. 

— Carr's Amerikanische Closets u. Urinals. L. 
77. 744. — Jenning's Wassercloset L- 78. 72 
— Schwemmcloset A. Fm» A Co. L. 78. 
579. — Wassercloset mit Kippbecken. G. Jen- 
nings Ben n. jun. Pat. 80. 524. — Neuerung 
an den Seeger'schen Closetbecken mit Wasser- 
spülung. W. Stölzl e. Pat. 81. *7%. Pat. 84 
828. — Transportables Closetbecken. W StOlzle. 
Pat. 84. *532. 

— Neuerungen an Wassercloseten. B. Ronald 
u. .7. Farmer. Pat. 74. 639. A. Tylor. Pat. 
75. 750. W. S. Carr & Co. L. 76. 314. 8 H. 
Rowley. Pat. 76. 317. J Störer. L. 76. 
317. E. Frandsen. Pat. 80. 526. H. P. 
Kr einer. Pat. 80 526. A. Aschemann. Pat. 
80.731. R.G. El s. Pat. 81. •148. F. Guilleau me. 
Pat. 81. *736. G. Wariug. Pat. 83. *457. J. 
Frey. Pat. 83. *666. H. Friedrichs. Pat. 
84. *327. H. Körten. Pat. 84. *898. Pat. 
87. *838. 

— Luitkessel, Ventil u. Regulator für Closets. H. 
Law. Pat. 77. 238. — Kolbenaustreibung an 
Wassercloseten E. Frandsen. Pat. 81. *736. 

— Gasdichter Verschluss nebst Desinfectionsvor- 
richtung für Closetanlagen. W, Noll. Pat 80. 
731. — Durch hydraulischen Druck schliessende 
Klappe für Wasserclosets. M. Knauff u. 
Bet che. Pat 80. *732. — Closet- Wasserver- 
schluss. G. Schmidt. Pat. 82. 160. — Closot- 
deckel. Fr. Draenert Pat. 83. *665. — Dreh- 
schieber-Verscbluss für Closets. L. Leb recht 
Pat. 83. *899. — Klappenverschluss für Wnsser- 
closets. Bet che. Pat. 84. *897. — Wasserab- 
sperrvorrichtung für Closets H. Kürten. Pat. 
86. *561. — Verschlussklappe mit Wasserspülung. 
II. Kürten. Pat. 87. *116. 

— Apparat zur Entfernung von Verstopfungen im 
Wasserverschluss von Closettrichtem. H. Schenk. 
Pat. 85. *449. 

— Wasser-Zu- u. Abfluss an Closets. A. Tylor. 
Pat. 77. 676. — Apparat zur periodischen Spül- 
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ung u. Vertheilungsschcibe. M. Friedrich. 
Pat. 80. *617. — Closetspülapparat für abge 
messene Wassermengen. G. F. Zimmer. Pat 
81 106. — ClosetspülungmitbeschränktemWasser- 
verbrauch. Deutsche Wasserwerksgesell- 
schaft. Pat. 81. *175. — Closetspülapparat. J. 
A. Fried. Pat. 82. *160. — Spülvorrichtung 
für Closets mit bemessener Wassennenge. B. 
Baltzer 4 Sohn. Pat. 83. *236 — Spülvor- 
richtung für Wasserclosets. J. Boyle u. H. 
Huber. Pat. 83. *459. — Geräuschlose Spül 
Vorrichtung für Wasserclosets. J. Pa tri k. Pat. 

84. *28. — Spülapparat für Closets. J W. Sta- 
witz. Pat 84. *530. — Spülvorrichtung mit be- 
messeuer Spülwassermenge für Closets. C. T h ö n s. 
Pat 87. *1109. — Closetspülvorrichtung mit be- 
messener Spülwassermenge. O. Weise. Pat. 
88. *955. — Closetspülvorrichtung. M. Neid- 
hart Pat. 88. *956. — Closeteinrichtung mit 
bemessener Spülung. F. Gaebert. Pat. 88. *1090. 

— Apparat zum Desinflciren von Closets. E. J. 
Mailet jun. Pat 80. *731. — Neuerung an 
dem Gläser'schen Desinfoctionsapparat für Closets. 
W. Mahlow. Pat. 81. *545. — Desinfections- 
apparat für Closets, Pissoire etc. E. Warner. 
Pat. 82. *55. 

Closet. Closetventilation. E. Hirsche. Pat.81. *795. 

— Vorrichtung zur Verbindung des Closettrichters 
mit der Tonne. R. Henkel. Pat. 83. *899. — 
Verbindung des Closettrichters mit dem Abfall- 
rohr. P. Hoff mann. Pat. 84. ‘27. — An- 
schluss von Closets an Hochdruckwasserleitungen. 
Müller. 85. *842. Hegener. 85 844. Rautert 

85. 845 Happach. 85. 846. b. a. 85. 875. — 
Elastische Doppelmuffe zur Verbindung des 
Closettrichters mit der Wasserleitung. A. Rie- 
m a n n. Pat 86. *424. — l'eber die directe Ver- 
bindung von CloBets mit Hausleitungen. Diet- 
rich. 86. 447. 

— Closetsteuer in Breslau. 79. 676. 762. — Die 
Waterclosetfrage in Dresden. H. A. Richter. 
L. 80. 23. 

Compresäoren siehe Reservoir*!, Druckreservoir. 


D. 


Dampfkessel siehe im Register für Beleuchtunga- 
wesen. 

Desinfektion s. Cloaet, Kanalisation u. Reinigung. 

D Ist ricts nasse rra esse r siehe Wassermeaser. 
Drainage siehe Entwässerung. 

Druc k siehe Rohrleitung u. Wasserkraft. 
Druckmesser s a. Waaserstandanzeiger. — Druck* 
u. Vacuummesaapparato A. All.an. Pat. 77. 676. | 


i DruckreaerToir siehe Reservoire. 

Druckrohr s. a. Reservoire. An Wendung von Druck- 
öder »Standrohren, mit besonderer Berücksichtigung 
des Waaserthurms zu Bloomington. H. M. P. 
B i r k i n b i n e. L. 76. 84. 

Dünger siehe Abfallstoffe n im Register für Be* 
leuchtungswesen . 
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E. 


Eis. Mikroskopische Untersuchung. E. Cutter. 
L. 82. 683. 

Elsen. Verhalten des dichten Eisens bei der Was- 
serreinigung. C. Piefke. 87. 640. 
Eisenschwamin. Verwendung zur Reinigung des 
Wassers. G. Bischoff. 74. 27. L. 74. 40. 
C. Piefke. 87. 637. 


Entwässerung s. a. Gesetze, Kanalisation u. Städte- 
reinigung. — Apparat zum Entwässern von 
schlammförmigen Substanzen. M. Kotten. Pat. 
87. *114. 

Ent wässerungsvorricht ungen an Hähnen u. Ven- 
tilen siehe diese 


F. 


FUealstoffe siehe Abfallstoffe u. Städtereiniguug 
sowie Gasl>ereitung im Register för Beleuchtung* 
wesen 

Feuerlöschwesens. a. im Ortsregister, ferner Hähne, 
Hydranten, Schlauch, Strahlrohre, Wasserdruck | 
u. Wasserverbrauch, sowie Brände im Register 
für Beleuchtungswesen. 

— Haudbuch des Feuerlösch- u. Rettungswesens. 
W. Döhring. L. 83. 63 — Archiv für Feuer- 
schutz u. Rettungswesen. W. Döhring. L. 84. 
625. 

— Fahl der Wasserhähne für Feuerlöschzwecke 
in Gressstädten des deutschen Reichs. 76. 567. 

— Wasserverbrauch zu Fenerlöschzwecken in 
London. Shaw. L. 77. 168. — Vorrichtungen 
zur Verwendung des Wassers zu Feuerlösch- 
zwecken direct ans der Leitung selbst. J. H. 
Greathead. L. 79. 759. — Die Hydranten- 
leitungen u das Feuerlöschwesen, L. 80. 613. 

— Anforderung an die Leistungsfähigkeit der 
Hydranten vom Standpunkte der Feuerwehr. 

L. 81. 510. — Gefahr der Gaseinrichtungen bei 
Brandfällen, Schilling. 82. 10. — Wasserver- 
brauch zu Feuerlöschzwecken in mehreren Städten 
des deutschen Reichs 86. 20. — Vorbeugung*- 
mittel gegen u. Rettungsmittel bei Feuersgefahr 
88. 522. — Ueber die Ursache der Fenersgefahr 
aus elektrischen Leitungen. L. 88. 946. 

— Die Feuerspritzen auf der Wiener Weltausstel- 
lung. L. 74, 548. — Dampffeuerspritze. Nichols 
& Co. L. 76. 423. — Beschreibung und Angabe 
der Detailconstruction einer Feuerspritze. F. 
Biber. L. 78. 71. — Die Construction der Feuer- 
spritzen. C. Bach. L. 83. 414. — Strahlrohr- I 
Mundstück für Feuerspritzen. Th. No well. Pat. i 
83. *458. — Ueber die Ejectoren in London, j 
E. B 1 u m. 85. 950. — Ueber die Leistungen 
der Dampf spritzen. Blum. 85. 951. Cuno. 85. 
951. 

— Feuerallarmapparat u. Gasabschluss. C. P. H. 
Vauglian. Pat. 77. 238. — Ueber Flammen- 


schutzmittel. F. Fischer. L 82. 563. — Von 
til für Feuerlöschapparate. F. Thometschek 
83. *407. — Fpuerlösohmasse-Zuführungsappanii 
für Hydranten u Spritzen. Giedion u. Wildi. 
Pat 83 *662. — Ueber selbstthätige Feucrlösch- 
apparate. 86. 449. 

Feuerlöschwesen. Athmungsapparate. Rouquay 
rol-Denayrotizc. 75. *878. — Respiration.» 
apparate. Monnier. 77. 67. Th. Schwann. 
80. 720. — Versuche mit Athmungsapparaten 
J W a y d o w i c z. L. 78. 552. — A pparat zum 
Aufenthalt in raucherfüllten Räumen. B. Löh 
Pat. 86. *421. 

— Löschvorrichtung für Theater. 76. 69. 104. 115 
mit 2 Tafeln. R. H engstenberg. 76. 165.— 
Ueber Feuergefahr u. Panik bei Theaterbrändin 
P. Fester. L. 77. 235. — Theaterbrände u. die 
zu deren Verhütung erforderlichen Schutz-Maas*- 
regeln. A. Fölsch 78. 151. 82.43. — Maas- 
regeln für die Fenersicherheit der Theater. 81 
546. — Feuersicherheit der Theater. 82 1. — 
Ueber Nothlampen für Theater. 82 447. — Zur 
Wasserversorgung u. Feuersicherheit der Theater 
Thomctzek 82. 637. — Ueber die Sicherheit 
gegen Feuersgcfahr in Theatern. M. Kraft. 
L. 83. 102 — Einrichtung zur Sicherung von 
Menschenleben bei Thoaterbränden. G. S t u ra p f 
L. 83. 267. — Vorsichtsmaassregeln gegen Feuers 
gefahr in Theatern. A. Shean. L. 84. 357. 
Woodrow. L. 84. 357. 

— Die Feuerlöscheinriclitung im Hoftheater in 
Gotha. 77 233 — Zur Wiener Ringtheator- 
Katastrophe. 82. 19. 72. — Fenerwchrdienst in 
den Theatern zu Frankfurt a. M. 84. 576. — 
Ueber Einrichtung von Feuerhähnen für das 
Marien-Theater in St Petersburg G. Stumpf 
85. 332. — Die Feuerlöschanlagen im Opern 
hause zu Frankfurt a. M. C. Friedrich 85. 
716. Taf. 7. 

— Organisation der Löscheinrichtungen in Brüssel 
Eiteling. L. 77. 307. — Wasserversorgung u 
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Feuerschutz in London. A. Churchill. L. 76. 

85. — Das Feuerlöschwesen in Württemberg. 
Landgraf. L. 76. 492. — Das Feuerlöschwesen in 
London. L. 81. 329. — Das Feuerlöschwesen in 
Berlin. W. Döhring. L. 83. 63. — Die Feuer- 
wehr in Berlin. 86. 283. — Ueber das Feuer, 
löschwesen in Riga. R. Salm. 85. 951. — 
Ueber die amerikanische Feuerwehr im Vergleich 
zu der in den Gressstädten F.uropas. E. Reyer. 

86. 754. — Die Feuerwehr in Paris. Pescheck. 
L. 87. 200. 

Fenerstöpsel. Ch. Rapp. L. 76. 151. 
Feuerversicherung. Ermässigung der Feuerver- 
sicherungsprämie in Städten mit Hochdruck- 
Wasserleitung. Hansen. 78. 720. Grahn. 78. 
721. 

Filtration s. a Reinigung. Ueber Gas- u. Dampf- 
filter siehe Filtration im Register für Beleucht- 
ungswesen. 

— Ueber Wasserfiltration. Samuelson. 76. 147. 
L. 76. 161. — Zur Frage der Klärung und Filtration 
des Wassers. W. Kümmel. 77. 453. — Ueber 
Klärung u. Filtration von Flusswasser nach 
Amödde David. Kümmel. 77. 522. Grahn. 
77. 543. — Filtration des Flusswassers zur Ver- 
sorgung der Städte. F. Schmetzer. L. 78 
604. — Ueber die Reinigung des Wassere durch 
Filtratiou. L. 79. 49. — Ueber die Filtration 
des Wassere. G. D. Bischoff. L. 79. 621. — 
Ueber Filtration u. Reinigung des Wassere. 
Veitmeyer. L. 80. 758. — Einfluss natür- 
licher Filter auf das Trinkwasser. J. Rollet. 
L. 83. 738. — Ueber Filter u. Filtration. Lueger. 
86. 441. — Ueber Wasserfiltration u. Filterma- 
terial. W. Hesse. L. 85. 477. — Ueber Wasser- 
reinigung durch Filtration. A. G. Salamon u. 
V. de Vere Matliew. L. 86. 760. — Ueber 
Wasserfiltration. Plagge. 86. 809. — Die Fil- 
tration des Wassers für die Versorgung von 
Städten. F. Frankl and. 87. 122. — Einfluss 
der Grösse des Aufspeicherungsraumes für un- 
filtrirtes Wasser. F. Frankland. 87. 125. — 
Die Principicn der Reinwassergewinnung ver- 
mittelst Filtration. C. Piefke. 87. *596. *636. 
L. 87. 1046. — Ueberwölben der Filteranlagen. 
F. Hueppe. 88. 323. Kümmell. 88. 364. — 
Einfluss einiger Wasserfilter auf die Zusammen- 
setzung des Wassers. A. J. C. Snyders. L. 
88. 648. 

— Centrale Sandfiltration zur Wasserversorgung 
von Städten u. Filtration im kleinen Maassstabe. 
E. Grahn u. F. A. Mayer. L. 77. 414. — 
Leber natürliche u. künstliche Sandfiltratiou. 
C. Piefke. L. 81. 202. — Ueber Sandfiltratiou. 
R. Nichols. L. 82. 118. 303. — Ueber Sand- 
ültration u. constante Wasserversorgung. S. A. 


Samuelson. L. 82. 662. — Ueber Sandfiltra- 
tion. Lueger. 85. 441 — Die Sandfiltration 
an Trinkbrunnen. L. 85. *592. 813. — Einfluss 
der Schichtdicke des feinen Sandes, der Ergiebig- 
keit der Filter u. der Erneuerung der Filterbetten. 
F. Frankland. 87. 125. — Die Wirkungsweise 
der Sandfiltration u. die Grenzen ihres Leistungs- 
vermögens; der mechanische, physiologische u. 
chemische Effect sowie die bei der Filtration 
gebräuchlichen H ttlfsvcrfahren. C. Piefke. 

87. *596 bis 611. — Ueber Sand- u. natürliche 
Untergrundflltration. L. 88. 228. — Ueber Sand- 
filtration. F. Hueppe. 88. 322. — Ueber 
Sandfiltration im Grossen, besondere für Moor- 
wasser. Thiem. 88. 366. 

Filtration. Eisenschwamm als Filtermaterial. B. 
Bischoff. 74 27. L. 74 40. — Eisen als Material 
für Wasserfiltration u. speciell die für dessen An- 
wendung gemachten Vorschläge zur Versorgung 
von Hamburg. E. Grahn. 79.625. — Wasser- 
filtration durch Eisenschwamm. Easton u. 
Anderson. L. 80. 419. — Die Filtration durch 
Eisenschwamm für die Wasserversorgung von 
Antwerpen. 83. 93. — Die Bedeutung des Eisens 
für die Gewinnung reinen Wassers; der Eisen- 
schwamm u. das Verhalten des dichten Eisens. 
C. Piefke. 87. *636 bis 651. 

— Methode u. Apparate zum Filtriren von Flüssig- 

keiten u. Gasen. A. V. Newton. Pat. 75. 65. 
— Methode u. Apparat zur Wasserfiltration. 
J. H. Porter. Pat 77. 676. — Filtrations- 
Verfahren. Gerson. L. 80. 348. — Ueber 

Filteranlagen zur Wasserversorgung mit beson- 
derem Bezug auf Berlin. H. Gill. 82. 16. — 
Filteranlagen für Abwasser. L. Klein. Pat. 84 
*247. J. Weig. Pat. 84. 328. — Nene Filter- 
anlage des Wasserwerkes in Brieg. 86. *234. — 
Neuerung an Filteranlagen. Gerson. Pat. 86. 
*312. — Das Gereon'sche System der Wasser- 
filtration. Gerson. 88. 240. — Verfahren u. 
Apparate zum Filtriren von Flüssigkeiten u. zum 
Reinigen der Filter durch Centrifugalkraft. H. 
Polaczek. Pat. 88. *1091. 

— Verschiedene Arten von Filter für Wasser- 

leitungen. L. 76. 121. L. 83. 63. — Filtrir- 
apparat mit Regulirvorrichtung des zugeleiteten 
Wassere. H. R. Newton. Pat. 77. 19. — Die 
Wasserfilter auf der Pariser Weltausstellung. 
C. Lang. 79. 233. — Wasserleitungsfilter. Fr. 
Pfeifer. Pat. 81. 147 — Uebersteigendes 

Wasserfiltor. K. Köppe. Pat. 82 * 27. — 

Filter für Wasserwerke. P. Clark u. W. Hyatt 
L. 82. 226. — Filtrirgefäss. H.Clay-Rice. Pat. 83. 
•346. — Zerlegbarer Filtrirapparat. C. Pieper. 
Pat. 85. *105. — Dos galvanische Filter. L. Klein. 
L. 85. 172. — Tragbares Filter. R. Wagner. 
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Pat. 85. *789. — Drehbares Trommelfilter mit i 
Reinigungsvomchtnng. C. K a b i t z. Pat. 85. i 
*848. — Drehbares Wasserleitungsfiltcr. W. 01- 
schewsky. Pat. 86. *424. — Wasserleitangs- 
filter. J. Malliä. Pat. 86. *560. — Filter mit 
einem Filterbett aas körnigem Material. J.Hyatt. 
Pat. 88. *681. — Selbstreinigendes Filter. J. 
Hyatt. Pat. 88. *681. 

Filtration. Die Wasserfilter von Letellier u. David. 

D c m a i 1 1 y. L. 78 72.— Wasserfilter von E. Joh n- 
son u. J. Robey. L. 78. 706. — Der im Ham- 
burger Krankenhaus aufgestellte Gerson’sche 
Filtrirapparat. 81. 195. — Das Filter Pasteur 
Chamberland. Finkelnburg. L. 86. 583. — 
Filter Chamberland, System Pasteur. 1. 88. 191. 

— Filtrirapparat nebst Hcrstcllungsweise des dabei 
verwendeten Filtrirmaterials. C. Piefke. Pat. 82. 
*265. — Die Schnellfiltration, System Piefke. 
W. Zimmermann. 88. *160. — Filtration u. 
Patent-Schnellfilter, System Piefke. Rud. Zorn. 
86. *781. — Apparat zur Reinigung von Wasser, 
besonders von Abwasser, mittels Eisens C. 
Piefke. 87. *650. 

— Filternpparat für sehr consistente Flüssigkeiten. 
N. Hass in g. Pat. 84. *248. — Filterapparat 
für Abtrittgruben. Fr. Nessler. Pat. 84. *530. 

— Filter für Ausflusshahne. R. Gerville. Pat. 
86. *424. *818. 

— Filtrirvorrichtung für Brunnen. C. Strang- 
mann. Pat. 80. *731. 

— Centrifugalfiltrirapparat. Autier u. Allaire. 

L 76.218. — Centrifugalfilter. J. II. Johnson. 
Pat. 76. 317. 

— Selbstreinigendes Wasserfilter für Ilaushaltungs- 
»wecke. P. Huerne. Pat. 76. 103. — Haus- 
filter. J. B. Denton. Pat. 77. 676. s. a. L. 79. 
49. — Die Filter für Haus u. Gewerbe. R. 
Krüger. L. 86. 652. 729. 760. 

— Hochdruckfilter, System Chanoit. 79. 234. — 
Neuerungen an Hochdruckfiltern. L. 81. 541. 

E. Henry. 79.235. G. Fulda. Pat. 83. *458. 
Pat. 84. *897. 

— Mikromembranfilter. Fr. Breyer. Pat. 84. 
•645. L. 84. 281. 730. L. 86. 552. — Uebcr 
Breyer's Mikromembranfilter. L. 85. 101. — 
Leistungsfähigkeit von Breyer's Mikromembran- 
filter. Renk. 86. *412. 

— Filter für Regenwasser. C. Lampert. Pat. 76. 
124. — Apparat »um Sammeln, Filtriren u. Auf- 
bewahren von Regenwasser. R. S a y e r. Pat. 
88. *1090. 


Filtration. Sandfilter für Cistemen. Meidinger. 
L. 78. 72. — Cisternfllter. Davy. L. 81. 94. — 
Sandfilter. K. Cramer. Pat 84 328 

— Neuerungen an Wasserfiltern. A. C. Hender- 
son. Pat. 74. 277. 345. G. Bischof. Pat. 74. 
277. 75. 625. W. E. Newton. Pat. 75. 684. 
J. u. A. Outerson. Pat. 76. 216. H. Raw- 
lings. Pat. 76. 425. H. B. Barlow. Pat 77. 
20. Th. Remus. Pat. 80. 618. H. Büssing. 
Pat 81. *148. Farquhar. L. 81. 617. G. W. 
Dawson. Pat. 81. *699. J. Hyatt. Pat. 86 
*561. *562. — Entluftungs- u. Ablaufvorrichtuni: 
an Filtem. F. Hamm. Pat. 88. *770. 

— Neuerungen an Filtrirapparaten, E. Perrct 
Pat. 75. 597. Pat. 76. 26. F. W. Grauhan. 
Pat. 76. 691. J. C. Thomson. Pat. 77. 19. 
J. W. Hyatt. Pat. 82. *871. L. 84. 281. The 
Pulsometer Engineering Company. Pst. 
83 *458. C. Rabitz. Pat. 83. 666. C.Piefke. 
Pat. 83 777. Pat 84. *732. C. Veith. Pat. 84 
*530. C. Piefke. Pat. 86. *365. 

— Filterreservoir mit eomprimirter Luft. W. Mor 
gan-Brown. Pat. 77. 710. — Reservoir-Filter 
mit eomprimirter Luft. Chanoit L. 77. 745. 

— Herstellung von Filtereteinen. Fr. Kleemann 
Pat 83. *233. — Deber die Verwendung von 
Tnrfgru* als Filtermaterial. O. Peschke. L 84 
164. — Filterkörper. Fr. Kleemann. Pat. 84. 
328. — Verfahren u. Apparate zur Herstellung 
von Mikromembranen. Fr. Breyer. Pat. 84. 
*645. — Der Torf als Filtrationsmaterial für 
Kanaljaitchen. M. Kn a uff. L 84. 730. — Her- 
stellung von Filterkörpcm. W. Olschewsky. 
Pat 85. 569. — Filterkörper ans poröser Kohle 
mit Cementmantel. 0. Deberg. Pat. 87. 438 

— Die Leistungsfähigkeit der Filter u. deren Rei 
nigung wahrend der Eiszeit. Kümmel. 76- 
572. — Apparat zur Reinigung von Filtersanil 
J. Sang. 76.650. — Reinigung von Filterfl&chen 
J. W. Hyatt. Pat. 82. 572. — Verfahren u. 
Apparate zum Reinigen von Filtermaterialien 
J. Hyatt. Pat. 84. *676. — Beweglicher Filter- 
korb für Rohrbrunnen mit Vorrichtung zum 
Schutze gegen Versandung u. zur Reinigung ohne 
Betriebsstörung O.Smreker. 85. 977. Taf. 11. — 
Reinigungsvorrichtung für Filter. Ch Chamber 
land. Pat. 86. *560. 

Klltrlrpumpe. A. Köllner. Pat. 88. *162. 
Flllssigkeitäioesäer siehe Wassermt-sser. 
Fontalneu siehe Brunnen u Strahlrohre. 


Digitized by Google 


Wasserversorgung. — I. Sachregister. 


303 


Ci. 


Geruchsverschlüsse siehe Closet u. Kanalisation. 

Gesetze, Verordnungen n. gerichtliche Ent- 
scheidungen. Baupolizeiliche Vorschriften zur 
Verhütung gesundheitsschädlicher Bauten, An- 
lagen u. Einrichtungen im Gebiete der Stadt 
Hannover. L. 77. 40. — Die Entwicklung der 
Gesundheitsgesetzgebung in England seit 18 <2. 
Finkelnburg. L. 78. 72. — Eine Lücke in 
der Sanitätsgesetzgebung. Schreyer. L. 80. 662. 
— Ueber deutsches u. österreichisches Wasser- 
recht in seiner Anwendung auf Quellen n. Grund- 
wasser. A. F. Wagner. L. 88. 689. 

— Schadenersatz beim Springen von Wasserrohren. 
76, 102. 126. — Verfügung der kgl. prenssi- 
schen Regierung in Betreff der Brunnen. 
76 365. — Die Fortschritte der Gesetzgebung 
in Bezug auf die Wasserversorgung der länd- 
lichen Districte in England. D. M. D. Page. 
L. 79. 603. — Verordnung des kgl. Oborbcrg- 
amtes zu Breslau zum Schutze der Brunnen-An- | 
lagen im oberschlesischen Industriebezirke. 80. 
527. — Befreiung der Wasserwerke in Preussen 
von der Entrichtung der Gewerbesteuer. 82. 
655. — Erlass des österreichischen Ministeriums 
betr. Einleitung von Wasser in Privatgebäude. 
85. 874. — Eine wasserrechtliche Entscheidung, 
das Wasserwerk von Iserlohn betreffend. L. 
Disselhof f. 87. *262. 

— Vorschläge zur Gesetzgebung bezüglich der Ver- 
unreinigung der Flüsse. C. Fox. L. 76. 51. — 
Gesetz gegen Verunreinigung der Flüsse. 76. 
220 — Bill gegen die Verunreinigung der Flüsse, 
eingebracht im englischen Parlament. L. 76. 


492. — Ueber das Gesetz, die Verunreinigung 
und Verstopfung von Wasserläufen betreffend. 
C. Higgins. L. 77. 414. — Ueber das Gesetz 
zur Verhütung der Flüsse-Verunreinignng. J. 
W. Willis-Band. L. 77. 529. — Erlass des 
kgl. preussischen Staatsministeriums, die Ab- 
leitung städtischer Kanalwasser in öffentliche 
Wasserläufe betreffend. 77. 655. — Das sächsische 
Ministerium über Verunreinigung der Flüsse. 77. 
569. 78. 30. s. a 458. — 'Die Flussreinigungs- 
Acte in England. Willib-Burd. L. 85. 337. 
Gesetze. Bestimmungen über die Privatanschlüsse 
von Gebäuden and Grundstücken an die städtische 
unterirdische Strassenentwässerung. L. 80. 136. 

— Verordnungen über Banentwässerungen für 
die Stadt Köln. L. 88. 84. 

— Vorschriften für die Anlage von Privatwasser- 
leitnngen und deren Verbindung mit dem Stras- 
senrohre in Berlin. 76.282. — Ortsstatut, betref- 
fend die Schwemmkanalisation in Breslau. 76. 
427. — Polizeiverordnung und Ortsstatut be- 
treffend die Kanalisation von Berlin. 76. 525. 

— Statut für das Wasserwerk in Dresden. 76. 
528. — Sicherung gegen Beschädigung durch 
Rohrbrüche in Hamburg. 77. 649. — Verord- 
nnng bezüglich des Waeserbezugs in Paris. L. 
81. 95. — Verordnung zur Steuerung der Was- 
servergcudung in Leipzig. 86. 767. — Vorschrif- 
ten für die Ausführung von Anlagen zur Be- 
nutzung der Stadtwasserkunst in Leipzig. 88. 911. 

Grnndwasser u. Grundwasserverhäitnisse siehe 
W asserversorgung. 

Gully siehe Kanalisation. 


H. 


Hähne s. a. Ventile. — Normal Tabelle für Hähne. 
75. 67. — Hahn, 8ystem Bachelu. E. Lam- 
bert. L. 78. 285. — Halm mit Schlauehver- 
sehraubung. Meister. L. 79. 174. 

— Aichhähne. Caliberhahn. T. Howard. Pat. 77. 
238. — Aichhahn (Wasser-Zumesser). M. Gang- 
hofer. Pat. 82. *871. — Aichhähne. J. Ker- ' 
na ul. Pat. 84. *247. — Aichventillialm (Caliber- 
bahn,). E. CI au solle s. Pat. 87. *867. 

— Auslaufhähne. Neuerungen an Auslaufhähnen. 

F. G. Underhay. Pat. 75. 177. F. Mechnig. 
Pat. 80. *525. L. Roovers. Pat. 87. *173. 

— Selbstschliessender Ausfluss ventilhahn. B. 
Hartz. Pat. 85. *568. — Austtussventilhahn. 

L. Craig. Pat. 86. *60. H. Trott. Pat. 86. 


*313. — Vorrichtung zur Vermeidung der hydrau- 
lischen Stösse beim Schliessen von Ausfluss- 
hähnen. G. Richert. Pat. 86. *818. 

Hähne. Badehähne. Dreiwegehahn für Badeapparate. 
A. Fried. Pat. 86. *60. — Mischhahn für Bade- 
einrichtungcn. S. Kelsen. Pat. 87. *138. 

— Closethähne. Selbstschliessender Hahn für Closets. 
W. Connell. Pat. 75. 626. — Neuerungen an 
Closethähnen. Eichel u. Veit. Pat. 80. *483. 
v Zeddelmann. Pat. 82. *871. 

— Dampf hähne s. a. Register für Beleuchtungswesen. 
— Verbesserung an Dampfhähnen. J. Mallin- 
son. Pat. 75. 255. — Wasser- u. Dampfhalm. 
G. M. Marc ha nt. Pat. 77. 238. — Hahn für 
heisses Wasser. J. Dewanye & Co. 79. 227. 
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— Neuerung an Halmen für Dampf- u. W asser- 
leitungen. E. Ke Hing. Pat. 83. 662. — Ventil- 
hahn für warmes Wasser. Tli. Duckworth. 
Pat. 83. *665. 

Hähne. Entwässerungshähne. Wasserzuflusshahn mit 
selbstthatiger Entwässerung. E. Grossmann. 
Pat 81. *546. — Entwaaserungshahn für Schlauche. 
L. Schneider. Pat. 84. *530. 

— Feuerhähne. Verbesserter Feuerstöpsel für die 
Häbne der Wasserrohre. Ch. Rapp. L. 76. 
161. — Verbesserungen an Feuerhahnen. R. 
Blakeborough. Pat 76. 124. R. ChrimeB. 
Pat. 76. 653. J. Sh and. Pat 78. 809. — Feuer- 
löschhahn mit festangebrachtem Schlauch. L. 
87. 200. — Feuerhuhn mit Schlauchtrommel. 
Moormann. Pat. 87. *897. 

— Haupthähne für Gas- u. Wasserleitungen. J. 
Wells. Pat 75. 626. 

— Hochdruckhahn. H. Be ach. Pat. 77. 17. 

— Hydrantenhähne. G. Dittler. L. 77. 41. J B. 
W. Wilkins. Pat. 78. 239. 

— Kükenhähne. Kükenhahn für Cisternen. J. 
M ' Jan net. Pat. 77. 530. — Langsam öffnen 
der u. schliessender Kokenhahn. J. n. A. Aird 
u. Mark. Pat. 80. *618. — Entwässerungsvor- 
richtung an Kükenhahnen. Kissing u. Möll- 
mann. Pat 82. 807. 

— Kugelhahn für Wassor. G. Butler. Pat. 77. 17. 

— Lufthahn für Pumpen. J. Klein. Pat. 84. *246. 

— Mischungsventilhahn. Th. E c k ho 1 m. Pat. 84. *676. 

— Niederschraubhähne. Neuerungen an Nieder- 
Schraubhähnen. A. W. Clark. Pat. 74. 730. 
J. Gurney. Pat. 74. 794. Reese. L. 79. 174. 

— Niederschrnuhhahn für Wasserleitungen. G. 
Dupuch. L 77. 12. — Niederschraubhahn mit 
Hilfsventil r.ur Controlirang des Wasserdurch- 
flusses. W. Dykes u. J. Scott. Pat. 76. 653. 

— Hegulirhähne. Verbesserung an Hahnen zur Re- 
gulirung des Wasserlaufes. G. Goold. Pat. 75. 
255. — Vorrichtung an Hähnen zur Regulirung 
von Wasser u. Gas. E. Pearson. Pat 75. 
301. — Regulirhähne für Wasser. A. Tylor. 
Pat. 75. 750. — Hahne zur Reduction des 
Wasserdrucks. R. C. Anderson. L. 78.309. — 
Druckreducirvorrichtung für Ausflusshalme bei 
Hochdruckleitungen. L. Meyer. Pat. 85. *450, 

— Schwimmerhähne. Schwimmerhahn mit Control- 
verschluss. F. Müller. Pat. 80. *291. — Stoss- 
freischlicssenderScbwimnikugelhahn.Ed. Bluhm, 
Pat 83. *235. *665. — Die Schwimmkugelhähne, ein 
Hauptgrund der Wasserverluste. H. Gill. 85. 86. 

— Sparhahn. K n a us t . 79. 697. Taf. 19. Fig, 8. — Ueber 
den Knaust'schen Sparhalm. C. Bach. 79. 689. 

H&hne. Sprenghähne. SprenghBhne oder Hydranten. 
E. Blum- L. 77. 235. — lieber Sprenghähne 
L. 78. 72. 


— Selbstschliessende Hähne. J. H. u. J. Store y. 
Pat. 77. 19. 8 tone 79. 678. Taf. 19. Fig. 2. - 
Tylor. 7». 578. Taf. 19. Fig. 3. W. Reichel 
u. C. Holste. Pat. 82. 870. — Ohne Wasser- 
stoss selbstscliliessender Hahn. Chameroy. 79. 
200. 578. Taf. 19. Fig. 1. — Marchant's Hahn 
mit Selbstnachstellung. L. 79. 543. — Selbst- 
schliessender Ventilhahn mit Luftbuffer. P. 
Menzel. Pat. 82. *27. — H. Richert ' b Selbst 
schlusshahn. Kümmel. 87. *11. — 8elbst 
schliessender Ventilhahn. v. Sluytermann 
Pat. 87. *137. L. Wagenbrenner. Pat. 87 
*137. — Schieberhahn mit Selbstschluss. J. 
Hermann. Pat. 88. *1092. 

— Hentilhähne. Ventilhahn für Wasserleitungen 
Glaser. L. 79. 138. — Beckmnnn's Ventilhabn 
mit Selbstentleerung. L. 79. 327. — Ventilhähne 
mit eingelegtem Ventilsitz. J. Isler. Pat. 80 
*732. — Neuerung an dem Bengenschen Ventil 
hahn. F. Butzke. Pat. 81. *369 *795. — Neu 
erung an Ventilhahnen. J. Kernaul. Pat. 81 
*148, J. L. Schmidt. Pat. 82 *26. — F. W. 
Strohbach. Pat. 82- *870. — J. v. d. Pop- 
pen bürg. Pat. 83. *665. — Hahne mit ela- 
stischem Kugelventil für Wasser, Gas u. s. * 
J. B. Denans. Pat. 82. 161. — Ventilhahn 
mit Entleerung. Chr. Bungarten. Pat. 84 
*531. — Herausnehmbarer Ventilsitz für Durch 
flussventilhähne. A. Diez Pat. 86. *423. — 
Durchbohrter Ventilkegel für Wasserleitung* 
Ventilhähne. G. Schmidt u H. Gründler. 
Pat. 87. *115. — Hahn mit AbSussventil. J. 
Mücke. Pat. 87. *838. 

— Wasserleitungshähne. C. Rathke. Pat. 80 *617 

Pat. 82. *159. W. Wolf. Pat. 84. *833. P 
Chameroy. Pat. 84. *897. H. Beer u. E 
Geissler. Pat. 85, *789. — Wasserhahn mit 
stossfreiem Schluss. H. Jooss. Pat. 81. *147. 
— Wasserhahn für Hausleitungen. E. Bergner. 
Pat. 81 *736. — Luftcompressionshahn für 

Wasserleitungen. F. Ziehbold. Pat. 81. *796 

— Zapfhähne. Zapfhahn für Wein u. Bier. Dailly 
79 233. — Zapfhahn mit Sicherheitsvorrichtung 
gegen unbefugtes Ocffnen. L. Pillet. Pat. 8ä. 
•177. — Feststellvorrichtung für selbstscblies 
sende Ventilhähne, Schankhahne. J. Ifeuche 
mer. Pat. 85. *789. 

— Neuerungen an Hähnen. J. Radford. Pat 
75. 345. H. W. Heale. Pat. 75.597. G. E 
Else. Pat. 75.657. Houghton. Pat. 75. 658 
G. Furness. Pat. 75. 686. S. H. Johnson. 
Pat. 75.657. Pat. 76.88. E. Foster. Pat. 76 
26. F. Wirth. Pat. 76. 317. J. Gordon 
Pat. 76. 524. G. B. Hooton. L. 77. 13. 0 
Packer. Pat. 77. 17. F Rosenthal u A 
i U ä s 1 e r. Put. 82. *27. 
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Heber. Wasserheber , Wasserhebeapparate siehe 
Pampen. Heber für Spülzwecke siehe Spülung. 

— Glockenheber zum Entleeren von Reservoiren. 
J. S tarnen. Pat. 85. *450. — Anwendung des 
Hebers für Entwässerungen und selbstthätige 
Entlüftung desselben, Anordnung Eger. 86. 
•866. Schaffer * Walcker. Pat. 86. 929. — 
Entlüftungsvorrichtung für Saugheber. R. Eger. 
Pat. 87. *77. 

lleberxpülapparat , intermittirend wirkender. 
Deutsche Wasserwerksgesellschaft in 
Höchst a. M. Pat. 86. *817. 

Hochbehälter sicho Reservoire. 

Hochwasser siehe Regenfall. 

Hydranten, Bmnnenständer , Strassenbrnnnen, 
Wasserpfosten, Waaserständer s. a. Brunnen u. 
Ventile. 

— Deber Wasserstander. 74. 29. Taf. 1 bis 4. — 
Hydranten oder Sprenghahne. E. Blum. L. 
77. 235. — Hydrantenconstructionen. L. 78. 72. 

— Ueber Hydranten. Schneider. 85. *731. — 
Ventilanordnung für Wasserpfosten. A. Scheid. 
Pat. 87. *173. 

— Hydrant für eine Strassenwasserleitung. F. 
Thometzek. L. 74.76. — Tragbarer Brunnen- 
Stander. J. F. C 1 a r k. Pat, 75. 627. — Strassen- 
hydranten. G. B. Hooton. L. 77. 13. Fr. 
Reese. L. 80. 238. Pat. 81. 107. — Brunnen- 
Ständer für Druckwasserleitungen. J. u. A.Aird 
u. Mark. Pat. 80. *483. — Brunnenstander 
für Hochdruck -Wasserleitungen. A. Monski. 
Pat. 80. 524. — Strasaenbrunnen. Bopp u. 
Reuth er. Pat. 82. *457. — Standrohr für 
Hydranten. J. Panse. 88. *222. Pat. 88. *232. 

— Frostfreie Wasserpfosten. Reu sch. Pat. 82. 
169. A. Bo rum. Pat. 84. *28. G. Oesten. Pat. 
86. *313. 

— Verbesserung an Hydranten und Feuerhähnen. 
R. Blakeborough. Pat. 76. 124. — Feuer- 
hydrant. H. Flow er u. Brothers. L. 76. 
689. — Mohawk's Feuerhydrant. L. 77. 82. — 
Lndlow’s Feuerhydrant. L. 77. 168. — Hydranten 
als Injectoren für Fcuerlöschzwocke. J. H. Great- 
head. L. 79. 759. L. 84. 124. — Anforderung 
an die Leistungsfähigkeit der Hydranten vom 
Standpunkte der Feuerwehr. L. 81. 610. 

— Ueberflurhydrant , System Cramer. 82. *261. 
L. 84. 125. 

— Be n n e t’s Auslaufbrunnen für Wasserleitungen. 
I.. 75. 101. — Entwässerungsvorrichtung an Hy- 
dranten. Bopp u. Reuth er. Pat. 80. *292. 

— Wasserpfosten mitselbstthätiger Entwässerung. 
Gesellschaft der L. v. Kol I schen Eisen- 
werke. Pat. 81. *245. — Vorrichtung zum Belbst- 
thätigen Entleeren von Hydranten. Königin- 
Marienhütte. Pat. 84. *532. *675. *676. — Ver- 

G®neral-Reg. z. Jonrn. f. Gaabel. u. WaKservere. 


Schlussvorrichtung an Wasserpfosten. Königin- 
Marienhütte. Pat.85.*449. — Vorrichtung zum 
selbetthätigen Entleeren von Hydranten. C. 

Reuth er. Pat. 86. *560. — Verschlussvorriclib 
ung für Wasserpfosten u. Strasaenbrunnen. C. 
Schmidt Pat 88. *161. 

Hydranten. Neuerungen an Hydranten. L. 84. 242. 

L. 87. 40. C ad et 74.31. Taf. 1. Fig. 6 Oechel- 
h Bus er. 74. 34, Taf. 3. Fig. 17 u. 18. Petzold. 74. 

35. Taf. 4. Fig. 19 u. 20. Davis. L. 74. 548. Leh- 
mann. L. 75. 622. R. Chrimes. Pat. 76. 653. 

J. Shand. Pat 78.309. Bopp u. Renther. 

• L. 80. 235. C. J. Hansen. Pat. 80. 618. C. L. 

Strube. Pat 80. *525. Pat. 82. *671. C. 

Kröber. L. 82 53. C. Reuther. Pat. 84. *676. 

Pat 85. *176. R. Reinicke. Pat. 85. *569. 

A. 4 E. Raffour. Pat. 86. *58. K. Reuther. 

Pat 87. *116 R. Böcking u. Co. Pat. 87. *116. 

•136. *868. E. Wo Ick. Pat. 88. *1092. 

— Wasserständer für die Paris-Lyoner Eisenbahn. 

Borne. L. 76. 688. — Die Hydranten in London. 

L. 77. 200. — Für London vorgeschlagenes 
Hy drantensy Stern. Grahn. 79 664. 

Hydrodynamometer. De Perrodil. L. 78. 480. 
Hydrometer. J. Decoudun. L. 81. 485. 

Hydrometrische Apparate siehe Wassermesser. 

Hydrophon siehe Mikrophon. 

Hydroventllatoren siehe Ventilation im Register 
für Bcleuehtungswesen. 

Hygiene s. a. Kanalisation, Reinigung, Städte- 
reinigung u. Wasserversorgung, sowie im Re- 
gister für Beleuchtungswesen. — Die niederen 
Pilze in ihren Beziehungen zu den Infections- 
krnnkheiten u. der Gesundheitspflege. C. v. 

Nägeli. 77. 578. L. 77. 648. — Handbuch der 
öffentlichen u. privaten Gesundheitspflege. P. 

Börner. L. 77. 748. — Handbuch der öffent- 
lichen Gesundheitspflege. F. Sander. L. 77. 

748. s. a. 78, 476. — Gesundheitslehre für Ge- 
bildete aller Stände. Fr. Erismann. L. 78. 

410. — Lehrbuch der öffentlichen Gesundheits- 
pflege. A. Buck. L. 79. 735. — Hygienischer 
Führer durch Berlin. Börner. L 83. 414. — 

Literatur auf dem Gebiete der Hygiene u. des 
Rettungswesens. L. 83. 622. 

— Regelmässige Wasser- u. Luftuntersuchungen. 

76. 103. 124. — Die Nothwendigkeit regelmässiger 
Untersuchungen des Trinkwassers. Sch aal. L. 

78. 481 — Die Absorptionskraft des Bodens. 

E. Durrwell. L. 76. 629. — Die hygienischen 
Eigenschaften des Trinkwassers, der Luft u. des 
Bodens. L. 77. 678. — Die Permeabilität des 
Bodens für Luft u. Wasser. D. v. Welitsch- 
kowski. L. 85. 278. — Milch als Ursache von 
Typhuserkrankungen. F. Hueppe. 87. 1014. — 

Ueber Malaria. F. Hueppe. 87. 1015. — Zur 
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Praxis der öffentlichen Gesundheitspflege. F. 
H neppe. 87. 1153. — Ueber Verbreitung des 
Wechselfiebers in Bayern n. dessen Abnahme. 
Schneller. L. 88. 1087. 

Hygiene. Gesundheitspflege im Zusammenhang mit 
Kanalbau u. Wasserversorgung. Ad. Kleyer. 
L. 75. 022. — Entwässerung u. Gesundheitszustand 
der Städte. L. 76. 855. L. 77. 12. — Zur Vergift- 
ung durch Kanalgase. Rogers-Field. L. 77. 
527. s. a. Kanalgase. — Einfluss der Kanalisation 
auf die Typhusmortalitftt. F. H neppe. 87.983. 

— Hygiene u, Techniker. Heyne. L. 79. 642. 

— Ueber sanitäre Einrichtungen, deren Kosten 
tL Resultate. E. Chadwick. L. 79. 758. — 
Die Verbesserung unserer Wohnungen. J. 
Schmölcke. L. 81. 831. G. H. Stanger. L. 
82. 052. 

— Verunreinigung eines Bronnens durch die Ab- 
fälle einer Gasanstalt. F. Fischer. L. 74. 23. 

— Ueber Quell- u. FluBswasserleitung vom Stand- 
punkte der Gesundheitspflege. Reich ardt. 75. 
290. L. 75. 343. Schmick. L. 76. 344. — Die 
Bedeutung von Trinkwasseruntersuchungen für 
die Hygiene. O. Flügge. L. 78. 234. — Ueber 
die gesunden Eigenschaften des Trinkwassers. 
R. Haines. L. 81. 237. — Ueber die hygieni- 
sche Bedeutung des Trinkwassers. M. Barth. 
L. 82. 661. — Die hygienische Beurtheilnng des 
Trinkwassers vom biologischen Standpunkte. F. 
Hueppe. 87. 321. 354. 421. 463. 498. 537. 751. 
788. 824. 857. 891. 982, 1008. 1068. 1124. 1148. 

— Ueber die Verbreitung von Krankheiten durch 
Trinkwaaser. Grookes, Odling u. Tidy. L. 


87. 613. — Wasser als Krankheitsursache. F. 
Hueppe. 87. 982. 1008. 1068. 1124. - Experi 
mente mit Wasser. F. Hueppe. 87. 1068. — 
Ueber den Einfluss von Zinkoxyd auf den 
menschlichen Organismus. 87. 129. Anmerknng 

Hygiene. Ist das Trinkwasser die Quelle der Typhus- 
epidemien? M. v. Pettenkofer. L. 75. 28. 
892. — Trinkwasser u. Typhus. Port. 76. 211. 
Zusammenhang des Trinkwassers mit Typhus u 
Cholera. Pettenkofer. 81.673. — Die Trink 
wassertheorie u. die Choleraimmunität des Forts 
William in Calcntta. M. v. Pettenkofer. I.. 

85 . 846. — Wasserleitung u. Typhus in Wies- 
baden. 85 . 576. 764. 875. — Commissionsbericht 
über die Gesnndheitsverhältnisse der Stadt Wies- 
baden. 85 . 875. — Zusammenhang der Typhus- 
epidemie in Zürich mit der Wasserversorgung 

86. 80. *112. — Studien über Trinkwasser u. 
Typhus. JuL Kratter. L. 86. 364. s. a 549. 

— Typhusmortalitftt in den Jahren 1877 bis 1885 
in Stftdten mit u. ohne Kanalisation u. Wasser- 
leitung. F. Hueppe. 87. 983. 1008. — Ueber 
den Zusammenhang der Wasserversorgung mit 
Choleraepidemien. F. Hueppe. 87. 1015. 

— Congress für Gesundheitspflege u. Rettungs 
wesen in Brüssel. 76. 462. — Dritter intematio 
naler Congress für Hygiene in Turin. Finkeln- 
burg. L. 81. 237. — Bericht über die sechste 
Hauptversammlung des Vereins für Gesundheit« 
technik in München. L. 86. 92. — Congress für 
Hygiene in Wien. 87. 480. 

Hygrometer. Haarhygrometor. C. Koppe. L. 
78. 22. 


I. 


Isolirmittel siehe Umhüllungsmaase. 


K. 


Kannlgase s. a. Kanalisation. — Methode, die 
Kanal- u. Cloakengase unschädlich zu machen. 
J. Whitley. Pat. 76. 524. — Ueber Kanal 
gase. Rogers-Field. L. 77. 527. — Ueber 
die angebliche Schädlichkeit der Kanalgasc. 
Hamilton. L. 80. 685. — Zur Kenntnis« der 
Kannlgase. F. Fischer. L. 83. 696. — Zer- 
störung der Kanalgase. Somzde. L. 83. 738. 

Kanalisation s. a. Städtereinigung. — Die Kanali- 
sation in China. L. 78. 633. — Die sirminche 
El>ene u. die Entwä»scrungBarbeiten der alten 
Römer. Lederer. L. 83. 810. — Der Rohrleger 


u. die Hausentwässerung. He 1 1 y e r. L. 84. 729. 

— Archiv für rationelle Stftdteentwässerung. 
Ch. T. Liernur. L. 84. 730. L. 86. 151. 728. 
L. 87. 835. 

Kanalisation. Entwässerung u. Gesundheitszustand 
der Städte. L. 76. 355. L. 77. 12. — Hausdrainage. 
C. S. J. Cotton. L. 77. 41. — Haus- u. Stadt- 
entwässerung. G. E. W a r i n g jun. L. 77. 45. — 
Ueber Hausentwässerung in England. L. 77. 236. 

— Hausentwässerung u. Wasserversorgung in 
Städten, Dörfern etc C. Bayles. L. 78. 679. 

— Die Hausknnalisation in ihrer praktischen 
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Ausführung mit Hinblick auf die für Berlin 
geltenden maassgebenden Bestimmungen. M. 
Kn an ff. L. 79. 043. — Anlagen von Haus- 
en t Wässerungen. W. P. Gerhard. L. 80. 552. 
L. 84. 730. — Entwässerung bewohnter Districte. 
Adams. I» 81. 140. — Ueber Ilnuskanalisation. 
P. Gerhardt. L. 82. 153. — Hausentwässer- 
ung. H. G. S tanger. L. 82. G52. — Ueber 
Kanalisation u. Hausentwässerung. Ebner. 
L. 83. 620. — Die Hauskanalisation auf der Ge- 
sundheits-Ausstellung in London. 84. 780. — 
Ueber Hansentwässerung. G. Waring. L. 85. 
529. — AnwendungdesHebersfür Entwässerungen 
u. selhstth&tige Entlüftung desselben, Anordnung 
Eger. 86. *866. — Anlage u. Bau von Hausen t- 
wässcrungen. E. Dobel. L. 86. 960. L. 87. 74. — 
Die Bauentwüsserung mit Berücksichtigung der 
für Köln gültigen Verordnungen. L. 88. 84. — 
Rationelle Städteentwässerung. Ch. T. Liernur. 
L. 88. 228. 

Kanalisation. Die Kanalisation von Stödten. Hob- 
recht. L. 77. 42. — Das Kanalisiren u. Drainiren 
der Städte. C. v. Raumer. L. 77. 202. - Zur 
Prüfung der Kanalisation auf getrenntem Wege. 
Ch. F. Liernur. L. 81. 617. — Untersuchungen 
zur Kanalisation. J. Soyka. L. 82. 154. L. 85. 
15. 338. — Ueber Kanalisation. Klett L. 82. 
340. — Die Ableitung des Regenwassers ans 
den Städten. A. Knau ff. L. 83. 738. — Die 
Kanalisation grosser Städte. Fr. Kindermann. 
L. 87. 231. 

— Die Kanalisation auf der Ausstellung für Ge- 
sundheitspflege u. Rettungswesen in Brüssel. 
P. Börner. L. 78. 72. — Die Kanalisation 
auf der Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 
72. W. Bernays. L. 79, 327. — Die Fort- 
schritte der Kanalisation seit dem Jahre 1876. 
H. Cole. L. 79. 758. — Die Entwässerung u. 
Reinigung der Städte auf der Gcwerbeausstcllung 
in Düsseldorf. J, Stübbon. L. 81. 542. 

— Anlage u. Bau von Abzugskanäb-n. J. Chailly. 
L. 76. 739. — Herstellung von Unraths-Kanftlen. 
V. E. Tschepper. L. 77. 237. — Ueber Aus- 
führung von Kanalisationsarbeiten. L. 78. 306. 
— Herstellung von Kanülen aus Beton. H. 
Renette. L. 78. 521. — Anlage u. Bau städti- 
scher Abzugskanäle E. Dobel. L. 86. 960. 
L. 87. 74. — Projeetirung u. Bauausführung von 
Beton- Abzugskanülen. Bitte) u. Brause- 
wetter. L. 87. 682. 

— Die Formeln über die Bewegung des Wassers 
in Flüssen u. Kanälen. J. Schlichting. L 79. 
92. — Ueber das Messen des in unregelmässigen 
Betten, Kanälen etc. fliessenden Wassers. L. 79. 
478. — Ueber Querschnitte gemauerter Kanüle. 
E. H. Hoff mann. L. 80. 51. — Anleitung 


zur Bestimmung der Dimensionen von Kanülen. 
J. W. Adams. L. 80. 350. — Grösste Abfluss- 
mengen bei städtischen Abzugskanülen. Bürkli- 
Ziegler. • L. 81. 20. — Ueber abgerundete 
Kanalprofile. Lueger. 84. *115. — Berech- 
nung offener u. gedeckter Kanüle u. Rohrleitungen 
nach einem neuen einheitlichen System mittels 
logarithmo-graphischer Tabellen. Alb. Frank. 
86. 258. 290. 322. Taf. 8 bis 16. L. 86. 607. — 
Kutters Formel u. ihre Anwendung auf Kanüle 
mit kreisförmigem Querschnitt. R. Moore u. 
J. Baier. L. 87. 73. 

Kanalisation. Composition zur Darstellung von 
Rohren u. Kanülen. J. Fottrell. Pat. 74. 730. — 
Die Haltbarkeit der verschiedenen Baumaterialien 
in den Wiener Kanülen. Berger. 80. 215. 

— Dampfkrahn zum Heben von Erdmassen. Ap- 
pleby Brothers. 79. 294. — Maschine zum 
Grabenausschachten. Randolph. 79. 295. 

— Kanaleinlauf. J. C. Becker. Pat. 82. *458. — 
Neuerungen an Sand- u. Schlammfangen. C. G. 
Pieper. Pat. 82. 571. — Automatische Be- 
triebseinrichtungen für pneumatische Sielanlagcn 
zur Entfernung von Abortstoffen. Ch. T. Lier- 
nur. Pat. 82. *571. — Ablagerungskammern 
für KanalabwasBer. W. Par je. Pat. 83. *900. 

— Einfüll- u. Entleerungskästen für pneumatische 
Kanalisation. Compagnie Gdndrale de Sa- 
lubritd. Pat 84. *247. — Sicherheitsvorricht- 
ung gegen das Eindringen der Ratten in die 
Häuser. J. Weiner. Pat 85. *450. — Auslass- 
bexw. Stauklappe für Entwässerungs- u. Kanali- 
sationsanlagen. E. Kunath. Pat 87. *173. — 
Verschlussdeckel für Gullys. X. Bailly. Pat. 87. 
*114. — Schlammfänger für Strasscngullys. C. 
Geiger. Pat 87. *1108. 

— Verbesserungen in der Herstellung von Wasser- 
oder geruchlosen Verschlüssen. J. u. J. E.Carte r. 
Pat. 74. 668. — Neuerung an knieförmigen Ge- 
rucliversehlüssen. G. Kettmann. Pat. 80. 618. 

— Selbstthätige Füllvorrichtung für Geruch- 
verschlüsse. R. d’Heureuse. Pat. 86, *59. — 
Neuerung an Geruchverschlossen. E. Edwards. 
Pat. 86. *818. 

— Selbstthätiger Spülapparat für Kanäle. F. 
Cuntz. L. 85. 35, s. a. Spülung. — Spülvor- 
richtung für Abzugskanäle. A. Frühling. Pat. 

85. *449. — Automatische Kanalspüler. Streck. 

86. *15. — Interim ttirend wirkender Kanal- 
spülapparat. E. Kunath. Pat. 86. *818. 

— Die Entfernung schädlicher Gase aus den städti- 
schen Abzugskanälen. W. B. W i 1 1 i a m so n. Pat. 
76. 816. — Verschluss für das Hausableitungs- 
rohr gegen das Eindringen der Kanalgase. 
Bede 11. L. 76. 688. — Ableitung der Gase ans 
Abfallröhren. Campbel. L. 76. 739. — Gas- 
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abzngsvorrichtung für Strassenkanüle. E. Mid- 
gloy. Pat. 85. *789. — Desinfections- Apparat 
für VentilationsschacJite von Kanülen. R.Ree ves. 
Pat. 88. *1090. — Anwendung von Leuchtgas 
zur Ventilation von Kanülen mit Keeling's 
Ventilationsapparat. Rowland. L. 88. 1142. 
Kanalisation. Die Kanalisation in verschiedenen Städten. 

— TTcber die Kanalisation u. Berieselungsfrage 
in Berlin. Grün eh erg. L. 76. 522. — Die 
Kanalisations- u. Berieselungsanlagen für Berlin. 
L. 83. 696. — Die Kanalisation von Berlin. J. 
Hobrecht. L. 85. 172. L. 87. 1046. — Ein- 
fltiss der Kanalisation auf das städtische Strassen, 
reinigungswescn in Berlin. 86. 877. 

— Die Entwässerung der StadtBonn. J.Stübben. 
L. 81. 542. 

— Entwässerung der Stadt Boston. L. 86. 150. 

— Kanalisation der Stadt Braunschweig. L. 
Mitgau. L. 78. 25. 

— Verlegung der eisernen Dücker für die Kanali- 
sation von Breslau durch die Schiffahrts-Oder. 
Martin. L. 78. 480. — Beitrüge rur Schwemm- 
kanalisation u. Wasserversorgung der Stadt 
Breslau. F. Hulwa. 83. 630. 667, s. a. L. 88. 
696. — Kosten der Schwemmkanalisation in 
Breslau. 86. 154. 

— Die Kanalisationsanlage in Brüssel. E b e 1 i n g. 
L. 77. 307. — Das Kanalsystem Brüssels, van 
Mierlos. L. 77. 748. — Kanalisation der Senne 
in Brüssel. Stübben. L. 78. 24. 

— Project für die Kanalisation der 8tadt Chicago. 
Mathewson. L. 81. 329. 

— Die Kanalisation der Stadt Danzig. Veit- 
meyer. L. 78. 137. 

— Ueber die Kanalisation der Stadt Dortmund. 
Marx. L. 82. 788. 

— Hamburger Sielbnuten. Gurlitt. L. 78. 520. 

— Das Sielsystem Hamburgs. F. A. Meyer. 
79. 662. 

— Die dereinstige Kanalisation Hannovers u. 
die betreffenden Vorgänge in anderen deutschen 
Städten. L. 77. 200. 

— Die Kanalisation der Stadt Karlsbad. Fr. 
Cuntz. L. 87. 581. 

— Ueber die Karlsruher Hauskanalisation. 
Knauf u. Sch flek. L. 81.731. P. W. Gerhard. 
L. 82. 53. 

— Kanalwasser u. Wasserversorgung von Kidder- 
minster. J. Fairebank. L. 77. 41. 

— Entwurf eines Kanalisations - Systems für 
Königsberg. R Wiebe. L. 80. 614. — Ueber 
Wiede's Entwurf oines Kanalisationssystems für 
Königsberg. Baumeister. L. 81. 236. 

— Die Kanalwasserpumpstation Pimlico in Lon- 
don. L. 84. 26. — Die Kanalisationsanlogen in 
London. L. 85. 278. — Die neuen Entwässerungs- 


Anlagen des englischen Parlnmentsliauses. 
Kn au ff. L. 87. 200. — Die Entwässerung des 
Parlamentshauses in London nach dem System 
von Shone. L. 87. 270. 

Kanalisation. Die Kanalisation in verschiedenen Städten. 

— Die Sielbauten von Lübeck u. ihr Einfluss 
auf die umgebenden Gewässer. Th. Schorer. 
L. 83. 622. 

— Die Kanalisation von München. J. Gordon. 
L. 77. 143. — Zur Kanalisation von München. 
G. Varrentrapp. L. 80. 552. 

— Die Kanalisationsfrage in Nürnberg. J. 
Gordon. L. 77. 309. 

— Die Kanalisation von Oxford. W. fl. White. 
L. 78. 25. 

— Die Kanalanlagen von Paris. L. 78. 562. — 
Zur Kanalisation von Paris. J. Wons. L. 82. 
53. — Die Frage der Entwässerung von Paris. 
L. 82. 788. — Die Pariser Kanüle u. die Ab- 
führung der Spülwasser nach St. Germain. I.. 
Journault. L. 83. 788. — Zur Entwässerung 
von Paris. 85. 734. — Reinigung der Seine u. 
Entwässerung von Paris. L. 86. 606. — Das 
Sielnetz von Paris Ende 1885. Hum blot. L 
86. 814. — Reinhaltung der Seine durch Ver- 
wendung des Pariser Kanalwassers zur Be- 
wässerung von Ländereien. L. Schräder. L. 
86. 959. 

— Entwurf zur Kanalisation von Potsdam nach 
dem Shonc-SyBtem. M. Kn auf f. L. 85. 336. 
— Entwicklung u. gegenwärtiger Stand der 
Kanalisation in Prag. L. 86. 364. 

— Ueber Kanalisation mit besonderer Berück 
sichtigung der Verhältnisse in Stuttgart. G o rd on. 
77. 68. 

— Die Erdarbeiten am Irrigatingkanal in Tresno 
G. J. Specht. L. 83. 737. 

— Die Sielwerke der Stndt Warschau. 86. 862. 
— Mittheilung über die Bodenverhältnisse in 
Wien. Fr. Berger. 81. 769. 

— Die Kanalisation u. Klärbeckenanlage in Wies 
baden. J. Brix. L. 87. 1083. 1106. L. 88. 191. 

— Die Kanalisirung der Ruhr von Wetter bis 
Ruhrort. J. Greve. L. 87. 895. 

Kanalwasscr siehe Abwasser, Analyse, Kanalisa- 
tion, Reinigung n. Städtereinigung. 
Kanalwasscrpumpe siehe Pumpen. 

Kesselstein s. a. Reinigung. Mittel gegen Kessel- 
stein. 76. 111. — Ueber Kesselsteinbildung n. 
deren Verhütung. F. Fischer. L. 76. 355. — 
Zink als Mittel gegen den Kesselstein. Ziureck. 
L. 78. 138. — Ueber Kesselstein u. die Schutz- 
mittel dagegen. J. Macadam. L. 80. 757. — 
Chemische Zusammensetzung. J. Macadam 
L. 81. 94. — Ueber Kessclsteinbildung n. Gegen 
mittel. C T. Davis. L. 85. 172. 
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Kläranlagen , Klärbeckenanlagen , Klären siehe 
Reinigung. 

Kohlcusänrc. Löslichkeit in Wasser. 8. Wro- 
blewski. L. 8ä. 505. — Nachweis siehe Analyse. 
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Kraftübertragung, hydraulische siehe Wasser 
kraft. 

Kralm siehe im Register fUr Beleuchtnngswescn. 
Kupfer. Vorkommen im Leitungswasser. L. 87. 731. 


!<• 


Latrinen-Abfuhrgerätbe. J. P. Ruch et. Put. 81. 
*106. s. a. Städtereinigung. 

Literatur s. a. die betreffenden Artikel. Ueber 
die Zusammendrückbarkeit der Flüssigkeiten. 0. 
Puschl. L. 88. 228. — Die Aggregatzustände 
des Wassers. G. A. H a g e m a n n. L. 88. 
948. 

— Beitrüge zur Geschichte des Trinkwassers. M. 
M. Patt ison Mu ir. L. 74. 146. — Die che- 
mische Technologie des Wassers. F. Fischer. 
78. 150. L. 78. 237. L. 80. 204. — Hydrauli- 
sche Versuche. Rookee. L. 82. 120. — Un- 
tersuchungen über Bewegung in Flüssigkeiten. 
W. Stanley. L. 82. 120. — Ueber die Ein- 
richtung einer hydraulischen Versuchsstation. 
E. Wolff. L. 83. 622. — Die periodische Wie- 
derkehr von Wassernoth u. Wassermangel in Zu- 
sammenhang mit den Sonnenflecken, den Nord- 
lichtern u. dem Erdmagnetismus. P. Reis. L. 
84. 730. — Heron der Aeltere u. seine Vorgitnger. 
Th. Beck. L. 86. 848. — Graphische Lösung 
von hydraulischen Aufgaben. Der einfache u. 
der zusammengesetzte Rohrstrang,' Zusammen- 
fluss von zwei Quellen; das Kreisuetz ; Vorgänge 
bei der Krafttransmission ; die Vereinigung von 
drei Quellen; Anwendungen aus der Praxis. 0. 
Spies. 87. 563. Taf. 4, 5 u. 6. — Hydrolo- 
gische Studien. H. Gravö. L. 87. 1175. 

— Ueber die Abnahme der Wassermassen in den 
Flüssen. Sasse. L. 74. 637. Davy Mariö. 
L. 74. 666. 11. L. 74. 667. — Die Wasserab- 
nahme in Quellen, Flüssen u. Strömen. 75. 668. 
— Die unterirdischen Wasscrläufe in der Kalk- 
fonnation. J. Lucas. L. 77. 43. — Wasser- 
reichthum u. Senkung der Flüsse in Culturlän- 
dern. L. 77. 528. — Zur Theorie der Quellen- 
bildung. L. 78. 552. — Beleuchtung der von 
0. Volger aufgestelltcn Quellenthcorie. W. Ihne. 

, L. 78. 728. Sailer. L. 79. 478. — Ueber die 
Wasserabnahme in den Quellen, Flüssen u. Strö- 
men bei gleichzeitiger Steigerung der Hochwasser 
in den Culturländem. G. v. W e x. L. 79. 791. 
L. 80. 23. — Ueber den Wasserreichthum der 
deutschen Ströme u. dessen Vertheilung. P. 
Gräve. L. 80. 137. — Ueber die W^sserzu- 
rückhaltung im Hochgebirge. L. 80. 139. — 
Vertheilung des Wassers, insbesondere des Quell- 


wassers, über dem Festlande. Lueger. 81.427. 

— Wasserabnahme in den Quellen, Flüssen u. 

Strömen der Culturstaatcn. L. 81. 541. — Die 
Theorien der Quellenbildung ; Niederschlags- 
theorie, Volger’sche Theorie u. Nowack’sche 
Theorie. W. Lubberger. 84. *12. 41.85. — 

Die Quellenbildung in den verschiedenen geolo- 
gischen Formationen ; Azoische, Paläozoische. 
Mesozoische, Känozoische Gruppe. W. Lub- 
berger. 84. *269. *311. *346. »394. *424. — 

Ueber den Ursprung der Quellen. E. Kohl. 

L. 84. 643. 780. — Versuche über die Bezieh- 
ungen zwischen Spiegelabsenkung u. Ergiebigkeit 
von Quellen. C. Kröber. 85. *853. Taf. 10. 

Literatur. Ueber die Wasserverhältnisse des Seine- 
beckens. Al. Delaire. L. 74. 666. — Die Wasser- 
verarmung der böhmischen u. sächsischen Flüsse. 

Ad. Seidl. 75. 143. — Quellen im Kalk des 
Londoner Beckens. Easton. L. 76. 355. — Die 
Wasserverhältnisse Frankreichs in Bezug auf 
Bodenkultur. Ch. Cotard. L. 77. 526. — Ein- 
fluss der Wälder auf die Quellen- u. Stromvcr- 
liältnisse der Schweiz. R. Lauterburg. L. 

77. 602. — Wasserstandsbeobachtungen an der 
Elbe im Königreich Sachsen. M. W. Schmidt. 

L. 79. 175. — Der unterirdische 'Zusammen- 
hang zwischen den Stromgebieten der Donau 
u. des Rheins. L. 79. 604. — Mittheilungen über 
Quellengebicte der Kreideformation Mittelböh- 
mens. O. Smreker. 88. 700. Taf. 10 u. 11. 

— Das Mainzer Becken, mit einer geologischen 
Karte. G. R. Lepsins. L. 83.738. — Beiträge 
zur Hydrographie des Grossherzogthums Baden. 

L. 84. 358. — Hydrologische Untersuchungen 
an den öffentlichen Flüssen im Königreich Bayern. 

J. Schmid. L. 84.644. — Die Bewegung des 
Wasserstandes des Zürichsoes während 70 Jahren 
u. Mittel znr Senkung seiner Hochwasser. E. 

Weltli. L. 86. 152. 

— Tafeln der mittleren Wassergeschwindigkeiten. 

O. Röder. L. 77. 748. Ueber die Kraft fliessen- 
den Wassers, Körper in Schwebe zu halten. J. 

P. Friz oll. L. 79. 138. 0. Herschel. L. 

79. 173. — Beobachtung über die Bewegung des 
Wassers in Strömen. Gräve. L. 79. 541. — 

Die Bewegung des Wassers in Kanälen u. Flüssen. 

W. R. Kutter. L. 85. 847. — Directe Messung 

Google 


Di< 



310 

der mittleren Stromgeschwindigkeit in Wasser- 
läufen. A. Frank. Pat 88. 953. 

Literatur. Ueber den Ausfluss erhitzten Wassers. 
E. Herr mann. L. 77. 748. — Hydromechanik 
oder die technische Mechanik flüssiger Körper. 
M. Rühlmann. L. 79. 735. L. 81. 96. — Ueber 
den Werth von Wasserkraft im Vergleich zur 
Dampfkraft. W. Zuppinger. L. 80. 52. 

— Ueber den Einfluss diessenden Wassers auf die 
Veränderung der Ufer. CI. Hörschel. L. 79. 
173. — Untersuchungen über Materialförderung 


I. Sachregister. 

mittels Wasserspülung bei Fundirungen, Bag- 
gerungen etc. H. J. Weise L. 81. 48. — Un- 
sere natürlichen Wasserläufe. J. Kapp. L. 83. 
414. — Ueber die Geschiebeführung in Wasser- 
läufen. P. Kluminger. L. 84. 124. — Hand- 
buch der Ingenieurwissenschaften, der Wasser 
bau. Franciusu. Sonne. L. 84. 643. — Der 
Wasserbau an den öffentlichen Flüssen im K6 
nigreich Bayern. L. 87. 1046. — Kalender für 
8trassen-, Wasserbau- und Cultur-lngenieurc. A. 
Reinhard. L, 87. 1046. 


Wasserversorgung. 


M. 


Magnesia. Bestimmung im Wasser siehe Analyse. 

Magnesium carbonat. Löslichkeit in kohlensäure- 
haltigem Wasser. P. Engel u. J. Ville. L. 81. 
733. 

Manometer siehe Wasserstandsanzeiger. 

Maschinen s. a. Pumpen, Kesselstein u. Reinigung 
sowie im Register für Belenchtungswesen. 

— Aufstellung u. Anwendung horizontaler u. ver- 
tiealer Dampfmaschinen u. Pumpwerke. Hagen. 
L. 76. 522. — Die Geschichte der Dampfmaschine 
in Amerika. L. 77. 14. — Die ersten Dampf- 
maschinen in Deutschland. Th. Bpringmann. 
L. 79. 790. — Zur Statistik der Dampfmaschinen 
in Preussen. L. 85. 336. 

— Die stationären Dampfmaschinen auf der Wiener 
Weltausstellung. S. Gottlob. L. 74. 215. — 
Ueber die in Wien 1873 ausgestellten Dampf- 
kessel, Dampfmaschinen u. zu deren Betrieb ge- 
hörende Apparate. H. Walther. L. 74. 491. 
— Maschine, welche als Dampfpumpe, als Motor 
oder als Flüssigkeitsmesser dienen kann. J. 
Clarkson. L. 74. 703. — Maschine zum Pum- 
pen von Gasen, Luft u. Flüssigkeiten. J. B e a 1 e. 
Pat. 74. 730. 75. 417. — Maschine zum Com- 
primiren von Luft oder Heben von Wasser. W. 
Johnston. Pat. 75. 345. — Die Maschinen auf 
der internationalen Ausstellung. L. 77. 236. — 
Dampfmaschinen auf der Weltausstellung in 
Paris. Müller-Melch i orB. L. 79. 603. — 
Maschine zum Heben, Filtriren, zur chemischen 
Behandlung, Erwärmung oder Abkühlung von 
Flüssigkeiten. F. Reese. Pat. 86. *930. 

— Hochdruckdampfmaschine mit Condensation u. 
selbstthätiger variabler Expansion, von Bede & 
Co. J. Zemann. L. 74. 44. — Doppelcylindrige 
Hochdruckdampfmaschine mit Condensation u. 
selbstthätig veränderlicher Expansion, System 
L. Eberhardt. J. Zemann. L. 74. 44. — Cor 
liss ■ Dampfmaschine von Bede & Co. R. Z i e- 
barth. L. 74. 77. — Ventildampfmaschine von 


Gebr. 8ulzer. R. Ziebarth. L. 74. 77. — Zwei 
cylinder-Dampfmaschine der Dingler'schen Ma- 
schinenfabrik in Zweibrücken. R. Ziebarth. 

L. 74. 77. — Horizontale Dampfmaschine mit 
variabler Expansion von Scheller ABerchtold. 

L. 74. 215. — Horizontale Condensationsmaschine 
mit variabler Expansion nach Deprez's System. 
Satre u. V. Averle. L. 74. 550. — Verbes- 
serte Dampf- oder Wasserkraftmaschine. D. K. 
West. Pat. 75. 178. — Maschinen für Dampf 
und Wasserdruck. J. B. Alliott. Pat. 75. 256. 

— Verbesserungen an Cylindermaschinen. G. A 
Teulon. Pat. 76. 256. — Verbesserte Construc 
tion von Cylindern an Pumpen u. Dampfmaschi 
nen. W. R. Lake. Pat. 76. 26. — Verbcs 
serungen an Dampfmaschinen. M. P. W. Boni- 
to n. Pat 76. 87. E. B. Taylor. Pat. 76. 424. 

— Hydraulischer Accumulator. Da eien a 
Burg. L. 76. 521. — Calorische Maschipe von 
Lehmann u. ihre Betriebskosten. Grove. 76. 
669. — Dampfmaschine für das Kleingewerbe 
n. ihre Betriebskosten. Grove. 76. 669. — 
Wasserdruckmaschinen für das Kleingewerbe u. 
ihre Betriebskosten. Grove. 76. 670. — Die 
Armstrong'schen Wasserdruckmaschinen. I- 
78. 307. — Balancier-Compound-Maschine. L. 81 
436. — Differenzialkolbenmaschine. J. Billeter. 
Pat. 85. *421. 

Maschinen. Die Woolf'sche Dampfmaschine von 
Schneid er & Co. L. 74. 41. — Verticale Balancir- 
Maschine. Woolf. L. 74. 216. — Liegende 
Woolf'sche Pumpmaschine. J. Schiink. L. 76. 
719. — Woolf'sche Dampfmaschine mit einem 
Cylinder und drei Kolben. L. 78. 237. 

— Die Wassersäulenmaschine von Fh Mayer. A- 
GBtöttner. L. 76. 122. — Die Mayer'sche 
Wassersäulenmaschine mit selbstthätiger FOl- 
lungsregulirung von Personen- und Lastaufzflgen. 
Ernst. L. 85. 631. — Wassersäulenmasohinen 
Lubberger. 87. *778. Berichtigung 876. 
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Maschinen. Neuerangen an rotirenden Maschinen 
o. Pumpen, Rotationsmaschinen. G. u. A. S. 
Bo wer. Pat. 74. 756. G. T. Bousfield. Pat. 

75. 65. W. Cooper. Pat. 75. 658. J. Cooke. 
Pat. 76. 424. J. Simmons. Pat. 76. 690. 
W. E. Bartrum. Pat. 77. 18. G. Garside. 
Pat 77. 530. 

— Wasserfördermascliinen mit verticalen u. hori- 
zontalen Pumpencylindem. R ü h 1 m a n n. L. 

76. 384. — Ueber Wasserfördermaschinen. 76. 
589. — Anwendung der Gaskraftmaschinen zum 
Heben von Flüssigkeiten. C. D. Abel. Pat. 

77. 19. — Maschinensysteme für Wasserwerks- 
betrieb. 77. 598. — Wasserwerksmaschinen. 
Croydon. L. 78. 21. — Wasserhebemaschine 
mit selbsttbätigem Druckregulator. Hol ly. L. 

78. 604. — Dampfmaschinen für städtische 
Wasserversorgungen. E. Grahn. 78.450.660. — 
Maschinensysteme für Wasserwerke. J. Schiink. 

79. 91. Taf. 4. — Wasserbaltungsmaschinen. 
U. Lecouteux u. Garnier. 79. 227. G. L. 
le Brun. 79. 228. — Wasserhebemaschine, 
Camerons Patent, Tangye Brothers. 79. 229. 
— Amerikanische Pumpmaschinen auf den Wer- 
ken der Holly Manufacturing Company. L. 80. 
21. — Amerikanische Wasserhebemaschine. E. 
D. Lea vitt L. 80. 236. — Kanal wasserpump- 
maschinen. E. Schichau. L. 82. 152. — Wasser- 
hebemaschine. F. R o m i 1 1 y. L. 82. 788. — Pump 
maschine. Pull mann. L. 83. 877. — Wasser- 
kraftmaschinen zum Betrieb von Pumpen. W. 
Donaldson. L. 85. 172. — Die Pumpmaschine 
von Bosicio, Lorini, Nathan & Co. L. 85. 
337. 

— Davey's Differentialsteuerung für Dampfpumpen 
u. hydraulische Maschinen. 8. Gottlob. 79. 
759. — Die Anwendung der sogenannten Xn- 
oxydntion in der Brancho des Maschinenbaues 
für Wasserwerke. L. 84. 891. — Einrichtung 
zur Regulirung des Füllungsgrades bei hydrau- 
lischen Maschinen. C. Hoppe. Pat 87. *802. 

— Schädlichkeit der Fettschmierung bei Dampf- 
cylindern. A. Schondorff. L. 75. 683. — 
Selbstentzündung fettiger Woll- etc. Abgänge. 
J. 3. Colemann. L. 77. 745. 

— Bestimmung der Nutzleistung der Dampfma- 
schinen. H. Wiebe. L. 77. 768. — Brems- u. 
Indicatorversuche an einer Ventildampfmaschine 
mit Condensation. Pinzger. L. 78. 480. 

— Kostenvergleich von Wasser- u. Dampfkraft. 
Birkinbine. L. 79. 186. 

— Kohlenverbrauch von Pumpmaschinen. Kuhn. 
L. 79. 760. J. Schiink. L. 79. 790. — Kohlen- 
verbrauch der Wasserhebemaschinen von Paris. 
A. Quüruei. L. 80. 138. — Steinkohlenver- 
brauch bei Dampfmaschinen. Dieck. L. 80. 284. 


Maschinen. Maschinenanlagen, Pump- u. Wasserhebe- 
maschinen für die Wasserrersorgung nrschiedener 
Städte. 

— Pumpmaschine zu Allegheny. L. 86. 364. 

— Die MaBcliinenanlage der neuen Wasserwerke 
in Augsburg. J. Krümper. L. 80. 237. 

— Die Maschinenanlage der Whitacre Pump- 
station für die Wasserversorgung von Birming- 
ham. L. 85. 869. 

— Die Pumpmaschinen für das Wasserwerk in 
Budapest L. 85. 529. 

— Die Wasserhebungsmaschinon in Chicago. L. 
78. 72. 

— Die Maschinenanlage des Wasserwerks in 
Darmstadt. L. 82. 683. 

— Die Compound-Receiver-Pumpmaschine für das 
Wasserwerk in Dortmund. L. 85. 172. 

— Die Verbesserung der Dampfmaschinen im 
Wasserwerk zu Dresden. P. Herz. L. 83. 736. 

— Die Reconstruction der Dampfmaschinen des 
Dresdener Wasserwerks. Buschmann. L. 
85. 529. 

— Die WasBerhebemaschine für Eastboume. L. 
81. 891. 

— Die Druckmaschinen des Elberfelder Wasser- 
werks nnd die erzielten Resultate. Fr. Kor dt 
L. 81. 791. 

— Probe der Pumpmaschinen des Flensburger 
Wasserwerks. 83. 53. 

— Das Pumpwerk mit Hydrantenrohmetz im 
Opernhaus zu Frankfurt a. M. K. Wagner. 
L. 85. 847. — Die hydraulische Betriebsanlage 
des neuen Centralbahnhofes in Franfurt a. M. 
87. 190. — Die Pumpmaschinenanlage für die 
Flusswasserleitung in Frankfurt a. M. Köster. 
L. 87. 731. 

— Die Pumpmaschinen des Wasserwerks der 
Stadt Hagen. B. Stein. L. 87. 731. 

— Die Dampfmaschinenanlage für das Wasser- 
werk in Halle. L. 85. 172. 

— Die Pumpmaschinen für dio Wasserwerke zu 
Lawrence, Maas. L. 77. 4t — Vergleichung der 
Maschinen für Wasserversorgungsanlagen von 
Lawrence u. Lynn. C. E. Skeel-Theron. L. 77. 
237. 

— Dampfmaschinen des Wasserwerks zu Lille. 
L. 86. 727. 

— Versuche mit Pumpmaschinen auf den Lam- 
beth-Wasserwerkcn in London. L. 82. 118. 

— Maschine für die Wasserwerke zu Lowell. J. 
P. Davis. L. 76. 422. 

— Die Pumpmaschine für das Wasserwerk der 
8tadt Luton. L. 84. 281. 

— Maschinen für die Wasserversorgung von 
Mühlhausen. L. 86. 363. 
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Maschinen. Maschine nun lagen, Pump- u. Wasserhebe- 
maschinen für di» Wasserversorgung verschiedener 
Städte, Fortsetzung. 

— Die Compound-Pumpinaschine für die Wasser- 
versorgung von Northwich. L. 85. 902. L. 86. 
124. 

— Die Pumpmaschinen der Wasserwerke zu Nor- 
wood. L. 82. 118. 

— Versuche mit der Pumpmaschine des Pirma- 
senser Wasserwerks. L. 86. 337. 

— Die Dampfmaschinensysteme für Wasserver- 
sorgung speciell in Prag. E. 6 rahn. 78. 665. 
697. Taf. 12 bis 17. 

— Maschinenanlage des Wasserwerks in Pott- 
sehach bei Wien. L. 80. 138. 

— Die Wasserwerksmaschine für die Wasser 
Versorgung von Saratoga. L. 84. 211. 

— Wasserhebemaschine auf der Pumpstation zu 
Selly. Oak. L. 81. 733. 

— Die Pumpmaschinen auf den Wasserwerken zu 
Iticbmond und St. Louis. L. 81. 329. — Die 
neue Pumpmaschine in St. Louis. L. 84. 60. 

— Die Pumpmaschine für das Wasserwerk zu St. 
Maur zu Paris. Fa r cot. L. 79. 393. 

— Die Maschinenanlage des Wasserwerks in Stutt- 
gart. L. 83. 103. — Zweicylinder-Dainpfpump- 
maschine des neuen Wasserwerks in Stuttgart. 
G. Kuhn. L. 83. 376. 

— Die Pumpmaschinen für Sydney. L. 78. 136. 


Maschinen. Maschinenanlagen. Pump- u. Wasserhebe- 
maschinen für die Wasserversorgung verschiedener 
Städte. Schluss. 

— Pumpmaschine in Windsor für Park u. für 
Schloss. Eastons & Anderson. L. 74. 317. 

Maschlnenthelle siehe im Register für Beleucht 
ungswesen. 

Meerwusser siehe Analyse. 

Metalle s. a. im Register für Beleuchtungswesen 
Erkennung kleiner Spuren im Flusswasser 
Thompson. L. 83. 620. 

Meteorologie siehe Kegenfall u. meteorologische 
Verhältnisse. 

Mikromembrnnlllter Biehe Filter. 

Mikrophon. Das Mikrophon in Verbindung mit 
einem Telephon zum Aufsuchen von Undichtig- 
keiten im Wasserrohrnetze. L. Disselhoff. 
85. *85. — Das Mikrophon zur Aufsuchung von 
Wasserverlusten. W. Kümmel. 86. 686. A 
Paris. 86. *866. Pb. Soubel. 86 *927. - 
Zur Geschichte der Verwendung des Mikrophons 
zur Aufsuchung von Wasserverlusten. L. Dis- 
selhoff. 86. 928. 

Motoren s. a. Maschinen u. Wassermotoren, sowie 
im Register für Beleuchtungswesen. — Motor 
zum Heben u. Pumpen von Flüssigkeiten u. 
Luft. R. Johnson. Pat. 76. 216. 

Mufl'en. Verschiebbare Muffe für Gussrohrleitungen. 
Süss u. Löhner. Pat. 85. *420. 


3T. 


Natrium. Iudirecte Bestimmung des Natrons im Wasser. F. Muck. 87. 159. 


P. 


Pelomctcr. Instrument zur Bestimmung der Trüb- 
ung des Wassers. Bouquet de la Grye. 
78. 36. 

l’ersonaila siehe im Register für Beleuchtungs- 
wesen. 

Pissoir siehe Reinigung. 

Pneumatik siehe Wasserkraft. 

Preisausschreiben. Die Wasserversorgung , die 
Pumpen zur Hebung des Wassers u, deren 
Leistungsfähigkeit, sowie die Anwendung des 
Wassers als bewegende Kraft. 74. 614. — Die 
Löslichkeit der Gase in Flüssigkeiten u. Ver 
besserungBVorschlüge in Bezug auf Wasserver- 
sorgungsanlagen. L. 74. 751. — Die Wasser- 
versorgung belgischer Städte. L. 81.541. — Die 


Verunreinigung der Gewässer. 83. 262. — Die 
Verunreinigung der Flüsse durch Industrie-Ab- 
fälle u. Mittel hiegegen. L. 85. 337. — Kritische 
Darstellung der zur Verhütung von Flussverun 
reinigung angewendeten Klärungsverfahren in- 
dustrieller Abwasser. L. 85. 631. — Wasser- 
thurm in Mannheim. 86. 159. — Brunnen in 
Hamburg. L. 86. 872. — Hochdruckwasserver- 
sorgung. L. 87. 951. — Reichliche u. wohlfeile 
Beschaffung von Trinkwasser für grosse Städte, 
insbesondere für Brüssel. L. 88. 335. — Anlage 
zur Erzeugung u. Lieferung von Hochdruck- 
wasser. L. 88. 1148. 

Processe. Gerichtliche Entscheidungen in Pro- 
cessen siehe Gesetze. 
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Pulsometer siehe Pumpen. 

Pumpen s. a. Maschinen, Motoren u. Ventile. — 
Blitzableiter für Pumpstationen. 80. 518. — Die 
Fubrik hydraulischer Appurate zu Worthington. 
L. 80. 654. 

— Pumpe für flüssige u. gasförmige Körper. 
H. W. Cook. Put. 75. 256. — Pumpe für Wasser 
u. Luft. Gumboni. Pat. 75. 625. — Sandpump«. 
E. Heberl e. L. 76. 558. — Pumpen für Car- 
burationsnpparute. Craig-Pew, Moran u. La 
Valide. Pat. 80. *726. — Filtrirpumpe. A. 
Köllner. Pat 88. *162 

— Vorrichtung zur Hebung von Wasser. A. V. 
Newton. Pat. 74. 279. — Apparat zum Heben 
u. Bewegen von FlÜBsigkoiten. W. Weyhe. 
Pat. 77. 238. — Apparat zum Heben von Flüssig- 
keiten. G. S. Hazlehurst. Pat. 78. 238. — 
Apparat zum Heben von Flüssigkeiten mittels 
direct wirkender explosiver Gase. L. Andrd 
de C oster. Pat 86. *421. — Gasexplosion« 
Wasserheber. Chr. Kettner. Pat. 86. *422. — 
Wasserhebeapparat. G. Greven. Pat. 87. *77. 

— Geschichte der Wasserpumpen. Kühlmann. 
L. 75. 300. — Tiefbrunnen-Pumpenanlagen. E. 
Blum. L. 75. 620. — Dampfersparung bei 
Pumpen. L. 76. 52. — Wasserpumpwerke mit 
Dampfbetrieb. KUhlmann. L. 77. 44. — Cor- 
rection des Hauptfehlers an Pumpen, bei welchen 
die Kraft durch Flüssigkeitssitulen übertrugen 
wird. Grullier. L. 78. 306. — Indicator-Dia- 
gramrne von Pumpen. G. Oesten. L. 81. 19. 48. 

— Construction von Pumpen u. Wasserhebe- 
werken. L. 84. 730. — Die Leistung u. Con 
struction der Plunger- u. Kolbenpumpen. L. B i g g e. 
L. 87. 40. — üeber Pumpen. K. Ilartmann. 
L. 87. 200. — Ueber schnell laufende Pumpen 
mit Sperrventilen u. Sperrkolben. Köster. L. 
87. 731. — Ueber Pumpen mit gesteuerten Ven- 
tilen. Bi edler. L. 88. 1120. 

— Die Lambert- Pumpe. L. 74. 42. — Pumpe 
nach S h a w's System. L. 74. 273. — Hochdruck- 
pumpe. F. Thomatzek. L. 74. 317. — Die 
Pumpen auf der Wiener Weltausstellung. L. 74. 
548. — Universaldampfpumpe. Ilayword, 
Tylor & Co. L. 74. 549. — Universalpumpe. 
Jakob Munk. L. 74. 751. — Hydropnenmatische 
Pumpe von Ja rre. 74. *716. — Doppelwirkende 
Saug- u. Druckpumpe. W. R. Lake. Pat 75. 
302. — H a a g's patentirte Pumpen. L. 75. 342. — 
Transmissionspumpe mit Schiebersteuerung. L- 
l'oillon. L. 75. 343. — Die Mintzerpumpe. 
Tliallmeyer. L. 75. 344. — Perspectivpumpe. 
J. Holden. Pat. 75. 684. — Prunier'sche Pumpe. 
P. Zwiauer. L. 76. 52. — Pumpe zur Wasser- 
hebung. G. Hanrian. L. 76. 315. — Tenant's 
InjectorDampfpumpe. L. 76. 559. — Ketten- 


pumpen. A. Pothetos. Pat. 77.20. — Ameri- 
kanische Pumpen. L. 78. 71. — Die Pumpen 
auf der Pariser Weltausstellung. C. Lang. 79. 227. 

— Injector. 0. L. Strub e. Pat. 81. *173. 

— Pumpen mit hydraulischem , Gestänge. W. 
Fritz. Pat. 86. *423. Pat. 87. *837. — Pumpe 
mit Taucherkolbeu ohne Säugventil. J. Klein. 
Pat 87. *114. — Direct wirkende Pumpe. 11a- 
thoris, Davey & Co. L. 88. 1119. 

Pumpen. Neuerungen an Pumpen. W. Warren. 
Pat. 74. 729. J. Quick u. J. W. Restler. Pat 
74. 756. W. H. Brookes. Pat. 75. 65. J. 
Broadfoot. Pat. 75. 103. A. V. Newton. 
Pat. 75. 255. G. A. Teulon. Pat 75. 256. 
G. S. Hazlehurst. Pat. 75.597. Pat 77. 
238. W. Cooper. Pat. 75. 658. — J. E. F. 
Ludecke. Pat. 75. 658. J. Evans. Pat. 75. 
751. W. Mather. Pat. 75. 751. A. M. Clark. 
Pat 76. 217. 424. ,J. Cooke. Pat 76. 424. 
J. Wallace. Pat 76. 525. J. M. Sagar- 
M usgrave, J. B. Akeroyd u. D. Ward. Pat. 
76. 691. W. R. Lake. Pat 77. 18. J. N. 
Rowe. Pat. 77. 18. J. F. Brinjes. Pat. 77. 
238. W. Adair. Pat 77. 239. F. W. Köttgen. 
Pat 77. 239. C. L. Taverdon. Pat. 77. 709. 

— Ueber einfache und gekuppelte Centrifugal- 
pumpen. A. Durand-Olaye. L. 74. 41. — 
Gekuppelte Centrifugalpumpe. Gwynne. L. 76. 
214. 

— Neuerungen an Centrifugalpumpen. J. u. H. 
Gwynne. L. 74. 215. A. F. Paget. Pat. 75. 
750. J. E. Lawrence u. E. V. Porter. Pat. 

76. 217. Pat. 76. 424. J. Jameson u. A. G. 
Schaeffer. Pat 76. 525. A V. Newton. Pat 

77. 239. 

— Die Dampfpumpen auf der Ausstellung zu 

Wien 1873. L. 74. 146. 8. Gottlob. L. 75. 

621. — Regulator für Dampfpumpen. S. Hol- 
mann. Pat. 74.795. — Pick ering's Dampfpumpe. 
L. 76. 214. — Ventilsteuerung für Dampfpumpen. 
Parker u. Weston. L. 77. 168. — Dampf- 
pumpe der Holly Manufacturing Co. B. Park. 
L. 80. 349. — Dampfpumpe zur Ueberwindung 
sehr grosser Widerstünde. R. Worthington. 
L. 85. 477. — Worthington-Dampfpumpen u. 
Hebemaschinen. Th. Powell. L. 88. 336. — 
Die Worthington-Pumpe. L. 88. 1119. 

— Neuerungen an Dampfpumpen. R. Carrey. 
Pat. 74. 708. D. Douds u. J. H. Hartsuff. 
Pat. 74. 708. R. J. Worth. Pat 74. 756. T. 
Lumley. Pat. 75. 104. H. Merry. Pat. 75. 
105. A. Higginson. Pat. 75. 626. Jakobi. L. 

76. 214. M. Neuhaus u. J. E. Hodgkin. Pat. 

77. 19. J. Gillet. Pat. 77. 239. 

— Direct wirkende Dampfpumpe. F. Wannieck. 
L. 74. 215. — Ueber die direct wirkende Dampf 
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pumpe von I lardick. M. L. Poillon. L. 74. 
650. 

Pumpen. Neuerungen an direct wirkenden Dampf- 
pumpen. S. Holmann. Pat. 74. 796. J. Hamil- 
ton. Pat. 76. 749. T. Parker. Pat. 75. 749. 

W. Walker. Pat. 76. 626. 

— Dampfpumpe u. Gebläaemaschine. T. M acken- 
zie. Pat 75. 026. — Dampf Strahlpumpe. E. 
Körting. Pat. 75. 685. Pat. 77. 630. — Ueber 
den Nutzeffect Körting’scher Wasserstrahl-Eleva- 
toren gegenüber den Leistungen von Handpumpen. 

0. Iben. 80 682. 81. 6, s. a. K. 80. 705. 81. 59. 

Versuche mit einem Körting’schen Wasser- 
strahl-Elevator. O. Iben. 85. *252. 866. 

— Verbesserung an Rotationspumpen auch für 
Wassermosser geeignet. R. Carey. Pat 74. 77. > 

— Ueber die Rotationspumpe von Grein dl. L. 
74. 649. M. L. Poillon. L. 74. 550. — Ver- 
besserungen an Rotationsdampfmaschinen u. Re- 
gulatoren bei Pumpen anwendbar. G. u. A. S. 
Bower. Pat 74. 756. 

— Neuerungen an RotationBpumpen. W. Ed- 
wards. Pat. 74. 151. L. Chapmann. Pat. 
74. 668. Bcnnison. L. 75. 411. Mc. Par- 
land. L. 76. 161. Erömac. L. 76. 422. R. 
Patrik. Pat. 76. 691. Houyoux. L, 77. 
236. J. R. Martin. Pat. 78. 309. V. Ort- 
mans. 79. 230. 

— PuUometerpumpe. C. H. Hall. L. 74. 42. 
44. L. 77. 41 s. a. 79. 231. — Zum Pulsometer. 

G. . . L. 77.114. — Ueber Pulsometer. C. Schal- 
tenbrand. L. 77. 346. — Pulsateur. J. Bre- 
touiöre. 79. 231. — Direct wirkender Pulso- 
meter, Construction u. Wirkungsweise. C. Ull- 
rich. 82. *735. — Fahrbarer Pulsometer zu 
Bewiisserungszwccken. Gebr. Körting. 84. 131. 

— Dichtungen an Kolben, Pumpen etc. J. E 
Keirby. Pat. 76. 317. — Schmierapparat für 
Pumpen. J. Eglesham. Pat. 77. 20. — Druck - 
windkcsscl für Pumpen. G. Well ne r. L. 77. 
202. — Apparat zum Füllen der Druckwind- 
kcsscl mit Luft. Riehn, M ei nicke u. Wolf. 


L. 78. 23. — Selbstth&tiger Regulirungsapparat 
für den Luftinhalt der Windkessel. A. Dreyer. 
Pat. 81. *146. — Apparat zum Speisen von 
Windkesseln. L. Frobeen. Pat. 81. *368. — 
Geliderter Tauchkolben für doppelwirkende Purn 
pen. M. u. A. Hall. Pat 85. *421. 

Pumpen. Pumpen u. Pumpstationen für Wassermrke 
> erschiedener Städte. 

— Ueber die Pumpen des Wasserwerks iu Bonn 
V. Schneider. 75. 545. 

— Die Pumpen des Wasserwerks in Bradford. L 
Hajnis. L. 87. 40. 

— Worthington's Pumpen für die Wasserwerk! 
in Brooklyn. L. 77. 529. 

— Das Ferrara-Pumpwerk. J. u. H. Gwynne. 
L. 74. 42. 

— Die Pumpstation des Wasserwerkes der Stadt 
Fürth. H. Kulimann. L. 88. 799. 

— Die Pumpstation des städtischen Wasserwerks 
in Koblenz. E. Grahn. 86. 975. Taf. 22. 

— Die Pumpen für das Wasserwerk in Lincoln. 
H. Teague. L. 87. 552. 

— Beschreibung der Pumpe des Wasserwerks itt 
Lynn. L. 74. 145. 75. 142. s. a. L. 77. 237. 

— Die doppelt wirkenden verticalen Plunger 
pumpen des Wasserwerks Philadelphia. L 76 
652. 

— Versuche mit der neuen Pumpe des Wasser- 
werks zu Phönixville. E Brown. L. 74. 170. 
— Pumpe für die Hochdruck Wasserversorgung 
von Providence. L. 76. 718. 

— Das Wasserpumpwerk für das Eisenwerk 
Riesa. E. Scholl. L. 76. 123. 

— Die Pumpenanlage der Stadt Saigon. L. 83 
811. 

— Pumpwerk für Weston-Waterworks. Bathorn. 
Davey&Co. L. 88. 407. 

— Kanalwasser-Pumpenanlago von Twickenham 
L. 80. 138. 

Pnzzuolane. Verwendung bei Wasserversorgung* 
bauten. M. Kovatsch, L. 83. 737. 


< 1 . 

Quellen siehe Literatur u. Wasserversorgung. 


Regenfall u. meteorologische Verhältnisse. Die 

Kcgenfullcommission in England. 75. 740. — 
Ueber den Einfluss der Waldungen auf die Regen- 
menge. L. Fautrart u. A. Sartiaux. L. 74. 
667. L. Fautrat. L. 76. 689. — Beitrag zur | 


Bestimmung des durch die Flüsse abgeführteu 
Theiles der Niederschlagsmengen in den Fluß- 
gebieten. Pralle. L. 77.200. — Ueber atmo- 
sphärische Niederschläge. Lueger. 81. 428. — 
Vertheilung des Ammoniaks in der Luft u. iu 
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den meteorologischen Niederschlagen. A. Müntz 
u. E. Auber. L. 83. 166. — Der Verdunstungs- 
process, eine meteorologische Studie. R. Isy- 
kowsky. L. 83. 168. — Tabelle der Wasser- 
dampfspaunungen , relativen Feuchtigkeiten u. 
Niederschlagshöhen der meteorologischen Sta- 
tionen Meereburg, Höchenschwand u. Mannheim 
von 1877 bis 1882. 84. 45. — Untersuchungen 
über den Einfluss der physikalischen u. chemi- 
schen Eigenschaften des Bodens auf das Ver- 
dunstungsvermögen. C. Eser. L. 85. 529. — 
Beitrag zur Lösung der Frage über das Ver- 
h&ltniss zwischen Niederschlagsmenge u. Ab- 
flussmenge eines Flussgebietes. W. Plenkner. 
L. 86. 814. — Ergebnisse der meteorologischen 
Beobachtungen im Jahre 1886. W. v. Besold. 
L. 88. 336. 

— Der Regenfall des Shuylkill River Beckens. 
H. P. M. Birkinbine. L. 76. 314. — Die 
Sommerregenzeit Deutschlands. G. Ilellmann. 
L. 77. 13. — Ueber Regenkarten u. den Regen- 
fall in den Vereinigten Staaten. E. Loomis. 
L. 77. 200. 599. — Ueber den Regenfall an ver- 
schiedenen Orten der Erde mit Regenkarte u. 
Tabelle der mittleren jährlichen Regenhöhe. E. 
Loomis. L. 82. 227. — Beobachtungen über 
Regenfall u. Wasserablauf in dem westfälischen 
Becken von 1866 bis 1880. R. Michaelis. L. 83. 
168. 

— Die Hochwasser von 1875 u. die Wasserwirth- 
Schaft. J. G. Siemens. L. 76. 215. — Ueber- 
schwemmongen u. Wasserökonomie. G. J 
Symons. L. 76. 316, — Das Hochwasser der 
8eine im März 1876. Beigrand u. Lemoine. 
L. 78. 409. — Ermittelung der Hochwasser- 
massen bei Gebirgsflüssen aus dem Nieder- 
schlagsgebiete. Vodiska. L. 82. 788. — Ent- 
stehung u. Verlauf der Hochfluthen. 0. Lueger. 
L. 86. 92. 

Regenmesser. Selbstregistrirender Regenmesser. 
A. Frank. L. 84. 648. 

Regenwasser. Filter für Regenwasser. C. Lam- 
pert. Pat. 76. 124. — Auffangapparat für 
Regenwasser. C. Robert. L. 86. 760. — Apparat 
zum Sammeln, Filtriren u. Aufbewahren von 
Regenwasser. R. Bayer. Pat. 88. *1090. 

Regulatoren s. a. Hähne u. Ventile, Wasserverlust 
u. Wasserverschwendung. 

— Vorrichtung zur Regulirnng des Wasserzuflusses. 
A. Sweet. Pat. 74. 756. — Abflussregulatoren 
für Wasserleitungen. R. W. P. Bi roh. Pat. 75. 
301. B. Roland u. J. Farmer. Pat. 75. 301. 
W. Payton. Pat. 75. 657. — Diaphragma- 
regulator für Wasserleitungen. W. RLake. Pat. 
76. 423. — Regulirapparat für Zuleitungen des 
Wassers mit Filtrirvorrichtung. H. R. Newton. 


Pat. 77. 19. — Apparat zum Reguliren des 
Abflusseg von Abwassern. C. Rostosky. Pat. 
87. 896. 

Regulatoren. Apparate zurControlirung u. Regulir- 
ung des Wasserverbrauchs. F. G. Fleury u. A. 
Tylor. Pat. 74. 45. — Regulir- u. Meesapparate 
für Wasserabgabe. J. Jmray. Pat. 74. 668. — 
Apparat zur Vertheilung des Wassers u. zur 
Regulirung u. Controlirung seines Durchflusses 
durch Rohre. C. G. Whoeler. Pat. 74. 669. 

— Apparat zur Regulirung u. Controlirung des 
Wasserverbrauchs. A. M. Clark. Pat. 74. 708. 

— Apparate zur Controle u. Regulirung des 
Ausflusses von Flüssigkeiten. R. Boy eil. Pat. 
74. 795. — Apparate zum Messen, Reguliren u. 
Absperren von Flüssigkeiten. J J. u. A. Tylor 
Pat. 75. 104. — Apparat, um das Ausströmen 
von Flüssigkeiten von entfernten Punkten aus 
zu unterbrechen, zu reguliren u. zu controliren 
F. Muratori u. E. Cros. Pat. 85. *357. 

— Selbstthätiger Wasserdruckregulator. W. Ben- 
nett Pat. 74. 149. — Apparat zur Regulirung 
des Druckes von Flüssigkeiten. A. M. Clark. 
Pat. 75. 66. — Druckregulator für' Hochdruck- 
Wasserleitungen. F. E. Lax. Pat. 82. *160. — 
Druckregulirunga- u. Entluftungs - Apparat für 
Hochdruckwasserleitungen. A. Eichenauor. 
Pat. 82. *872. — Druckregulirvorrichtung für 
Ausflusshähne an Hochdruckwasserleitungen. 
W. Weber. Pat. 88. *851. — Automatischer 
Druckregulator für den Abfluss von Flüssig- 
keiten u. Gasen. J. Morin, v. Effenterre 
u. P. Thiercelin. Pat. 88. *440. 

— Neuerungen an Wasserdruckregulatoren. L. 78. 
552. J. Howard. Pat. 77. 239. T. Meiling. 
Pat. 77. 710. A. Schlapp. L. 79. 175. Ch. C. 
Barton. Pat. 80. *526. C. C. Barton. Pat. 
80. *617. F. W. Clark. Pat. 83. *107. 

— Vorrichtung zum Reguliren des Wasserzuflusses 
zu Waterclosets u. anderen Vorrathsbehältcm. 
W. Ross. Pat. 74. 795, s. a. Wassermesser. — 
Apparat für die Regulirung des Waase rzuflusscs 
zu Closeten. P. Charles. Pat. 75. 104. — 
Luftkessel, Ventil u. Regulator für Closets. H. 
Law. Pat. 77. 238. — Apparat zum Reguliren des 
Wasserzuflusses für Closets, Waschbecken u. 
dergl. W. White. Pat. 80. *730. 

Reinigung n. Reinhaltung des Wassers s. a. Fil- 
tration, Kesselstein u. Spülung. 

— Die Verunreinigung der Flüsse, mit besonderer 
Beziehung auf die Wasserversorgung von Städten. 
J. Hogg. L. 75. 463. — Schädlichkeit des Gas- 
wassers für die Fischzucht A. Wagner. L. 
76. 215. — Die Verunreinigung von Flüssen u. 
Bächen in hygienischerBeziehung. E. R e ic h a r d t. 
L. 76. 720. — Die Verunreinigung der Flüsse. 
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Baumeister. I., 76. 491, s. a. 77. 155. — 
Die Verunreinigung der Flüsse u, amerikanische 
Beobachtungen darüber. Baumeister 77. 
107. 137. — Die systematische Untersuchung 
Uber die Verunreinigung der Flüsse in Deutsch- 
land. 77. 155. 343. — Uebcr das Gesetx, die 
Verunreinigung u. Verstopfung von Wasserläufen 
betreffend, mit einer kurzen Uebersicht der ver- 
schiedenen Quellen von FlusBverunreinigung. C. 
Higgins. L. 77. 414. — Die Ableitung städti- 
scher Kanalwasser in öffentliche Wasserläufe 
im Verein für öffentliche Gesundheitspflege. 77. 
624. — Ueber Flüsseverunreinigung. 77. 569. 
570. 78. 30. 575. — Ueber Einleitung städti- 
schen Cloakenwassers in die Flüsse. Ranke. L. 
78. 23. — Zur Frage der Flussverunreinigung in 
Deutschland. 78. 276. Lent. L. 78. 235. — 
Zur Verunreinigung der Flüsse. 78. 458. F. 
Fischer. L. 78. 478. — Materialien zur Be- 
urteilung der Krage über Zulässigkeit der Ein- 
mündung städtischer Cloakenwasser in die Flüsse. 
L. 79. 177. — Ursachen der Wasserverunreinig- 
urig u. deren Beseitigung. Tidy. L. 80. 654. 
r- Die Verunreinigung der Flüsse durch Fabrik- 
abfälle. L. 83. 787. — Verunreinigung der Flüsse 
durch Effluvien aus Kalifabriken. Wein) ich. 
L. 83. 894. — Einfluss der industriellen Tliätig- 
keit auf die Beschaffenheit des FluBswassers. 
Caspar i. L. 85. 36. 389. — Ueber Flussver- 
unreinigungen, deren Ursachen, Nachweis, Beur- 
teilung n. Verhinderung. A. Fleck. L. 85. 172. 

Reinigung u. Reinhaltung des Wassers. Die 
Verunreinigung der Leipziger Flüsse. 0. Bach. 
L. 76. 627. — Verunreinigung des Bodeflusses. 
B. Wackenroder. L. 76.651. Th. PuBch. 
L. 77. 647. — Die Verunreinigung der Stutt- 
garter Neckarwasserleitung. 79. 30. Sautter. 
L. 79.92. — Flussverunreinigungsfrage in Preus- 
scn. L. 81 435. — Ueber Veränderungen des 
Elbwassers durch Effluvien der Stassfurter In- 
dustrie. K. Kraut L. 84. 124. — Die orga- 
nischen Substanzen des Main wassere bei Würz- 
bürg, ein Beitrag zur Frage der Flussverunreinig- 
ung. E. Mosor. L. 87. 582. 

— Flussverunreinigung in Cumberland. L. 78. 72. 
— Ueber den Zustand der oberen Themse in Be- 
zug auf Verunreinigung durch Kanalw-asser. L. 
78. 604. — Die Verunreinigung der Themse. 
W. Hope. L. 78.632. — Die Flusswasserfrage 
in London. Tidy. 80.272. — Die Verunreinig- 
ung der Themse bei London durch Einleiten 
von Fücalstoffen. L. 85. 306. — Die Flussrei- 
nigungs Acte in England. Willis-Burd. L. 85. 
337. 

— Die Verunreinigung der Seine bei Paris. G. 
Varrentrapp. L. 76.523. — Reinhaltung 


der Seine. A. D. Clay. L. 75. 828; Commissious 
bericht. 76. 187; Ursachen der Verunreinigung 
76. 142; Maassregeln zur Verhütung der Ver 
unrcinigung. 76. 144. L. 77. 529. 85. 734. L. 86. 
<106. L. Schräder. L. 86. 959. 

Reinigung u. Reinhaltung des Wassers. Die 
Desinfection des Flusswagsere. Schumann 
,L. 75. 142. — Ueber die Maassregeln zur Ran 
haltung der öffentlichen Gewässer. A. Bflrkli- 
Ziegler. L 76. 745, s. a. 76. 803. — Reinhaltiinr 
der Flüsse. W. B. Williamson. Pat. 76. SH. 
— Ueber Flusswasserreinigung. 77. 706. — 
Ueber die Klärung von trübem Flusswasser. Lee 
ger. 85. *441. 

— Selbstreinigung verunreinigter Flüsse. 76. 130. 
— Die Absorptionskraft des Bodens. E. Dorr- 
well. L. 76. 629. — Selbstreinigung von Flosa 
wasser durch freiwillige Oxydation von Organ i 
sehen Substanzen. Frankland. 80. 356. — 
Ueber Selbstreinigung fliessender Gewässer. M 
v. P e 1 1 e n k o f e r. 81. 673. — Selbstreinigun;- 
natürlicher Gewässer. Fr. E km ich. L. 83. 
477. L. 85. 815. — Zur Beurtheilung der Selbst 
reinigung der Flüsse. L. 83. 266. W. N. Hart- 
ley. L. 83. 266. — Zur Frage der Selbstreinigung 
des Fluss- speciell des Odcrwassere. 83. 630. 667 

— Ueber die Selbstreinigung der durch Torfmoot 
wasser verunreinigten Flüsse. W. N. Hartley. 
83. 807. — Ueber Selbstreinigung der Gewässer 
F. Hueppe. 87. 891. 

— Ueber die Reinigung des Trinkwassere. Frank 
land. L. 75. 343. — Die Trinkwasser u. ihre 
Reinigung. L. Monfort L. 75. 623. — Die 
Reinigung u. Klärung des Wassers. A. Le 
Tellier. L. 76. 215. — Ueber Wasserreinigung 
Sa Ibach. 76.573. E. Bohlig. L. 78. 704. 

— Ueber die Conservirung von Trinkwasser, IL 
Schiff. L. 79. 92. — Ueber die Erzielung reinen 
Wassere. L. 83. 414. — Wasserreinigung für 
städtische Wasserversorgungen Alb. Leeds 
L. 87. 614. — Zur Filtration, Klärung oder Se- 
dimentirung des Trinkwassere. Kümmel. 88.363 

— Verbesserung von Trinkwasser durch Kochen 
E. Brücke. L. 76. 421. — Reinigung mittels 
Centrifugalapparaten. P. Streculorum. L Ti 
14. — Wirkung einer Durchlüftung des Wassers 
Finkener. 84. 330. — Ueber Leed 's Wasser 
reinigung durch künstliche Lüftung. Ludlow 
L. 85. 36. — Ueber die Reinigung von Trink 
wasser durch Alaun. P. T. Austen u. F. A 
Wilber. L. 85. 783. 

— Reinigungsanlage für Wasser. W. Heine 
Pat. 81. 148. — Lüftnngsanlage des Charlotten 
burger 'Wasserwerks. F. Käber. 88. *80. 

— Ueber die Reinigung von Wasser und die Ent- 
fernung der Mikroorganismen. P. F. Frank 
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land. L. 86. 638. — Heber Klären des Wassers 
durch Scdimentiren von Mikroorganismen. F. 
H neppe. 87. 502. 

Reinigung n. Reinhaltung des Wassers. Reinig- 
ung des Wassers durch Eisensohwamm. G. 
Bischoff. 74. 27. L. 74. 40. Tat. 77. 710. — 
Reinigung des Wassers mit Soda. J. A. Wank- 
1 y n. Pat. 76. 87. — Reinigung mit kohlen- 
saurem Kalk. 0. T. Morgan u. G. R. Möl- 
chärek. Pat 76.317. — Die Entgypsung des 
Wassers durch oxalsauren Baryt Anthon. L. 
76. 354. — W'asserreinigung mittels Spath- oder 
Magneteisensteins. T. Spencer. Pat. 76 524. 

— Reinigung mittels Bischoff's Eisenschwamm- 
tilter. Lev in. 79. 631. — Ueber Behandlung 
des Wassers mit Eisen. L. 88. 228. — Wasser- 
reinigung mit Kalk u. Soda. 0. Binder. L. 
88. 549. 

— Methode zum Reinigen u. Weichmachen des 
Wassers. F. A. Paget. Pat. 74. 835. — Wcich- 
machen von hartem Wasser. L. 76. 651. — 
lieber das Weichmachen u. Reinigen des Wassers 
nach Bärenger u. Stingel’s Methode. W. Hai- 
mann. L. 76. 214. K. Möller. L. 77. 13. W. 
Barley. L. 77. 55. — Weichmachen u. Reinigen 
des Wassers. J. H. Porter. L. 77. 14. — Wank- 
1 y n’s Methode zum IV eichmachen von bleibend 
hartem Wasser. L. 77. 15. 

— Die Verunreinigung des Wassers u. dessen 
Reinigung zu Farbzwecken. G.O. Jarmain. L. 
76. 690. — "Wasserreinigung für Brauereizwecke. 
E. D i x o n. Pat. 85. 634. — Die Reinigung des 
Wassers, mit Berücksichtigung seiner Verwend- 
ung in der Textilindustrie. E. v. Coch en- 
tlausen. L. 86. 813. — Die Aufbereitung des 
Wassers zu gewerblichen Zwecken. G. Nimax. 
L. 88. 799. 

— Wasserreinigungsanlage zur Weichmachung u. 
Klärung für alle industriellen Zwecke, System 
Pichler u. Sedlaczek. L. 83. 266. 

— Reinigung fetthaltigen Condensationswassers 
für Kesselspeisewasser. J. Stingl. L. 76. 651. 

— lieber die Reinigung des Kesselspeisewasscrs 
nach E. de Haön's u. E. Bohlig's Verfahren. F. 
Fischer. L. 77. 746. — lieber Dampfkcssel- 
speisewasser u. dos Verhalten von Zink als 
Mittel gegen den Kesselstein. Ziurek. L. 78. 
138. — Reinigung von Kesselspeisewasser. J. 
Frost. Pat. 78. 239. — Reinigung magnesia- 
haltiger Wasser zum Speisen von Dampfkesseln. 
R. Günsberg. L. 78. 705. — Reinigung des 
Speisewassers mit Magnesia unter Bezugnahme 
der Einwirkung des Chlormagnesiums auf die 
Dampfkessel. Ed. Bohlig. L. 79. 827. Pat. 82. 
•536. Pak 85. 634. — Reinigung dos Kesscl- 
Bpeisewassers mittels Schwcfelbaryum. K. u. Th. 
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Möller. Pak 81. 100. — Die Reinigung des 
Wassers für die Speisung der Dampfkessel u. 
die Anwendung von Filtern zu diesem Zwecke. 
P. Barnes. L. 82. 339. — Reinigung von Dampf- 
kesscl-Speiscwasser mittelsMagnesia G.O.H o y n e. 
L. 83. 621. Pat. 82. *536. Pat. 85. 634. — Die 
Reinigung der Kcsselwasser. Delebecque. L. 
85. 447. — Reinigung von Dampfkesselspeise- 
wasser. G. Nott. Pat. 85. *634. — lieber die 
Reinigung des Kesselspeisewasscrs mittels Aetz- 
kalk u, Soda. W. Gyssling. 88. *294. s. a. 0. 
Binder. L. 88. 549. 

Reinigung n. Reinhaltung des Wassers. Klär- 
ung von Abfallwasser mittels Kalk, schwefel- 
sauren Eisenoxyd u. Magnesiumsulfat. R. Goo- 
dalL Pat. 74. 729; mittels Gaskalk u. Schwefel- 
säure. R. Goodall. Pat. 75. 882. — Die Des- 
infection der Abfallwasser. J. C. Mellis. 75. 
740. — Desinfection der Spüljauche. L. 75. 745. 
— Desinfection von unreinem Wasser. J. Box. 
Pat. 76. 123. — Reinigung von Kanalwasser. 
G. Rydill. Pat. 76. 215. 8. Halsworth, 
Armley u. R. Bailes. Pat. 76. 216. W. 
Shelford. L. 76. 316. — Chemische Reinigung 
des Kanalwassers nach Knab. Ph. Delahay. 
L. 77. 235. — Chemische Reinigung der Kanal- 
wasser. C. N. Bazalgette. L. 77. 307. — Die 
Behandlung der industriellen u. Kanal-Wasser. 
A. Gärardin. L. 77. 414. — Behandlung von 
Kanalwasser. F. Hille. Pat. 77. 67G. — Kanal 
wasserreinigung durch Eisenschwamm. G. Bi- 
schoff. Pat. 77. 710. — Kanalwasserreinigung 
nach Whitthread. A. Petermann. L. 78. 108. 
— Desinfection von Kanalwasser. J. W. Slator. 
Pat. 78. 238. — Reinigung von Kanalwasser. J. 
Frost. Pat. 78. 289. — Reinigung u. Verwerth- 
ung der Kanalwasser nach Scotk L. 78. 520. — 
Desinfectionsverfaliren. Friedrich. L. 79. 640. 
— lieber das Max Friedrich 'sehe Desinfections- 
verfahren. Kretschmer. 79. 673. Sclimezer. 
79 676. H A. Richter. L. 80. 23. Hüll- 
mann. L. 80. 137. — Reinigung der Abfall- 
wasser. E. Reich ardt. L. 80. 51. — Reinig- 
ung von ammoniakalischen Abfallflüssigkeiten 
unter Gewinnung des Ammoniaks u. der Düng- 
Stoffe. Th. Richters u. L. Hagen. Pak 82. 
26. — Verfahren zur Desinfection u. Reinigung 
von Abwassern. B. Röber. Pak 82. 90. — 
Reinigung von Kanalisationsabwassem. Fr. P e tr i. 
Pat. 88. 234. — Reinigung von fauligem Abfluss- 
wasser aller Art. J. König. L. 83. 376. — Ver- 
fahren zur Desinfection u. Klärung von Wasser. 
E. Reidemcister. Pat. 83. 501. — Die Petri- 
sehe Methode zur Reinigung städtischer Kanal- 
wasser. O. Pesch ke. L. 84. 164. O. Pcrchke. 
L. 84. 730. — Zur Reinigung der Spüljauche. 
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M. Kn su ff. L. 85. 338. — Uober die Klärung 
von Kanal wasser. Gsell. 85.654. — Vorreinig- 
ung von Abflusswassern. H. Oppermann. Pat. 

85. 871. — Ueber die Principien u. die Grenzen 
der Reinignng von fauligen u. fäulnissfähigen 
Schmutzwassern. J. König. L. 86. 92. 151. — 
Reinigung von Abwassern, M. Nahnsen. Pat. 

86. 313. — Zur Frage der Desinficirung fliessen- 
der Sielwasser. P. Grauer. L. 86. 552. — Zur 
Selbstreinigung der Schmutzwasser. Alex. Müller. 
L. 86. 760. — Die Reinigung der städtischen 
Abwasser auf der Versammlung des Vereins fflr 
Gesundheitspflege. 86. 791. — Reinigung u. Ver- 
wendung von Sielwasser. Defosse. L. 86. 813. 
— Reinigung von Abwassern u. Einrichtung 
hiezu. W, Massey-Mainwaring u. J. Ed- 
munds. Pat. 87. *138. — Ueber die Behand- 
lung der Abwasser von Städten. Tidy. L. 87. 
170. — Das Kanalwasser- Reinigungsverfahren 
von Müller & Co. 87. 307. — Das Röckner- 
Itothc'sche Verfahren zur Reinigung städtischer 
u. gewerblicher Abwasser. W. Rothe. L. 87. 
1175. — Zur Frage der Klärung der städtischen 
Abwasser. 88. 943. 

Reinigung u. Reinhaltung des Wassers. Reinigung 
von Wasch- u. Farbwassem. C. J. W o 1 1 a s t o n. 
Pat. 76. 691. — Reinigung der Rrennereiab- 
wasser. Luhe u. EgernuBS. L. 77. 82. — 
Verfahren u. Einrichtungen zur Reinigung der 
Abfallwasser aus Zuckerfabriken. W. Knauer. 
Pat. 82. *267. — Laboratoriumsversuche über 
die Klärung der Abfallwasser von Färbereien. E. 
Hankel. L. 84. 730. 

— Dcsinfectionsflüssigkeit. B. F. Weatherdon. 
Pak 76. 87. — Desinfcctionsmittel. H. L. Jones. 
Pat. 76. 216. 

— Behandlung deB Kanalwassers in England. 78. 
84. — Bericht über die Reinigung der Kanal- 
wasser der Stadt Reims. Durand-Clay. L. 
78. 578. — Klärung u. Desinfection der Kanal- 
wasser in Paris mit Aluminiumsulfat. C a g n a n t. 
L 78. 108. L. 79. 177. — Ueber die Reinigung 
der Kanalwasser von Vervicrs. F. u. E. P u t z ey s. 
L. 85. 172. — Die Versuchsanlage der Firma 
Krupp zur Reinigung der Hausabwasser. L. 85. 
815. — Vorschläge zur Reinigung des Londoner 
Kanalwassers. Bazalgctte. L. 85. 920. — Die 
Reinigung des Abwassers von London. Garbe. 
L. 86. 606. — Die Reinigung städtischer Ab- 
wasser zu Essen, insbesondere mittels des 
Rockner-Rotheschen Verfahrens. Wiel) e. L. 

87. 471. — Die Klärbeckenanlage in Wiesbaden. 
J. Brix. L. 87. HK!. 1106. L. 88. 191. — Klär- 
anlage für die Kanalisation von Dortmund. Marx. 
L. 88. 191 


Reinigungsapparate. Apparat zum Messen der 
Klärung des Wassers. Salbach. 77. 545. Tal. 
4 u. 5. — Apparate zum Klären von Flüssig 
keiten. C. Röckner. Pat. 83. *664. Lutteroth 
& Co. Pat. 86. *817. G. Sagasser. Pat. 87 
*173. — Apparat zum Klären von Wasser. Fr. 
Pichler u. C. Sedlazek. Pak 84. *531. — 
Vorrichtung zum Klären von Flüssigkeiten durch 
Decantirung. F. Glaser. Pak 87. *868. — Ap- 
parate zur Klärung von Trinkwasser. L 88.497 

— Apparat zum Reinigen mittels Reagenüen c 
Filtriren. W. L. W i s e. Pak 75. 626. — Apparat 
zur Reinigung des Wassers. J. H. Johnson 
Pat. 77. 238. — Apparat zur chemischen u. me 
chaniBchen Reinigung des Wassers. K. n. Th 
Möller. Pat. 82. *344. — Triebwerk für Wasser 
durchluftung. E. Krem er. Pak 85. *359 — 
Wasserreinigungsapparate, System Howation 
L. 87. 662. 

— Apparat zum Weichmachen des Wasser? 
Maignen. L. 85.171. — Stanhope’s Apparat 
zum Weichmachen des Wassers. 86 475. - 
Apparate zur Reinigung u. Klärung des Wasser? 
für industrielle Zwecke. P. Gaillek L. 89 
497. 

— Apparat zum Reinigen des Speisewassers für 
Dampfkessel. M. No Iden. 74.775. Pak 74. 63' 
— Der Noldcn’sche Apparat zur Reinigung du 
Speisewassers für Dampfkessel. 76. 163. Gysi- 
ling. 76. 170. — Apparat zur Wasserreinigmg 
mittels eines Gemenges von Magnesia u. Sage 
spähnen. E. Bohl ig u. G. 0. Heyne. Pat 8S 
*536. Pat 85. 634. — Vorrichtung zur Reinig 
ung des Speisewassers für Dampfkessel. Hecht 
u. Köppe. Pak 85. *480. — Apparat zur Bei 
nigung von Dampfkesselspeisewasser. G. Nott 
Pat. 85. *634. — Apparat zur Abscheidung all« 
Luftarten etc. aus mit Magnesia gereinigten 
Speisewassern. E. Bohlig. Pak 87. *1138. — 
Mischgefäss znr Reinigung von Dampkesselspeise 
wasser. A. Dohne. Pat. 88 *921. 

— Einrichtung zur Entsäuerung u. Klärung der 
Grubenwasser in Steinkobiongruben. Zörner 

L. 87. 231. 

— Apparat znm Reinigen von Abfall wassern J 
M'Insyre. Pat, 75. 684. — Apparat zum Sehci 
«len der festen u. flüssigen Bestandtheile eine« 
Kanalwassere. W. Webb. Pat 77. 710. B. 
W a 11 m a n n. Pat. 84. * 532. — Apparat ist 
Reinigung der Abfallwasser von Städten 0 . ge 
werblichen Anlagen, System Röckner. L. 8t 
891. — Apparate zur Behandlung von Sielwaaserr. 
J. Dnncan. Pak 85. 176. — Vorrichtung «cf 
Reinigung von Abwassern mittels Decantirung 

M. Rotten. Pat. 85. *570. — Vorrichtung «o® 
Vertheilen von Fällrcagentien in zu reinigendem 
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Wasser. P. Maignen. Pat. 85. *790. — Ap- 
parat zum Regulären des Zusatzes von Fäll- 
reagen tien für zu reinigende Abwasser. F. M ü 1 1 e r 
& Co. Pat. 86. *661. — Messvorrichtung für 
Fällreagentien zur Reinigung von Abwassern. 
Ed. Walther. Pat. 87. *173. — Apparat zur 
Desinfection der Abwasser. F. Ree v cs. Pat. 
88. *1090. 

Reservoire b. a. Cisterne u. Heber. Betonein- 
wölbung von Wasserbehältern. F. Cnntz. L. 82. 
152. — lieber eingedeckte Wasserbehälter. L. 83. 
266. — Erfahrungen bei Erbauungen eines Wasser- 
Sammelbehälters aus Beton. E. Winter. 83. 
•567. 611. Gill. 83. 612. — Hochreservoir. 
O. I n 1 1 e. Pat. 84. 247. — lieber die Anwend- 
ung von Wasserreservoiren aus Blei. W. R. 
N i ch ol s. L. 84. 358. — Ueber eiserne Wasser- 
behälter. Forchheimer. 84. *705. Taf. 2 u. 3. 

— Vergleich der Gewichte von Wasserbehältern 
u. Kosten von Wasserthürmen bei Anwendung 
flacher, hängender n. stützender Behälterböden. 
Forchheimer. 84. 716. — Druckreservoire für 
Hausleitungen. G. Stumpf. 85. *328. — Zur 
Verwendung von verzinktem Eisenblech für 
Wasserbehälter. F. P. Ve nable. L. 85. 783. 

— Wasserbehälter für Haushaltungen. J. Krisch. 
Pat. 88. *162. 

— Ueber Blitzableiter für Hochreservoire. 80. 513. 

— Selbstthätiger Füllapparat für Reservoire. A. 
Härle L. 76. 558. 

— Regi,-- tri rapparat für die Wasserstände in Be- 
hältern. B a i 1 e y . L. 78. 726. — Apparat zur 
elektrischen Registrirung des Wasserstandes in 
Reservoiren. DuMoncel. 80. 718. — Wasser- 
standsanzeiger für Reservoire. F. Ledere. L. 81. 
94. — Hydraulischer Apparat zur Registrirung 
des jeweiligen Füllungsgrades von Wasserbehäl- 
tern. Pb. 0. Oechelhäuser. Pat. 82. *457. 

— Dammbrnch des grossen Wasserreservoirs bei 
Williamsburg in Massacbusets. L. 74. 490. — 
Bruch eines Reservoirs in Worcester. 76. 199. 
— Bruch eines Wasserreservoirs. Th. Kllis, 
D. Green u. W. Wilson. L. 77. 56. — Der 
Einsturz der Reservoirmaucr bei Perrdgaux im 
Habrathaie. Riedel. 82. *113. — Bruch des 
Wasserreservoirs in Calais. L. 82. 408. — Der 
Zusammenbruch des Hochreservoirs der Wasser- 
leitung der Stadt Haag. M. v. Pichler. 84. 
*155. L. 84. 125. — Einsturz eines Reservoirs 
der Züricher Wasserleitung. 88 510. 588. — 
Zerstörung eiserner Wasserbehälter in Amerika. 
88. 644. — Bruch des Wasserbehälters in Mon- 
treux. 88. 1064. 

— Reparatur eines Standrohrs des Wasserwerks 
zu Philadelphia. L. 76. 628. — Ausbesserung 


von Wasserbehältern ohne Entleeren derselben. 
87. *866. 

Reservoire. Das Reservoir des Wasserwerks der 
Stadt Bernburg. 76. 21. — Der Wassorthurm, 
Druck- oder Standrohr, als Reservoir in Blooming- 
ton. H. M. P. Birk in bi ne. L. 76. 84. — Das 
Reservoir im bösen Loch bei Komotan. A. R. Har- 
lacher. L. 76. 816. — Reservoir von Rio-Rimac. 
L. 77. 527. — Das Reservoir zu Montrouge bei Paris. 
L. 78. 236. — Die Reservoirbauten bei Perrd 
gnux im Habrathalc und der Grund ihres Ein- 
sturzes. Riedel. 82. *113. — Das Hochreser- 
voir der Stadt Hallo. Lohausen. L. 82. 788. 
— Bau des Wassersammelbehälters für das 
Wasserwerk in Wiesbaden. E. Dyckerhoff. 
83. 650. — Das Reservoir zu Villejuif. L. 83. 
737. — Das Hochreservoir der Charlottenburger 
Wasserwerke. Pinkenburg. L. 87. 681. — 
Die Reservoire zur Wasserversorgung von Edin- 
burg. 88. *51. - Die Wasserbehälter verschie- 
dener Wasserwerke. L. 88. 407. — Hochbehälter 
ans Beton für die Wasserversorgung der 8tädte 
Nürnberg, Minden u. Linz a. Rh. E. Dycker- 
hoff. 88. *760. *762. *765. 

Regpirationsapparate siehe Feuerlöschwesen. 

Rieselfelder siehe Städtereinigung. 

Kohrbruch siehe Rohrleitung u. im Ortsregister. 

Rohre s. a. Strahlrohre u. Rohrleitung sowie im Re- 
gister für Beleuchtungswesen. — Die Einführung 
von Rohmormalien in Amerika , die Abmes- 
sungen gusseiserner Flanschrohrverbindungen. 0. 
Leonhardt. 88. *792. *908. — Rohrnormalien 
s. a. Rohre im Register für Beleuchtungswesen. 

— Composition zur Darstellung von Rohren für 
Wasserdruckleitungon etc. J. Fottrell. 74.730. 
— Rohre für alkalische u. saure Flüssigkeiten. 
J. Fottrell. 75. 65. — Wasserrohre für Haus- 
leitungen. Fischer. 76. 98. — Das Verhalten 
der Wasserleitungsrohre. F. Fischer. 76.304. 
L. 76. 214. — Rohre aus thierischen Häuten 
für Wasserleitungen. F. Fischer. 76. 805. — 
Material u. Dimensionen von Privatleitungsrohren 
nach H. W. Richards. A. Frank. 86. 602. 

— Ueber die Rohre auf der Wiener Weltausstellung. 
Herrmann Sternborg. L. 74. 728. — Die 
Rohrindustrie auf der Weltausstellung in Phila- 
delphia. H. Grote. L. 77. 41. — Die Rohr- 
fabrikation auf der Pariser Weltausstellung. C. 
Lang. 79. 158. 

— Asphaltrohre für Wasserleitung. Haeusel. L. 
76. 689. — Proben mit Asphaltrohren zu Wasser- 
leitungen. 78. 714. 

— Bleirohre. Uelier die erforderliche Beschaffen- 
heit der Bleirohre für Wasserleitungen. 88. 
748. 
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Rohre. Bleirohre. 

— Verhalten gegen Wasser. L. 74. 144. 272. 
Salbach. 74. 141. Balard. L.74.G65. Fordos. 
L. 74. 666. F. Fischer. 76. 307. — Die Cor- 
rosion von Blei durch Wasser der New River 
Company. C. Bischoff. L. 77. 376. — Ueber 
den Einfluss des Wassers auf Bleirohre. E Reich- 
hardt. L. 80 52. W. R. Nichols. L. 84. 
358. — Ursache u. Beseitigung des Bleiangriffs 
durch Leitungswasser. C. Hey er. L. 88. 
<J18. 

— Einwirkung verschiedener Substanzen u. Bau- 
materialien auf Bleirohre. A. Rosselt. L. 80. 
349. — Zerstörung von Blcirohren durch Mörtel 
n. Cemcnt. I» 80. 589. — Zerstörung der Blei- 
rohre durch Cementmörtel. W. Kümmel. L. 
80. 446. A. Tomoi. L. 80. 720 M. Bam- 
borger. L. 82. 561. — Verhalten von Blei- 
rohren in Mörtel u. Erdreich. Knorre. L 87. 
798. — Ueber die Corrosion von Bleirohren, welche 
in Mauerwerk oder Erde liegen. G. v. Knorre. 
L. 88. 262. 

— Zur Frage der Verwendung von Bleirohren für 
Wasserleitungen. C. Reichardt L. 77. 413. 
A. Hegener. 85. 615. Grahn. 87. 166. 167. 
Rautert. 87. 167. H. Bunte. 87. 168. 

— Cementrohre. Darstellung von Cementrohren. L. 
77. 41. Fahrenwald. L. 75. 374. Aigner. 
L. 76. 491. — Verhalten der Ccmentrohrc gegen 
Wasser. F. Fischer. 76. 306. — Cementrohre 
auf der Pariser Weltausstellung. 79. 288. — 
Maschine zum Modelliren von Rohren ausCement, 
Gyps oder Thon. E. Malgat. Pat. 81. *544. 

— Transportabler eiserner Formkern zur Her- 
stellung von Kanalisationsrohren aus Cement. J. 
Grether. Pat. 82. 458. 

— Eisenrohre. Verhalten gegen Wasser. F. F i scher. 
76. 312. — Rohre aus Eisen- u. aus Stahlblech 
für Wasserleitungen. 79. 161. — Ueber die 
Verwendung getheerter, sog. asphaltirter guss- 
eiserner Rohre zu Wasserleitungszwecken. W. 
Thörner. 85. *513. Ueber Rohre aus Guss- 
eisen u. ihre Muffenvcrhaltnisse. A. Hegener. 
85. 613. Hasse. 85. 620. — Zur Frage der 
Verwendbarkeit schmiedeeiserner Rohre bei 
Wasserleitungen. C. Friedrich. 85.714. Taf. 
7 u. 8. 

— Verhalten galvaniBirter Kisenrohre gegen 
Wasser. F. P. Venable. L. 85. 783. — Einfluss 
des Bodens auf galvanisirte Rohre. Klön ne. 84. 
847. Bischoff. 87. 1066. Ruoff. 87. 1066. 

— Einwirkung von weichem Wasser auf galvani- 
sirte Eisenrolire. R. Nichols u. Rüssel. I... 
88. 745. 

— Zur Frage der Verwendung verzinkter Eisen- 
rohre für Wasserleitungen. 84. 89. A. Ehr- 


hardt. 84. 159. A. CI us s. L. 84. 673. Reuther. 
84. 846. Grohmann. 85. 7. Müller. 85. 
838. Rautert. 85. 841. Hegener. 85. 812, 
s. a. 85. 874. 86. 506. v. Eh man. 87. 62 

W. Ripley Nichols. 87. 65. 102. — Erfahr- 
ungen u. Versuche über die Verwendung von 
verzinkten Eisenrohren für Wasserleitungen. H 
Bunte. 87. 61. 102. 127. Rautert. 87.163. 
167. Feldmann. 87. 164. Grahn. 87. 165. 
Rohre. Eisenrohre. 

— Glasgefütterte Eisenrohre. G. R h y m e r. Pat 
74. 27. L. 76. 629. 

— Zur Verwendung verzinnter schmicdcisemer 
Rohre für Wasserleitungen. 76. 837. 359. 

— Glasrohre. Verhalten gegen Wasser. F. Fischer 
76. 306. 

— Guttapercharohre für Wasserleitungen. F. Fischer. 
76. 305. 

— Holzrohre für Wasserleitungen. F. Fischer. 
76. 305. — Hölzerne Wasserleitungsrohre in 
grösseren Dimensionen. L.88. *548. 

— Kupferrohre. Verhalten gegen Wasser. E. Rei- 
chardt. L. 74. 43. 343. F. Fischer. 76.306 

— Papierrohre für Wasserleitungen. F. Fischer 
76. 305. Klönno. 84. 847. 

— Stein- u. Thonrohre. Steinrohre für Wasserleit- 
ungen. F. Fischer. 76. 306. — Thonrohren 
Steingutrohre auf der Pariser Weltausstellung 
C. Lang. 79. 129. 130. — Verhalten von Thon 
rohren gegen Wasser. F. Fischer. 76. 9U5. 

— Anwendung von Thonrohren für Druckleit 
nngen. L. 79. 478. L. 84. 504. Leon hardt 
78. 337. — Ueber das Verhalten von Thonrohren 
bei Leitungen unter Druck. B. Lebert. L. 81 
770. 

— Zinkrohre. Verhalten gegen Wasser. F. Fischer 
76. 306. A. J. C. Snyders. L. 78. 651. 

— Zinnrohre. Verhalten gegen Wasser. F. Fischer. 
76. 306. 

— Zinnrohre mit Bleimantel. Anwendung für Wasser 
leitungen. B. Salbach. 74. 141, s. a. 75. 891 
866. — Die Belastungsgrenze von sog. Mantel- 
rohren. A. Thiem. 76.201. — Verhaltengegen 
Wasser. F. Fischer. 76. 310. 311. — Verhalten 
beim Biegen. 76. 337. 

Rohrleitung s. a. Schlauch u. Wasserdruck, sowie 
im Register für Beleuchtungswesen. — Ueber 
die Einwirkung von Wasser auf Leitungen so* 
verschiedenen Metallen siehe Analyse u. Rohre 

— Anschluss der Blitzableiter siehe diese im 
Register für Beleuchtungswesen. 

— Der Hauptrobrstrang der Wasserleitung ron 
Königsberg. 0. Leonhardt. L. 83. 168.— 
Texas Creek-Rohrleitung u. AquÄduct nach II 
Smith jun. O. Iben. 85. 469. — Das Vertlieil- 
ungssvstem der Bostoner Wasserwerke. 86. *724. 
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Rohrleitung. 'Graphische Bestimmung der hydrau- 
lischen Druckhohe, Ausflussgeschwindigkeit u. Aus- 
flusszeit von Flüssigkeiten aus beliebig gestal- 
teten Gelassen. R. Pro II. L. 74. 667. — Ueber 
den Ausfluss des Wassere aus einem Gefässe, in 
welches mehrere Rohre münden. C. Th. Meyer. 
L. 75. 656. L. 76. 51. — Ausfluss des Wassere 
durch verschieden gestaltete Mundstücke. J. 
Brownlee. L. 76. 214. — Ueber den Ausfluss 
des Wassers aus einem Gefässe unter Beachtung 
des Arbeits Verlustes durch den freien Fall des 
Wassers. C. Th. Meyer. L. 78. 480. 551. — 
Ueber die Veränderlichkeit des Wasscrausflusses 
mit der Temperatur. Isherwood. L. 79. 173. 

— Ueber das Strömen des Wassers durch be- 
liebig gebogene Rohre. A. Sartori. L. 85. 
172. — Untersuchungen über den Durchfluss 
von Wasser durch verschiedene runde Mund- 
stücke und Ringe von H. Smith jun. 0. Iben. 
85. *438. — Ueber den Ausfluss von Wasser 
durch kleine kreisförmige Oeffnungcn. 0. Gu- 
sinde L. 85. 756. — Experimentaluntersuch- 
ungen über die Ausflussgeschwindigkeit von 
Flüssigkeiten durch eine Oeffnung in dünner 
Wand. T. Vautier. L. 88. 883. — Ausfluss 
einer Flüssigkeit in einem starren Rohre. T. 
M a 1 o s s e. L. 88. 948. 

— Die Bewegung des Wassers in Rohren. Ch. G. 
Dar rach. 79. 236. — Die Formeln über die 
Bewegung des Wassers in Rohren. A. Frank. 
L. 81. 435. — Versuche über die Bewegung des 
Wassere in Rohren , speciell in Syphons. W. 
Vodifka. 85. *163. — Einrichtung an Wasser- 
leitungsrohren, um Bewegungen des in denselben 
befindlichen Wassere anzuzeigen. A. Kieker. 
Pat. 88. *851. 

— Tabelle über den Widerstand des Wassers in 
geraden cylindrischen Rohren. L. 75. 414. — 
Keibungswideretände in der Druckrohrleitung. 
V. Schneider. 75. 546. — Beobachtungen von 
Widers tandseot-fficien ten bei der Bewegung des 
Wassers in Rohren. Disselhof f. L. 80. 51. 

— Rohrreibungswiderstände. L. 81. 329. — Zur 
Frage der Reibungsverluste in Rohrleitungen. 
85. 168. 

— Versuche von Druckbeobachtungen bei Beweg- 
ung des Wassers in Rohren. V. Schneider. 
L. 76. 215. — Ueber die Erhaltung eines gleich- 
massigen Druckes in Wasserleitungsrohren. St. 
Alley. L. 79. 758. Ueber Druckhöhen Verluste 
in geschlossenen Rohrleitungen. 80. 361. 0. 
Iben. 80. 533. 581. Taf. 7, s. a. Berichtigung. 

80. 594. L. 80. 350. Thiem. 80. 586. C. 
Vogt. 80. *758. — Ueber Druck Verluste in 
Rohrleitungen. Lueger. 81. 168. Berichtigung. 

81. 296. — Instruction zur Feststellung der Druck- 
Geuerzl-Reg z Jouro. f. Gzabcl. n. Wajwerven* 


höhenverluBte in geschlossenen eisernen Rohr- 
leitungen. 83. 729. — Druckhöhenverlust in 
alten Rohrleitungen. O. Iben. 88. *846. 

Rohrleitung. Ueber Diagramme für Wasserleit- 
ungsrohre. J.Schmidt. 77.45. — Berechnungder 
Rohrweiten für Wasserleitungen. Löffel. L. 78. 

521. — Zur Krgiebigkeitsbestimniung von Rohr- 
leitungen. A. Thiem. 78.668. — Zur Berech- 
nung von Rohrleitungen mit offenem Wasser- 
spiegel. E. Schmitt. L. 79. 790. — Ueber 
graphische Durchmesserbestimmung von Wasser- 
leitungen. A. Thiem. 85. *748. — Berech- 
nung offener u. gedeckter Kanäle u. Rohrleit- 
ungen nach einem neuen einheitlichen System 
mittels logarithmographischer Tabellen. Alb. 

Frank. 86. 258. 290. 322. Taf. 8—16. 

— Apparat zum Ausgleichen des Wasserschlags 
in Rohrleitungen. C. W. Bäsoll. Pat. 80. 618. 

— Ueber die Stösse des hydraulischen Widders in 
den Leitungen. J. Micha ud. L. 82. 53. — 

Das Manometer bei der Bestimmung der hydrau- 
lischen Stösse bei Wasserleitungen. O. Leon- 
hardt. L. 83. 230. 

— Saugwirkung in Hauswasserleitungen. Dietrich. 

86. 447. — Versuche über die saugende Wirk- 
ung conisch divergenter Ansatzrohre. J. Thieme. 

L. 86. 848. 

— Wagen zum Verlegen grosser Gussrohre. 79. 

71. — Die Herstellung von Wasserleitungen in 
Privathäusern. W. White. L. 81. 48. — Zapf 
Vorrichtung mit Reservoir für Hauswasserleitun- 
gen. A. Dumas. Pat. 83. *665. — Vorrichtung 
zum Znrückhalten von Unreinigkeiten im Wasser 
bei Wasserleitungen. Th. Kröger. Pat. 84. 

*531. — Die Wasserleitung im Wohngebäude. W. 
Beieistein. L. 85. 172. 447. — Ueber Wasser- 
kraft unter hohen Pressungen u. schmiedeiseme 
Wasserleitungen nach H. Smith jr. 0. Iben. 85. 

*437. 467. — Ueber Rohrlcgung. A. Hegen er. 

85. 613. Hasse. 85. 620. Horn. 85. 621. — 

Ueber die Erdarbeiten bei Rohrlegung. A. He- 
gener. 85. 616. — Ueber den Anschluss von 
Closets an Ilochdruckwasserleitungen. Müller. 

85. *842. Ilegener. 85. 844. Rautert. 85. 

845. Happach. 85. 846, s. a. 85. 875. — 
Druckleitung des Wassere auf ungewöhnliche 
Höhe. L. 87. 200. — Sicherheitsvorrichtung für 
Hauswasserleitungen. A. Knipschild. Pat. 88. 

*681. — Einrichtung zur Entnahme von Wasser 
aus Hauswasserleitungen. F. Brenner v. Bren- 
nerb erg. Pat. 88. *852. 

— Wasserleitungen unter Wasser. H. Janssen. 

74. 495 mit 2 Tafeln. — Athmungs- u. Belcucht- 
ungs - Apparate für Arbeiten unter Wasser. 
Rouquayrol-Dcnay rouze. 75. *878. — Re- 
spirations-Apparate. Monnier. 77. 67. Th. 
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Schwann. 80. 720. — Versuche mit Athmunga- 
u. Beleuchtungs-Apparaten. J. Waydowicz. 

L. 78. 552. — Die Rohrnnterf ührungen des Regens- 
burger Wasserwerkes durch die Donau u. den 
Regen. A.Thiem. L. 77. 168. Gruneru. Thiem. 

L. 78. 307, — Resultate von Taucherarbeiten 
bei Herstellung grösserer Leitungen unterWasser. 
IX. Grüner. 80. 19. — Reparaturen an unter 
Wasser liegenden Flanschrohrleitungen. F..R u o f f 
86. 203. Tal. 4. — Zur Unterführung von Rohr 
leitungen (Dückerrohren). Anwendung von Hebe- 
rohren. 86. *866. — Das Dückerrohr zwischen 
Rothenburgsort u. Insel Kaltehofe, Hamburg. 

S. A. Samuelson. L. 88. 799. 

Rohrleitung. Asphaltrohrleitung. Häusel. 1. 76. 
689. — Muffendichtung für Steingutrohre. Ch. T. 
Liernur. Pat 82. *307. — Compensations- 
diehtung für Thonrohrleitungen. Neukomm, 
Sill 6 A Co. Pat. 83. *458. — Verdichtungs- 
lager für Cement- u. Thonrohre. Htlser A Co. 
Pat 83. *666. — Herstellung von Cementrohr- 
leitungen mit innerer Ausfütterung. C. Detrick. 
Pat. 85. *176. — Apparat zur Herstellung unter- 
irdischer Cementrohrleitungen. C. D e t r i c k. Pat. 
85. *448. 

— Rohranschluss. H. Scheven. Pat. 80. *525. 

— Wandscheiben u. Verlängerungsstücke für 
Wasserleitungen. J. L. Schmidt. Pat. 81. *174. 

— Neuerung an Abzweigrohren. W. Richter | 
& C o. Pat. 82. *307. — Hülfsverschluss für durch 
Hähne, Ventile oder Schieber abgesperrte Rohr- 
leitungen. J. Klein. Pat. 86. *455. 

— Instrument um Wasser- oder Gasleitungsrohre 
unter Druck anzubohren. L. J. Schanze r. Pat. 
75. 418. W. Keisser. 75. *588. — Apparat 
zum Anbohron von Rohren ohne Abstellung der 
Wasserleitung. Reischauer u. Bluntschli. 

L. 76. 316. — Verschluss für Anbohrungen an 
Wasserleitungen unter Druck. C. Hanssen. 
Pat 83. *457. 

— Rohrverbindung für Dampf- u. Wasserleitungen. 

S. J. u. R. Turner. Pat 77. 18. — Bleirohr- 
verbindungen. A. Bode. Pat. 81. *173. S. Ben- 
nett. Pat. 82. *307. — Muffenverbindung an 
Senkrohren für Brunnen. J. Römheld. Pat. 
83. *457. L. 84. *241. — Ucber Sicherung der 
Muffenrohr-Bleidichtungen gegen das Austreiben 
durch Wasserdruck. 88. 141. 

— Kuppelungsstück für Rohre mit Hähnen etc. J. 

J. Royle. Pat. 80. *618. — Rohrkupplung. J. 
Bohnenstengel u. A. Rathje. Pat 85. *567. 

— Ueber das Platzen der Wasserleitungsrohre. 
W. II. Bailey. L. 75. 745. — Verhütung der 
schädlichen Folgen von Rohrbrüchen bei Ilaus- 
wasBerloitungen. W. Weissbarth. L. 80. 720. 


Pat. 80. 731. — Vorrichtung zum Verhindern 
des Platzens von Wasserleitungsrohren. 0. Bütt- 
ner. Pat. 84. 327. — Rohrbruch in Dortmund. 

85. 637. — Vorrichtung zum Anzeigen u. Abstellen 
von Rohrbrüchen bei Hauswasserleitungen. W. 
Weber. Pat. 88. *956. 

Rohrleitung. Ueber Undichtigkeiten des Rohr 
netr.es u. Mittel zur Entdeckung derselben. 
C. Muchall. 77. 267. — Apparat zur Prüf 
ung der Dichtigkeit von Druckwasserleitungen 
C. Much all. Pat. 84. *675. — Apparat zum 
Prüfen der Dichtigkeit von Rohrleitungen lür 
gasförmige Flüssigkeiten. C. Much all Pat 
84. *676. — Aufsuchen von Undichtigkeiten 
mittels des Mikrophons in Verbindung mit einem 
Telephon. L. Disselhof f. 85. *85. 

— Vorkommen lebender Thicre in Rolirleitungcn. 
Kümmel. 74. 468. — Ueber das Bilden fester 
Niederschläge in gusseisernen Wasserleitung- 
rohren. L. 74. 216. — Desincrustirung von 
Wasserleitungsrohren. G. Leuscher. L. 77. 
82. — Die Reinigung von Waascrleitungsrohren 
F. Merz. L. 83. 621. 894. — Ununterbrochen 
arbeitender RohrreinigungBapparat. Th. Drzy- 
malla. Pat. 85. 635. — Incrustirte Wasser 
leitungen u. deren Reinigung. 0. Iben. 87. 
•716. Berichtigung. 87. 808. — Kosten der 
Reinigung incrustirter Leitungen durch Hand 
arbeit. O. Iben. 87. 718. — Kosten der Reinig 
ung incruBtirter Leitungen mittels des Apparates 
von Kennedy & Go. O. 1 ben. 87. 721. — Apparat 
zur Reinigung incrustirter Wasserleitungen von 
Kennedy A Co. 0. Iben. 87. *719. 728. - 
Reinigung von Wasserrohrleitungen. 88. 494. 

— Selbstthätiges Absperren u. Oeffnen von Wasser 
leitungen bei Witterungswechsel. F. Fried. 
80. *282. — Einfluss des Frostes auf Wasser 
leitungen und dessen Bekämpfung. Lang. 80. 
509. Grohmann. 80. 612. v. Quaglio. 80 
613. — Apparat zum Verhüten des Einfrierens 
von Hauswasserleitungen. P. R o u v e 1. Pat. 
80. *732. — Rohrwärmer für Wasserleitungen 
Ch. F. Petersen. Pat. 81. 106. Hinkel u. 
Trupp. Pat. 82. *160. — Die Wasserwerke u 
der Frost in London. L. 81. 328. — Schutz der 
Wasserleitungen in Theatern gegen Frost L 
82. 453. — Gasheizapparat für Wasser von Druck- 
Wasserleitungen. II. M e s t e r n. Pat. 82. *871. 

Rohrliefentng für die Wasserwerke in Bukarest 

86. 94, in Emmerich. 86. 430, in Hamm i. Westf. 
86. 480. 

Rohrwärmer siehe Rohrleitang. 

Rogolsüure. Reagens anf freie Kohlensäure, v. 
Pottenkofor. L. 75. 413. 
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Salpetersäure. Nachweis u. Bestimmung im Wasser 
siehe Analyse. 

Salpetrige Säure. Nachweis a. Bestimmung im 
Wasser siehe Analyse. 

Sammelteiche siebe Wasservereorgnng. 

Sauerstoff. Bestimmung des freien Sauerstoffs 
im Wasser siehe Analyse. — Ueber den Saucr- 
stoffgehalt des Wassers. A. Görardin. L, 74. 
549. J. König n. L. Mutschler. L. 78.235. 
— Der Sauerstoff im Wasser. W. Odl ing. L. 
84. 550. — Ueber den Sauerstoffgebalt des Grund- 
wassers. B. Le peius. 85. *898. 
Schaufensterscheiben - Berieselungsapparat. C. 

Claussen. Pat. 84. *530. 

Schieber siehe Absperrvorrichtungen. 
Schlackenwolle rar Umhüllung von Warmluft- n. 

Dampfleitungen. 75. 363. 

Schlammfänger siehe Kanalisation. 

Schlauch. Druckschlftuche für Feuerwehren. F.. 
Kotthans. 85. 990. 

— Neue Schlauchverbindung. H. Kessler. L. 
74. 750. — Price's verbesserte Schlauchkuppel- 
ung. L. 77. 236. — Abdichtung bei Schlauch- 
verbindungen. K. Bartelt Pat 81. *173. — 
Schlauchkuppelung. H. Mayer. Pat. 84. 327. 
— Cylindrische Kuppelung für Schlauche. A. 
Schwenk. Pat 85. *420. — Schlauchkuppel ungs- 
dichtung. J. Grether u. G. Witte. Pat. 85. 
*420. — Schlauchkuppelung. J. Bohnenstengel 
u. A. Rath je. Pat 85. *567. — Schlauchver- j 
bindung. G. Crickboom. Pat. 85. *568. — [ 
Schlauchkuppelung mit seitlich ausgeschnittener 
Ueberfangmutter u. verdecktem Gewinde. J. ■ 
Martini & Co. Pat 87. *77. 

Schlauchreiniger. Th. Marshai 1. Pat. 83. *346. 
Sehmutzwaaser siehe Abwasser, Analyso, Reinigung 
u. Stfidtereinignng. 

Schwefelsäure. Bestimmung im Wasser siehe 
Analyse. 

Schnemiukanalisatlon siehe Städtereinigung. 
Sprengapparat siehe Strahlrohre. 

Sprenghähne siehe Hahne. 

Springbrunnen siehe Brunnen u. Strahlrohre. 
Spülung s. a. Closet u. Kanalisation. — Apparat 
für intennittirende Wasserspülung. F. Cuntz. 
83. *124. — Spülvorrichtung. W. W right Pat. 
83. *458. — Glockenhebcr für Spülzweckc. P. 
Rieder. Pat. 83. *665. — Heberspülapparat 
mit liemcssener Wassermenge. J. Schmidt 
Pat 84. *531. — Intermittirender Spülapparat. 
Fr. Cuntz. Pat. 85. *177. — Spülheber mit 
Wasserverschluss. F. Cuntz. Pat. 86. *312. 
— Intermittirend wirkender Hchcrspülapparat. 


Deutsche Wa s serwe rk sgesel 1 sch a f t in 
Höchst. Pat. 86. *817. — Glockenheber für 
Spülzweeke. J. Picker. Pat. 87. *136. — Spül- 
vorrichtung mit Kippheber. H. Eggers u. J. 
Kernaul. Pat. 87. *867. — Spülapparat. T. 
Kommereil u. E. Edwards. Pat. 87. *897. 

— Intermittirender SpUlapparat. C. Much all. 

Pat. 87. *897. — Selbstthätiger, intermittirend 
wirkender Spülapparat. A. Natterer. Pat 
87. *1108. 

Spülung. Apparat zum Mischen von Spülwasser mit 
Desinfectionsmitteln. G. S k u d d e r. Pat. 86. 

*59. — Einrichtung zum Einleiten von Desin- 
fectionsflüssigkeiten in Spülwasser. J. Denison. 

Pat 86. *562. 

Städtereinigung siehe auch Abfallstoffe, Abort, 
Abwasser, Kanalisation, Reinigung u. Srassen- 
reinigung, sowie im Ortsregister. — Ueber die 
Scliädlichkeit der Kanalgase u. ihre Zerstörung 
bezw. Unschädlichmachung siebe Kamvlgase. 

- Der Installateur, ein Handbuch für die Praxis 
mit Anhang über Hausentwässerung nacti den 
neuesten Verbesserungen. W. P. Buch an. L. 

77. 202. — Die Gesundheitstechnik. B, D enton. 

L. 77. 414. — Der Gesundheitsingenieur, An- 
leitung zur Ausführung von Abfuhreinrichtungen 
n. Hausdrainage. B. Lat harn. L. 79. 177. — 
Städtisches Ingenieurwesen u. Gesundheitstech- 
nik, ein Handbuch. H. Percy Houlnois. L. 

83. 737. — Moderne Gesundheitstechnik. R. 
Prescott L. 83. 738. 

— Die Systeme der Aufsammlung von Auswurf- 
stoffen. G. R. Redgrave. L. 76.316. — Vor- 
träge über Kanalisation n. Abfuhr, v. Petten- 
kofer. L. 76. 629. — Ueber Städtereinigung. 

A. S. Churchill. L. 77. 41. — Die Kanal- 
wasserfrage. C. N. Bazalgette. L. 77. 307. 

— Unschädlichmachung n. Ausnutzung des städti- 
schen Kanalwassers im deutschen Vereino für 
öffentliche Gesundheitspflege. 77. 341. — Kanali- 
sation oder Abfuhr? Völker. L. 77. 377, — 

Ueber Städtereinigung. F. Fischer. L. 78. 478. 

Zur StiUlte reinigungsfrage. D. W. Wittmann. 

L. 79. 604. — Wasserversorgung, Kanalisation 
u. Abfuhr in wirthschaftlicher, sanitärer, ökono- 
mischer u. technischer Beziehung. H. Marg- 
graff. L. 79. 735. — Zur Frage der Städtereinig- 
ung. 81. 95. — Der deutsche Landwirthschafts- 
rath u. die Städtereinigung. 81. 149. — Reinig- 
ung u. Entwässerung der Städte auf der Ge- 
werbeausstellung in Düsseldorf. J. Stübben. 

L. 81. 542. — Ueber die Städtereinigungssysteme 
der Gegenwart. Ficus. L. 83. 61. 168. — Ueber 
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Städtereinigung n. die Verwendung der städti- 
schen Unreinigkeiten. Virchow. 88.288.488, 
s. a. 83. 542. — Die Stadtereinignng mit be- 
sonderer Berücksichtigung der landwirtschaft- 
lichen Verwertung der Fäcalien. K. v. Langs- 
dorff. L. 84. 730. — Die Beseitigung der 
Schmutzwasser u . der Abf allstoff e, O. Spetzler. 
L. 85. 338. 447. — Reinhaltung der Öffentlichen 
Wasserlaufe. Stummer. L. 86. 150. 

Stadtereinignng. Die Veränderungen des Isarwas- 
sers bei seinem Laufe durch München. W.v. Schell- 
hass. 76.481. — Uebertritt von Partikelchen aus 
denCloakenindie Atmosphäre. Frankland. L. 77. 
412. — Reinhaltung der Stadtluft. E. Frandsen. 
L. 82. 788. — Luftverunreinigung in Paris. J. 
Brun faut. L. 83. 737. 

— Die Reinigung u. Entwässerung der Stadt Riga. 
H. Malcher. L. 78. 108. — Bericht der Mün- 
chener Commission über die Besichtigung der 
Kanalisations- u. BerieBClungs-Anlagen in Frank- 
furt a. M., Berlin, Danr-ig u. Breslau, sowie der 
Liernur-Anlagen in Amsterdam, Leyden u. Dort- 
recht. L. 79. 414. — Entwässerung u. Abwasser- 
behandlung in Croydon. B. Latham. L. 79. 
760. — Ueber die in Berlin u. mehreren anderen 
Städten eingeführten Systeme der Städtereinig- 
ung. L. Mitgau. L. 80. 205. — Die Abwasser 
von Paris u. ihre Abführung nach St. üermain 
L. Journault. L. 83. 738. — Die Städtereinig- 
ungssysteme mit BerücksichtigungdcrStadt Flens- 
burg. P. Henningsen. L. 83. 738. 

— Praktische Erfahrungen über das Trockensystem. 
A. Carpenter. L. 77. 377. — Geruchlose 
Ansammlung u. Abfuhr menschlicher Abfallstoffe. 
C. Maquet. L. 77. 602. — Die Entfernung u. 
Vcrwerthung der Fäcalstoffe in Stuttgart. Hack. 
79. 767. Baumeister. L. 81. 769. — Ueber 
Städtereinigung, Abfuhr u. Verwerthung der 
Fäcalstoffe. A. Lorenz. L. 85. 172. — Vor- 
richtung zum Abführen der Abwasser aus Ge- 
bäuden. Ch. Shepherd. Pat. 88. *681. 

— Die Beseitigung menschlicher Abfallstoffe n. 
das Heidelberger Tonnensystem. L. 78. 631. — 
Das TonnensyBtem auf der Gesundheitsansstcll- 
ung in London. 84. 781. — Das Abfuhrwesen 
u. Tonnensystem der Stadt Emden mit Statistik 
der Betriebsergebnisse u. Rentabilitätsberechnung. 
L. 85. 529. 

— Berlier's pneumatisches System. E. O. Schu- 
barth. L. 83. 378. 

— Das Liernur'schc System. Schmidt. L. 77. 
345. — Officielle Berichte über das Liemur'sche 
System. A. Reusa L. 78. 25. — Liemur's 
System mit Bezug auf die Verhältnisse der Stadt 
Braunschweig. L. Mitgau. L. 79. 327. — Das 
Liemur-System in Amsterdam. A. Müller. 1* 


79. 789. — Das Differenzirsystem in Concum-ru 
mit der Schwemmkanalisation. M. K n a u f f. L. 
81. 237. — Ueber das Liemur'sche Differenzir 
System. RBlum. L. 81. 364. — Erfolge des 
Liernur'schen Abführungs- u. Reinigungssystem 
in Amsterdam. 82. 717. — Studien über da« 
Liemur-System. L. H a j n i s. L. 86. 729, 

Ntiidteroinlgung. Das automatische Kanalisation? 
System zur Entfemungder Fäcalstoffe u. Abwasser 
aus Städten. H. v. Damen. L. 85. 172. 

— Das Shone-Systcm auf der Gesundheitsaussteli 
ung in London. 84. 780. — Das Shone-Systcm 
als Project zur Reinigung u. Entwässerung von 
Potsdam. Vogdt. L. 85. 278. M. Knauft L 
85. 338. 

— Ueber das Schweinmsielsystem. Lindley. 78 
571. 589, — Einfluss von Schwemmkanalanlagor, 
auf den durchschnittlichen Wasserbedarf. Reese 
78. 698. — Die Schwemmkanalisation. G. Janke. 
L. 79. 414. — Kritik der gegen Schwemm 
kanalisation erhobenen Einwände. J. Soyki 
L. 80. 552. — Die Schwemmkanalisation rot 
den Berliner Stadtverordneten. L. 81. 771. — 
Die Mängelder Schwemmkanalisation. M.K na u f I 
L. 84. 164. 730. 

— Die Bewässerung der Ländereien im Anschluss 
an die Kanalisation der Städte. Dünkelburg 
L. 76. 121. — Ueber Wassemiengen zu Be- 
riesclungszwecken. Kröhnke. L. 77. 236. - 
Bewässerung mit städtischem Kanalwasser. F 
U. Dünke I berg. L. 78. 108. — Experimentelle« 
zur Frage der Kanalisation u. Berieselung. F 
Falk. L. 78. 369. — Statistische Erhebung« 
über die Benutzung von KanalwaBser zur Land 
berieselung. L. 78. 521. — Ausnutzung u. Un- 
schädlichmachung der städtischen Kanalwasser 
durch Berieselung. F. F i 8 c h e r. L. 78. 579. — 
Anlage von Klärbecken u. Rieselfeldern. IV. 
Lindley. L. 78. 671. — Kanalwasserberieselung 
für landwirthschaftlichc Zwecke, fünfzig Beispiele 
vortheilhafter Verwendung von Abwasser. R- " 
Birch. L. 79. 177. — Die Bcrieselungsfragc in 
finanzieller Beziehung. Jones. L. 79. 177. — 
Die Absorption des Ammoniaks u. seiner Saite 
durch verschiedene Bodenarten in Bezug auf 
die Berieselungsfrage. Völker. 80. 280. — 
Neuerungen an Berieselungsanlagen. G. H 
Gerson. Pat. 81. *104. — Ueber Kanal was«« 
berieselung. Ch. Dnverdy. L. 83. 738. — V* 
hygienische u. Iandwirthschaftliche Bedeutung 
der Rieselfelder. R. Klopsch. 85. 132. 

— Die Anlage von Rieselfeldern in Frankfurt a. M. 
W. Lindley. 78. 80. — Zur Spüljauchenberic- 
selung bei Berlin. Alex. Müller. L. 80. 653 
— Die Rieselfelder im Norden von Berlin. 
Fuhrmann. L. 83. 168. — Die Berieselung« 
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anlagen für Berlin u. Breslau. L. 83. 696. — 
Ueber Städtereinigung mit besonderer Rücksicht- 
nahme auf die Berliner Rieselanlagen u. das 
Marchfeld. J. Riedel. L. 85. 501. — Die Riesel- 
felder bei Berlin. 88. 717. — Die Verwerthung 
des Cloakeninhaltes u. der Dungstoffc Wiens 
durch das Marchfeld. Allmayer. L. 83. 737. 
.Städtereinigung. Finanzielle Ergebnisse der Riesel- 
farm zu Reddington. A. Carpcnter. L. 77. 41. 
526. — Die Rieselfelder u. Kanalwasserreinigungs- 
bassins in äennevillicr8 bei Paris. L. 77. 528. 
— Die Entpestung der Seine durch die Beriesel- 
ungsanlagen bei Paris. Finkelnburg. L. 77. 
599. — Die Berieselungsfarm in Bredfort. L. 
79. 49. 

— Ueber die Behandlung der Auswurfstoffe u. 
Abwasser in Manchester. D. T. Ansted. L. 77 
235. — Die Behandlung der Kanalstoffe in Eng 
land. J. Stubben. 80. 277. — Entfernnng u. ! 
Verwerthung des Kanalwassers in London. D. 
Gal ton. L. 85. 172. — Die Einleitung der 
Fäcalstoffe in die Themse bei London. L. 85. 
306. — Vorschläge zur Abführung u. Reinigung 
des Londoner Kanalwassers. J. N. Bazalgette. 

L. 85. 920. 

— Die Kanalwasserfrage in Paris u. London. P. 
Delahaye. L. 76. 491. — Project der Kanal- 
wasserableitung der Stadt Paris. Salct. L. 78 
108. — Zur Reinigungsfrage in Paris. F. Ka 
paun. L. 81. 237. — Ueber den Stand der 
Kanal wasserfrage in Frankreich u. im Auslande. 

L. 83. 738. — Die Reinigung der Stadt Paris. 

L. 85. 103. — Ueber die Verwerthung der Ka- 
nalwasser in Verviers. F. u. E. Putzeys. L. 
85. 172. 

— Behandlung der Fäcalien in China. L. 78. 633. 
Stand rohre siche Hydranten u. Reservoire. 
Stickstoff siehe Abwasser u. im Register für Be- 
leuchtungswesen. 

Strahlrohre. Neuerung an Brausen. II. Meutern. 
Pat. 82. *55. *459. — Rotirende Brause. A. Wei- 
land. Pat. 84. *28. — Neuerung an Strahlrohren. 


Lausitzer Maschinenfabrik. Pat.84.*327. 
— Univcrsalstrahlrohr. Chr. Bun garten. 
Pat. 84. *531. — Sprengapparat. B. Becker. 
Pat. 84. *675. — Brausekopf mit veränderlicher 
Brausefläche. J. Kalle. Pat. 85. *568. — Brause 
mit regulirbaren Strahlen. G. Dittmar. Pat. 

85. *569. — Strahlrohr mit vollem Strahl oder 
Brause. L. Löfberg. Pat. 85. *569. — Wasser- 
zerstäubungs-Apparat zum Besprengen von Rasen. 
Gebr. Körting. 86. 843. — Einrichtung zum 
Zerstäuben von Wasser. Fr. Lehner. Pat. 88. 
•233. 

Strahlrohre. Sprengapparat für Strassenreinig- 
ung siebe Strassenreinigung. 

— Mundstück mit Ventilverschluss für Strahlrohre. 
J. S.chlenter. Pat. 81. *737. — Mundstück 
für Strahlrohre. H. Bergstein. Pat. 82. *56. 
— Mundstück mit regnlirbarer Stralilstärkc. C. 
Bach. L. 82.85. — Fontainennmndstücke. Sy- 
stem Böckmann. 82. *148. — Strahlrohrmund- 
stück. H. Sorge. Pat. 82. 159. — Strahlrohr- 
mundstück für Feuerspritzen. Th. No well. Pat. 
83. *458. — WasserzerstäubungBmundstück. H. 
Gumtow. Pat 85. *177. — Strahlrohrmund 
stück für Strahl u. Brause. Deutsche Wasser- 
werksgesellschaft. Pat. 86. *455. 
Strassenbrunnnen siehe Brunnen u. Hydranten. 
StruKscnrelnigung. Selbstthätiger Strassenspreng- 
apparat C. Hinkefuss. L. 76. 355. — Bo- 
sprengung der Strassen grosser Städte mit ver- 
dünnter Chlorcalciumlösung. 76. 670. Coustd. 
L. 76. 688. A. II o u z e a u. L. 77. 142. — Mittel gegen 
das häufige Aufreissen des Pflasters in den Strassen 
Berlins. 77.124. — Apparate zum Begiessen grös- 
serer Flächen. 79.225. — Art der Strassenbespritz- 
ung in 32 Städten. 84. 589. 621. — Strassen- 
beBprongung u. Einfluss der Kanalisation auf 
das städtische Strassenreinignngswcsen in Berlin. 

86. 876. — Die Verwendung von See- oder Salz- 
wasser zur Besprcngung von Strassen. 88. 469. 
— Schneeschmelzen mit Gas. L. 88. 917. 

Syphonnasserincsser siehe Wassermesser. 


T. 


Tannin. Verwendung bei Trinkwasscruntersuch- 
ungen. R. Böttger. L. 78. 704. 

Tarife städtischer Wasserwerke, siehe Wasserab- 
gabe. 

Temperatur. Wassertemperaturen u. deren Be- 
stimmung siche Analyse. 


Thalsperren siehe Wasserversorgung n. Wasser- 
vcrsorgungsanlagen. 

Theaterbrände siehe Brände im Register für Be- 
leuchtungswesen. 

Turbinen. Verbesserung an Turbinen. J. E. F. 
L u d e c k e. Pat. 75. 658. 
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Uebersehwemmung siehe Wassernoth. 

Umhüllung« in aase zur Bekleidung von Dampfrohren, 
Dampfdomen etc. L. 74. 637. — Schlackenwolle 
zur Umhüllung von Warmluft- u. Dampfleitungen. 
75. 363. — Einhüllung der Dampfrohrleitungen 
mit Schlackenwolle. Dürrn an n. L. 75. 891. 

— Wärmedichte Umhüllungen. L. 77. 169. — 
Umhüllung aus Kork für Dampfrohre. 79. 291. 

— lBolinnasse zur Umhüllung von Dampfkesseln, 
Dampfrohren etc. C. Grün zweig. L. 79. 393. I 


— Isolirmittel zum Schutze gegeu die Abkahl 
ung von Dampfleitungen, Prüfung u. Resultate. 
Walther-Meunier. L. 80. 237. — Wurme- 
Isolirungsmasse. F. Kuoch. L. 85. 100. 

Unfälle u. Unglücksfälle. Bruch von Wasser 
reservoiren siehe Reservoire. — Explosion im 
Maschinenbaus des Wasserwerkes zu Dresden 
79. 683. — Undichtes Wasserrohr in London 
86. 94. 


V. 


Vaiuunimessapparat. A. Allan. Pat. 77. 676. 
Ventilation siehe unter Closet u. Kanalisation, 
sowie im Register für Belenchtungswesen. 
Ventile s. a. Badeeinrichtungen , Hähne und im 
Register für BeleuchtuDgswesen. — Normal-Ta- 
belle für Ventile. 75. 67. 

— Ventile für Flüssigkeiten. F. Hazeldine. 
Pat. 75. 177. — Vorrichtung zur Verhütung des 
Zerschlagene der Ventile u. Ventilsitze. L. 77. 
14. — Excentrisches Ventil. Elliott u. Bur- 
nett. L. 77. 199. — Flüssigkeits- u. Gasventil. 
J. S. Lang. L. 78. 632. — Doppelventil. Vogel- 
sang. L. 79. 176. — Automatisches Kolben- 
ventil. 79. 600. Taf. 19. Fig. 15. — Entlastetes 
Durchgangsventil. R. M. Da eien. L. 80. 235. 

— Neuerungen an dem Hohns’- u. Klahr'schen 
Wasserleitungsventil. R. Manch. Pat. 81. 107. 

— Wasserleitungsventil. J. J o o s s. Pat. 84. 
*833. — Ventil für Wasserpfosten. E. Sattler. 
Pat 86. *312. — Wasserleitungsventil. Eber- 
hart u. Küchler. Pat. 86. *423. — Heraus- 
nehmbarer Ventilsitz für Durchflussventilhihne. 
A. Diez. Pat. 86. *423. — Neuerung an Wasser- 
leitungsventilen. L. 87. 41. — Durchbohrter 
Ventilkegel für Wasserleitungs-Veutilhahne. G. 
Schmidt u. H. Gründler. Pat. 87. *115. 

— Durchlassventil. J. Kretschmann u. R. 
Gosky. Pat. 88. *1091. 

— Neuerungen an Ventilen. J, Gurney. Pat. 
74. 794. J. Edwards. Pat 75. 104. H. W. 
Heale. Pat. 75. 597. G. E. Else. Pat 75. 
657. J. Houghton. Pat 75. 658. W. H. 
Westwood, E. u. E. F. Wright. Pat. 75. 
685. 8. H. Johnson. Fat. 75. 657. Pat. 76. 
88. F. Wirtb. Pat. 76. 216. R. Carey. Pat 
76. 424. 8. Farns worth. Pat. 76. 424. P. 
8. Justice. Pat 76. 424. W. Mann. Pat. 
76.424. B. Goddard. Pat. 76. 524. M. Prior. 


Pat. 76. 625. J. M. Sagar-M u s grave, J. 6 
A keroyd u. D. Ward. Pat. 76. 691. C. Ehlert 
L. 79. 137. Fr. Reese. L. 79. 137. D. Ash 
ton u. J. Sperryn. Pat. 83. *2:14. 

Ventile. Absperrventile. Absperrventil mit Diffenn 
zialkolben. C. Kröbcr. 74.743. Stumpf. "4 
•679. 75.158. — Wasserabsperrventil. E. Bieg» 
76. 228. Taf. 4. L. 75. 680. — Hauptabschluss 
ventil. C. Post. L. 76. 718. — Automatisches oder 
mechanisches Oeffnen u. Schliessen von Wasser 
Ventilen durch Anwendung elektrischer Strome 
F. Fried. 80. *282. — Einseitig entlastete? 
Absperrventil. R. M. Da eien. Pat. 80. *S2t' 

— Absperrventil mit selbstthätiger Entleerung« 
Vorrichtung. G. Tcinert. Pat. 82. 26. — Ab- 
schlussventil für Wasserpfosten. Berlin An 
haitische Maschinenbau- Actiengeaell- 
schaft Pat. 87. *136. 

— Neuerungen an Absperrventilen. W. L. Wist 
Pat. 75. 627. C. W hitton. Pat. 75. 626. L 
76. 24. G. Dupuch. L. 77. 113. J. D. Keegsn 
L. 77. 647. Lefevre et fils et Denis. 79 
199. G. L. Zimmer. Pat. 81. *172. Iler 
mann u. Mannes. Pat. 82. *570. 

— Selbstabschlussvcntil für Wasserleitungen A 
Berkowitsch. L. 78. 726. — Selbstthatigr 
Drosselventile für Hauptrohrleitungen. 79. 5i~ 

— SelbstBehliessendes Ventil für Wasserlcitnn 
gen H. Stuckmann. Pat. 80. *483. — Selbst 
thätiges Hochwasserabsperrventil. O. Moeck t 
Pat. 81. *795. — Selbstechliessendes Abepen 
ventil für Wasserleitungen. J. Mücke. Pat 91. 
•737. Pat. 83. *236. Pat. 84. *897. - Seilst 
schliessendes Strassenbrunnenventil. 0. Jacob 
Pat. 82. *572. — Selbstschliessendes Ventil 
bemessenem Spülraum. J. Kretschmarin. 
Pat. 86. *58. — Ventil zum Reguliren u. anb 
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inatischen Absporron von Flüssigkeiten. F. M u- 
ratori u. E. Cros. Pat. 88. *537. 

Tentlle. Absperrventile. Neuerungen an selbstschlies- 
senden Ventilen. J.H. u.J. Store y. Pat. 77. 19. 
Spa nner. 79. 574. Taf. 18. Fig. 1. II. Fortin H er- 
mann. 79. 575. Taf. 18. Fig. 2. Bouillon, 
Müller* Co. 79.576. Taf. 18. Fig. G. Brock. 79 
576. Taf. 18. Fig. 8. — Czihal. 79. 576. Taf. 
IS. Fig.3. Herdevin. 79. 576. Taf. 18. Fig. 7. 
Moris. 79. 576. Taf. 18. Fig. 5. Quinier. 
79. 576. Taf. 18. Fig. 4. Biega. 79. 577. Taf. 

18. Fig. 9. Baumgärtner. 79. 596. Taf. 19. 
Fig. 5. Pat. 80. *291. Grützner u. Knauth. 

79. 596. Taf. 19. Fig. 4. Leopolder. 79. 596. 
Taf. 19. Fig. 6. Denans & Co. 79. 597. Taf. 

19. Fig. 7. Chameroy Fils. 79. 598. Taf. 19. 
Fig. 9. Dewrance. 79. 698. Taf 19. Fig. 10. 
Valentin. 79.; 598. Taf. 19. Fig. 11. Schra- 
betz. 79. 599. Taf. 19. Fig. 12. Broquin u. 
La in 5. 79. 600. Taf. 19. Fig. 14. Kummer. 
Pat. 80. *483. M. Fieck. Pat. 82. *870. Ch. 
D. Oelime. Pat. 82. *870. J. Mücke. Pat. 
85. *176. J. Essb erg er. Pat 85. *569. Truss. 
Pat. 86. *454. 

— Selbsttlifltige Entwässerungsvorrichtung für Ab- 
sperrventile. G. Te inert. Pat. 82.307. — Ent- 
lastungsventil für selbstlhätig schliessende Ab- 
sperrventile. J. Mücke. Pat. 85. *570. 

— Ueber Selbstschlussventile mit Beziehung auf 
die ConcurTenz- Ausschreibung des Gemeinde - 
rathes der Stadt Wien vom Jahre 1878. A. 
Berkowitsch. 79. 571. 595. Taf. 18 u. 19. 

— Versuche mit Selbstschlussventilen. 79. 601. 
602. — lieber das Selbstschlussventil von Grützner 
u. Knauth. C. Bach. 79. 687. — Ueber Selbst- 
schlussventile. J. G. Rosenstingl. L. 79. 789. 

— Auslaufventile. Selbstthätig wirkendes Auslauf- 
ventil. C. Bach. L. 76. 150. — Wasserauslass- 
ventil. J. Le man. Pat 80. *524. — Auslauf- 
ventil. M. Müller. Pat. 83. *459. — Selbst- 
schliessendes Auslaufventil. E. Grüneberg. 
Pat. 86. *312. — Ablassventil mit selbBtthtttigem 
Verschluss. H. Hutter. Pat 86. *817. — Selbst- 
schlieseendcs Auslaufventil. M. Träger. Pat 
87. *868. 

— Closetventile. J. P. Davies. Pat. 77. 530. A. 
Bengen. L. 78. 726. — Selbstschlussventil für 
Closethähne. Bengen. 79. 599. Taf. 19. Fig. 13. 
— Selbstthätiges Closetventil. J. Wagner. Pat. 

80. *525. F.Gäbert. Pat. 81. *794. — Closet- 
Spülventil. H. Goodson. Pat. 82. *27. — Langsam 
schliessendes Closetventil. G. Teinert. Pat. 82. 
*57 1. — Closetventil. E. B r a b a n t. Pat. 82. *872. — 
Selbstsch besäendes Closetventil. W. Geissler. 
Pat. 83. *457. — Closetveutil mit abgemessener 
Spülwassermenge. F. Butzke. Pat. 83. *234. 


— Closetventil für bestimmte W’assermengen 
Kuli mann u. Lina, A. Faas * Co. Pat. 84. 
•327. 

Ventile. Controlventile. Ventil zur Controle desWasser- 
verbrauchs. W. Heaton. Pat. 74.346. — Ventil 
zum Messen von Flüssigkeiten. J. H. Faulken 
u. W. Tatters. Pat. 74.611. — Verbesserungen 
an Ventilen, besonders für Apparate zur Ver- 
hütung von Wasserverschwendungen. J.Slianks. 
Pat. 74. 667. — Ventil zur Verhütung von Wasser- 
verschwendung. J. Gordon. Pat. 76. 524. — 
Stone's Ventil zur Verhütung der Wasserver- 
schwendung in Closets. L. 78. 551. 

— Druckreducirventile. Ventil zur Reduction des 
Wasserdrucks. G. F. Deacon. Pat. 77. 710. — 
Druckverminderungsventile für Wasserleitungen. 
Green u. 0. Hillich. L. 80. 236. — Keduc- 
tionsventil für Flüssigkeiten. Th. Hahn. 80. 
*680. — Druckreducir- u. Absperrventil. L. 
Reut her. Pat. 81. *698. — Wasserdruck-Ro- 
ductionsvcntil. F. Rosenthal. Pat. 82. *161. 

— Reducirventil für Flüssigkeiten u. Gase. G. 
Pähler. Pat. 85. *419. — Druckreducirventil 
mit Schwimmer im offenen Gefässe. J. Kasa- 
lovsky. Pat. 87. *138. 

— Entlüftungsventile. Entlüftungsventil für AVasser- 
leitungen. Trübenbach. L. 80.239. — Luft- 
ventil für Wasserleitungen. 0. Groos u. G. 
Forberg. Pat. 82. *160. — Entlüftungsventil. 
H. Flottmann. Pat. 82. *308. — Selbstthätiges 
Entlüftungsventil. A. Bode. Pat. 83. *460. 

— Kautschukventile. Hochdruck -Kautschukventile. 
Collet u, J. B. Denans Pat 78. 309. — 
Schul ten’s Spiral-Gummiventil. L, 79. 175. — 
Kautschukventil mit FedcrverachluBS. J.C. Bauer. 
Pat. 81. *796. 

— Niederschraubventile. Niederschraubventil mit 
doppeltem Abschluss u. Entwässerungsvorricht- 
ung. Fr. Reese. L. 78. 604. — Neuerungen an 
Niederschraubventilen. L. 80. 238. 

— Pumpenventile. Verbesserung in der Art der Be- 
wegung der Dampfpumpenventile. J. E. Rogers. 
Pat 74. 730. — Neuerungen an Pumpenventilen. 
M. Benson. Pat. 75. 65. C. T. Colebrook. 
Pat 75. 300. Tometzek. L. 76. 560. — Ven- 
tile für Dampfpumpen. C. Meson. Pat. 77. 238. 

— Selbstthätige Ventile für Pumpen. A. R i c d 1 e r. 
Pat. 88. *680. *829. 

— Ueber Pumpen Ventile. A. Ri edle r. L. 85. 172. 

— Ueber die Constructionsgrundlagender Pumpen 
u. Gebläse-Ventile. A, Ri edler. L. 85. 631. — 
Versuche zur Klarstellung der Bowegung solbst- 
thätiger Pumpenventile. C. Bach. L. 86. 759. 
L. 87. 200. 

— Regu/irventile. Ventil zur Regulirung des Wasser- 
laufes. G. Go old. Put. 75. 255. — Ventil zur 



328 


Wasserversorgung. — I. Sachregister. 


Regulirung des Wasserzuflusses zu Reservoiren. 
J. Woodcock. Pat. 75. 255. — Neuerung an 
Regulirventilen. F. FurneBS. Pat. 75. 685. — 
Regulirventil für Flüssigkeiten, Dampf oder Luft. 
8. Turton, W. J olley u. J. F. Birchall. Pat. 
76. 760. 

Ventile. Rückschlagventil. H. Matthews. Pat. 

75. 597. 

— Schieberventile. W. H. Beckett. Pat. 74. 836. 
M. Hann er. L 79. 138. — Drehschieberventil. 
L. 79. 137. 

— Schwimmerventile. Schwimmerventil zur Absperr- 
ung deB Rückstaues in Hauswasserableitungen. 
Putsrath. L. 80. 238. — Schwimmerventil. 
Schäffer n. Budenberg. Pat. 85. *419. — 
Schwimmerventil mit Kniehebelübersetzung. A. 
Dehne. Pat 86. *311. 

— Sicherheitsventile für Wasserleitungen. J. P at rick. 
86. *957. Pat. 87. *172. 868. — Sicherheitsventil 
für Hochdruckleitungen. H. Brener & Co. Pat. 
88. *852. 

Vereine s. a. im Register für Beleuchtungswesen. 

— Congress für öffentliche Gesundheitspflege in Brüssel. 

76. 462. 642. 

— Deutscher Herein für öffentliche Gesundheitspflege. 
Versammlungen in: Danzig. 75.290, Düsseldorf. 
76. 198. 405. 534 s. a. 76. 377. 610. 77. 155. 341. 
407. 456. 492, München. 76. 209, Nürnberg. 77. 
358. 624, Dresden. 78. 607, Hamburg. 80. 662, 
Wien. 81. 221, Berlin. 82. 377. 83. 80. 288. 485. 


542, Breslau. 86. 586. 731. 791, Frankfurt a M. 
88. 65. 416. 

Vereine. Herein für Gesundheitstechnik. Versamm- 
lungen in: Hamburg. L 80.757, Frankfurt a M. 
84. 608, München. 85. 706, Hannover. 86. 706, 
Wien. 87. 847. 

— Internationaler Herein gegen Herunreinigung der 
Flüsse, des Bodens u. der Luft. Versammlungen 
in: Frankfurt a. M. 78. 456, Kassel. 78. 556. 
608, Köln. L. 79. 177, Baden-Baden. 79 . 546, 
Mainz. 80. 563. 

— Internationaler Trinkwasserverein. Generalversamm 
lung in Turin L. 81. 96. 

— Herein von Wasserwerksingenieuren in Amerika. 
Vereinsverhaltnisse. 86. 602. — Versammlung 
zu Minneapolis, Minnesota. L. 88. 228. 

j — Britische Gesellschaft zur Beförderung der Wissen- 
schaften. Versammlungen in : Bristol. 75. 738, 
York. 81. 674. 

— Deutsche geologische Gesellschaft. Versammlung 
in Berlin. 80. 590. 

— Hersammlungen deutscher Naturforscher u. Aerzte 
in: München. 77. 472. 623, Salzburg. 81. 673. 
Strassburg. 85. 672, Berlin. 86. 809, Wiesbaden 
87. 520, Köln. 88. 416. 

Versicherungsgesellschaft gegen Wasserleitungs- 
schaden in Frankfurt. 85. 819. 88. 624, s. a 
Leipzig. 86. 880. 

Yernnrelnignng der Flüsse siehe Reinigung. 


w. 


Wärme. Temperatur des Wassers u. deren Be- 
stimmung siehe Analyse. 

Waschanstalten. Oeffentliche Wasch- und Bade- 
anstalt für die Stadt Augsburg. II. Grüner. 
79. *389. — Die öffentliche Wasch- und Bade- 
anstalt in Metz. L. 87. 231. 

Wascheinrichtungen Biehe Badeeinrichtungen. 

Wasserabgnbe s. a. im Ortsregister. üeber die Art 
der Wasserabgahe aus öffentlichen Leitungen. 
L. 74. 706. 75. 765. — Zusammenstellung der 
W asserwerkstarife deutscher Städte. H. S c h ü 1 k e. 
75. 780. L. 75. 747. — XJeber Tarife städtischer 
Wasserwerke. G. Oesten. 77. 8. — Regula- 
tive u. Preistarife für die Wasserversorgung von 
51 Städten Deutschlands, Oesterreichs und der 
Schweiz. L. 83. 267. — XJeber die Art und Weise 
•der Wasserabgabe. 84. 547. 

— Wasserabgabesystem u. Wasserpreis in Augs- 
burg. End res. 88. 877. 

— Tarif des Wasserwerks in Barmen. 83. 236. 


Wasserabgabe. Regulativ für Bochum. 75. 405 

— Bestimmungen für die Anlage u. Benutzung 
von Privatzweigleitungen vom städtischen Wasser 
werk in Breslau. 74. 424. 75. 250. — Wasser 
Steuer in Breslau. 79. 676. 762. 

— XJeber WaBserabgabe, speciell in Berlin. Gill. 
84. 664. 

— Grundsätze für die Wasserabgabe in Dresden. 
Alfr. St Übel. 74. 306. — Bedingungen für den 
Wasserbezug auB dem Dresdener Wasserwerk u. 
Tarif. 75. 334. 337. 

— Regulativ für die Wasserversorgung in Flens- 
burg. 80. 488. 83. 23. 

— Bestimmungen über die Abgabe von Wasser 
aus dem städtischen Wasserwerke zu Iserlohn. 
77. 217. 

— Wassertarif in KieL 88. 447. 

— Regulativ bzw. Wasserpreise für die Stadt Leiden 
L. 88. 407. 

— Vorschriften für die Ausführung von Anlagen zur 
Benutzung der Stadtwasserkunst in Leipzig. 88.911. 
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Wasserabgabe. Redingungen für die Waaserliefer- 
ung au Private in Magdeburg, 77. 650. — Re- 
gulativ in Magdeburg. 79. 618. 

— Die W'asserabgabe aus der städtischen Wasser- 
leitung in München. L. 83. 658. 

— Tarif für Wasserabgabe an Private in Paris. 
E. Gr ahn. 78. 161. 

— Die Wasserwerksordnung in Regensburg. L. 
75. 344. 

— Der Wassertarif in Remscheid. 83. 495. 

— Regulativ für Wasserabgabe an Private zu Wies- 
baden. 75. 741. 

— Der Waseertarif in Wien. 88. 66. 
Wasserbedarf siehe Wasserverbrauch. 
Wasserbehälter siehe Reservoire. 

Wasserdruck s. a. Hahne, Rohrleitung, Ventile u. 

Wasserkraft. — Der Versorgungsdruck städtischer 
Wasserleitungen. A. Thiern. 83.689. — lieber 
den in den Leitungen nöthigen Druck mit Rück- 
sicht auf Feuerlosch zwecke. E. Gr ah n. 85. 942. 
86. 20.48.87.118. A. Thiom. 85. 948. Blum. 
85. 950. Salm. 85. 951. 

W assergebläse u. Wasserstrahlpumpen für Labora- 
torien. H. Fischer. L. 76. 522. 

W'assergefahr s. a. Wassemoth. Selbstthfttiger 
Wassergefahr- Alarmapparat. P. Barn b ach. L. 
81. 236. 

Wassergeschwindigkeit siehe Wassermesser. Be- 
wegung des Wassers in Rohren siehe Rohrleitung. 
Wasserkraft s. a. Wassermotoren u. Wasser- 
rüder. — Kostenvergleich von Wasser- u. Dampf- 
kraft. Birkinbine. L. 79. 186. — Ueber 
Ausnutzung der Wasserkräfte. Frauenholz. 
L. 83. 375. — Hydraulische Aufzüge u. deren 
Betrieb durch Wasserleitungen. E. Blum. 83. 
763. Taf. 3. Oesten. 83. 767. — Ueber die 
Versorgung mit Wasserkraft. E. B. Ellington. 
L. 84. 26. — Ueber Pneumatik bei Wasserver- 
sorgung. G. Stumpf. 85. *328. L. 85. 278. 
— Vertheilung von Kraft durch hydraulische 
Uebertragung. E. B. Ellington. L. 85. 337. 
— ■ Ueber Wasserkraft unter hohen Pressungen 
und schmiedeiserne Wasserleitungen nach H. 
Smith jun. 0. Iben. 85. *437.467. — Methoden 
der Leitung des Wassere u. der Kraftübertrag- 
ung nach H. Smith jun. 0. Iben. 85. 467. — 
Ermittelung der Wasserkräfte im Quallengebiete. 
Sasse. L. 86. 92. — Die Benutzung der Wasser- 
kraft« zur Erzeugung von Elektricitüt. M. Le- 
blaue. L. 84. 24. s. a. 87. 580. — Die Fortschritte 
in der öffentlichen Versorgung mit hydraulischer 
Kraft. E. B. Ellington. 87. *581. — Hydrau- 
lische Kraftübertragung. L. 88. 407. — Hydrau- 
lische Aufzüge mit hydraulischer Ausbalancirung. 
8. Chatwood. L. 88. 407. 


Wasserkraft. Ueber die Nutzbarmachung der 
W asserkrüf te des Donuukanals. F. Klunzinger. 
L. 84. 281. — Die Verwerthung der Wasser- 
kräfte im Kinziggebiete. O. v. Giese. L. 87. 41. 

— Die hydraulische Kraftvertheilung in London. 
L. 84.624. Lestange. L. 85. 172. — Hydrau- 
lische Kraftanlage in London. E. B. Ellington. 
85. *583. — Anlage für Wasserdruckbetrieb im 
neuen städtischen Freihafengebiet von Hamburg. 
88. 434. L. 88. 190. 1119. -• Hydraulische An- 
lage des Centralbahnhofs in Frankfurt a. M. 88. 
802. 

Wasserlauf siehe Rohrleitung u. Wassermesser. 
Wasserleitung siehe Rohrleitung. 
Wasserluftpnmpc, einfache. O. N. Witt. L. 86. 

668. 

Wassermangel. Der Wassermangel im ober- 
schlesischen Industriebczirk. 79. 253. 
Wassermesser s. a Hahne u. Ventile. 

— Apparat zum Messen der AusflusBgeschwindig- 
keit des Wassere in Rohren. G. F. Deacon. 
Pat 74. 346. 836. Pat. 76. 87. — Instrument 
zur Bestimmung der Wassergeschwindigkeiten. 
C. Lachner. L. 76. 355. — Der hydrometri- 
sche Flügel mit Zählwerk u. elektrischer Zeichen- 
gebung. Amsler-Laf fon. L. 78. 71. 726. — 
Hydrometrische Apparate. Ph. Harlacher. L. 
78. 235. — Instrument zum Messen der Ge- 
schwindigkeit einer in Bewegung begriffenen 
Flüssigkeit, de Perrodil. L. 78. 480. — 
Apparat zum Anzeigen der Geschwindigkeit eines 
Flüssigkeitsstromes. O. Braun. Pat. 81. *104. 

— Elektrischer hydrometrischer Flügel. A. R. 
Harlacher. Pat. 81. *245. — Hydrometer. J. 
Decoudun. L. 81.435. — Apparat zum Messen 
der Stromgeschwindigkeit. Da ehr. Pat. 81. 
*660. — Apparat zum Messen, Controliren u. 
Registriren der Bewegung, Geschwindigkeit u. 
Quantität von Flüssigkeiten, Gasen, Pulvern u. 
anderen Körpern. J. J. u. W T . A. Tylor. Pat. 
82. 305. — Anzeiger für abfliessende Flüssig- 
keitsmengen. C. Heckmann. Pat. 83. *169. 

— Apparat zum Messen der Geschwindigkeit 
von Flüssigkeiten in Rohren u. Ausflussmünd- 
tragen. J. Zimmermann. Pat. 83. *421. — 
Instrument zum Anzeigen der Geschwindigkeit 
eines Wasserstromes auf grössere Entfernungen. 
H. Schlotfeld. Pat. 86. *537. 

— Apparat zum Messen von Flüssigkeiten. H. 
Fruemann. Pat. 75. 178. — Reactionsrad- 
Flflssigkeitsmesser. E. Lompert. Pat. 80. *287. 

— Flüssigkeitsmesser, zugleich Motor. H. Hutter. 
PaL 80. *288. J. C. Dennert u. G. G. Lind. 
Pat. 82. *129. — Apparat zum Messen des Vo- 
lumens flüssiger Körper. K. G. Becker. Pat. 
81. *660. — Turbinen -Flüssigkeitsmesser. W. 


Digitized by Google 



330 


Wasserversorgung. — I. Sachregister. 


Germuti. 82. *767. Pat. 82. *457. — Volumen- 
messer für Flüssigkeiten. J. Brandt Pat. 83. 
*346. *660. — Automatischer Flüssigkeitsmesser. 
Chr. Munnem. Pat. 83. *660. — Flüssigkeit*- 
messer mit Zählapparat. J. Thomson u. C. 
Barton. Pat. 84. 831. — Niederdruckmesser 
für Flüssigkeiten. £. Breslauer. Pat. 84. 201. 
Pat. 85. *416. — Apparat zur Controls u. Mes- 
sung des Durchlaufs von Flüssigkeiten. Fr. 
Hill. Pat. 85. *586. 

Wasserinesger. Neuerungen an Flüssigkeitsmeasem. 
H. A. Bon n e v il 1 e. Pat 74. 668. J. Qu i c k u. J. W. 
Kestler. Pat. 74. 756. Schmid. L. 75. 28. 
Ed. Dünn. Pat. 75. *92. N. H. H ughes. Pat. 
75. 255. J. G. Jennings u. A. W. Pocock. 
Pat. 76. 524. B. J. B. Mills. Pat. 76. 653. 
Pat. 77. 17. W. R. Lake. Pat. 76. 691. Pat. 
77.18. T.Mathews. Pat. 77. 19. A. V. Newton. 
Pat. 78. 238. W. Smith. Pat 78. 238. H. C. 
Ahrbecker. Pat 78. 309. J. M'Kendrik, 
H. W. Ball u. R. G. Wantson. Pat. 78. 809. 
J. Walker. Pat. 78. 309. R. H. Gould. Pat. 
80. *728. H. Schneider. Pat. 81. *514. J. 
Urquhardt. Pat. 82. *127. C. Helbing. Pat. 
82. *829. Fr. Hesse. Pat. 84. *894. H. Frost. 
Pat. 85. *173. P. Samain. Pat. 85. *759. 

— Verbesserung an Wasser- u. Flüssigkeitsmessern. 
J. Fischer. Pat. 74. 755. J. G. Tongue. 
Pat. 74. 795. 

— Gas- u. WasHermesser. G. Haseltine. Pat. 
74. 150. G. Pelücke u. Th. Hahn. Pat. 87. 
*618. — Parenty's Gas- u. Flüssigkeitsmesser. 
L. 87. 681. 

— Regulir- u. Messapparat für Wasserabgabe. J. 
Imray. Pat. 74. 668, s. a. Regulatoren. — 
Apparat nur Regulirung u. Controlirung des 
Wasserverbrauchs. A. M. Clark. Pat. 74. 708. 
— Apparate zum Messen, Reguliren u. Absperren 
von Flüssigkeiten. J. J. u. A. Tylor. Pat. 75. 
104. — Apparat um Wasserverschwendung oder 
Abflusswasser zu messen. R. H. Hughes. Pat 
78. 309. — Controlapparat für Hau b W asserleit- 
ungen. Val. Schneider. Pat. 86. *59. — Ap- 
parat zum selbstthätigcn Festsetzen der Grenze 
für die Entnahme von Flüssigkeiten aus Leit- 
ungen. A. Kaiser. Pat. 86. *561. 

— Apparat zur Wassercontrole bei Closets. E. W. 
Jobson. Pat. 74. 346, s. a. Regulatoren. — 
Wassermesser für Closets. G. Duty. Pat. 74. 
835. 

— Die amerikanischen WassermeBser auf der Aus- 
stellung in Philadelphia. L. Strohmayer. 78. 
*16. — Die Wassermesser auf der Pariser Welt- 
ausstellung. C. Lang. 79. 232. 

— Verbesserungen an dem Siemens'schen Wasser- 
messer. Werner. L. 74. 752. — Wassermesser 


zugleich Motor. E. P. Alexander. Pat 75. 
417. — Antike Wassennesser. M. B. liiedeli. 

L. 80. 720. — Wassermesser mit Hartgummi 
Sternrad. Rosenkranz. 81. *760. — Wasser 
messer für kleine Wassermengen. L. 82. 452. 

— Cy linder- Wassermesser mit Wippensteuerang 
R. Weise u. A. Paul. Pat. 82. *828. — Bo- 
tirender Wassermesser mit zusammenklappbaren 
Zellenwänden. L. Haedecke. Pat 85. *536. 

— Amerikanische AVassermesser. L. 85. 631. - 
Wassennesser mit abwechselnd ro tirender u. 
geradliniger Kolbenbewegung. II. Disston. Pat. 

85. *759. 

Wassennesser. Cubicirender Wassermesser. Sehsf { 
fer u. Rudenberg. L. 78. 604. — Cubicirender 
Hochdruckwassermesser. M a r o n. Pat. 80. 287 

— Wassermesser für Dampfkesselanlagen. E Seid 
lcr & Sohn. L. 75. 103. — Wassermesser für 
Dampfkessel. C. Verdi er. Pat. 76. 26. 

— Districtswassermcsser. Deacon. 85. *53. 

— Kapselwerkwassermesser. National Meter 
Company. Pat. 85. *534 bis 536. — Kapselnd 
Wassermesser. Na tion al Me ter-Corapanv. 
Pat. 87. 1087. 

— Patentkolbenwassennesser. D. H. Tebay L. 

79. 790. — Kolbenwassermesser. H. Eggers 
u. J. Kernaul. Pat. 84. *201. Schmid. L. 
84. 281. Berthon u. Debenoit L. 85. 172. 

— Taschonwasscrme8ser. Lamb. 87. * 1007. 

— Neuerungen an Wassmnessern. F. R Hol- 
lands, W. Maker u. C. H. J eff e ries. Pat. 
74.77. J. H. Johnson. Pat 74. 112. G.Haaei 
tine. Pat. 74. 150. J. Kinsey. Pat. 74.277 
W. E. Gedge. Pat. 74. 278. A. Müller. Pat 

74. 669. A. II. Robin son. Pat. 74. 708. A. Fra- 
ge r u. C. Michel. Pat 74. 730. 81. *16. Pat 
84.647. S. Crosley. Pat 75. *13. W. Ponti 
fex jun. Pat 75. *13. W. Brttn ton. Pst. 75. 
•14. G. B. Paterson. Pat. 75. *15. Jos. Bar 
ker. Pat 75. 16. John Hanson. Pat 75 
*16. Andr. Mc. Nab. Pat. 75. *16. Defries 
u. ForthBcue Taylor. Pat. 75. 17. Thom 
Edgo. Pat. 75. 17. John Hie k. Pat 75. 17. 
Ed. Hay. Pat. 75. *54. Alex. W right Tat 
75.54. Sam. Brown jun. Pat. 75. *56. 60. Jolin 
Macintosh. Pat 75. 57. John Parkinson. Pat 

75. 57. W. Parkinson. Pat. 75. 67. Spray 
& G. Nevett Pat. 75. 57. B. Donkin u. B. " 
Farey. Pat. 75. *58. John Tebay. Pat 75 
59. Charles Roper-Mead. Pat 75. 92. Biel. 
Roberts. Pat. 75. 93. John Ramsbottom 
Tat. 75. 94. 247. 332. Thomas K e u n e d y. Pat 
75. *94. 97. 403. 520. Tat 3. Fig. 2. L. 81. 617. 
Siemens. Pat. 75. *96. Weems. Pat. 75 
»7. H. Moseley. Pat. 75. *97.371. B. Baillie 
Pat 75. 98. Nicol ab u. Chamon. L 75. 102- 
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Wagaennesser. Neuerungen au Wa-ssermessem. 

J. H. Johnsonc. Pat. 75. 132. Ch. Ritehie. 
Pat. 75. »133. Th. Tylor. Pat. 75. »133. 135. G. 
Handson u. D. Chadwick. Pat. 75. 134. 
Siemens n. Adamson. Tat. 76. 134. W. 
Hobjohn. Pat. 75. 135. W. H. Woodhouse. 
Pat. 75. 13ü. Ch. Barlow. Pat. 75. 135. 245. 
J. Atkin u. Miller. Pat. 75. 13(i. G. R. Chit- 
tenden. Pat 75. *169 Ed. Aldridge. Pat 
75. 171. D. u. J. Chadwick, H. Frost u. G. 
11 anson. Pat. 75. 171. W. Smith u. N. F. 
Taylor. Pat 75. 171. 219. J. Ramsbottom 
u. J. Ch. Dickinson. Pat. 75. 172. R. A. 
Brooman. Pat. 75. 172. 246. 294. E. 0. W. 
White house. Pat 75. *173. Th. Taylorson 
Jopling. Pat. 75. 174. II. Worthington. 
Pat. 75. *174. J. u. A. Sturge. Pat. 75. 175. 
G. A. Everett. Pat. 75. 177. J. Dixon. Pat. 
75. 218. Thom. Duncan. Pat. 75. 218. L. 81. 
16«. Ch. W. Siemens. Pat. 75. *219. *295. 
*404. A. V. Newton. Pat. 75. *221. VV.E. New- 
ton. Pat. 76. 221. D. Chad wi ck u. II Frost. 
Pat 75. 223. *292. John Beale. 75. *224. 
John Miller. Pat 76. 224. J. S. Barden, A 
W. Bockwood, II. Hinkley u. D. Child. 
Pat 75. 225. A. Ch. Sacrd. Pat. 75. 245. 
James Jones. Pat. 75. *246. Richmond. 
Quick u. Fraser. Pat. 75. 247. D. J o y . 
Pat. 75. *248. A. Nobel. Pat. 75. 248. 
Simm. Pat. 75.249. J. A. Curley. Pat. 75. 
250. A. II. Robinson. Pat. 75. 254. A. V. 
Donnet. Pat. 75. 294. A. B. Jacout. Pat. 
75. 294. J. H. Johnson (Herland). Pat 75. 
294. A. V. Newton (Kober). Pat. 75. 297. 
W. Dingwall. Pat. 75. *298. H. Frost. 
Pat. 75. *829. 417. 457. W. Dicks. Pat. 75. 
331. J. J. Gutknecht. Pat. 75. 331. P. J. 
Guyet. Pat. 75. 331. J. Ramsbottom u. G. 
H a c k i n g. Pat. 75. 332. Clark (Förster). Pat. 
75. 332. Clark (Frank). Pat. 75. 882. W. 
Clark- Pat. 75. 332. *372. John son (Voss). 
Pat. 75. *333. R. Gott heil. Pat. 75. 345. 
W. Payton. Pat. 75. 369. *373. Broomann 
(Clement). Pat. 75. *870. W. Richards. Pat 
75. 370. 402. 751. L. 76. 122. 492. L. 82. 683. 
W. E. Newton (Isliaml. Pat 75.371. Ch. W. 
Orford. Pat. 75.371. Th. Walker. Pat. 75. 
371. Ch. Horsley. Pat. 75. 373. E. M. Du 
Bois. Pat. 75. 402. 469. J. M. Heppel. Pat. 
75.403. J. Parkes. Pat. 75. 403. A. Ripley. 
Pat. 75. 403. A. V.Newton (Westcott u. Crane). 
Pat. 75. 401. A. Buden borg. Pat. 75. 417. 

K. A. Pontifex. Pat. 75. 417. Ch. B. Reitz 
(H. Schneider). Pat. 75. 467. W. R. Lake. 
Pat. 75. 457. 591. W. E. Newton (J. Mason). 
Pat 76. 458. L. Perkin. Pat. 75. *458. 


Wassermcsser. Neuerungen an Wassermessern. 

H. A. Bonneville (J. u. A. Baretto). Pat.75.460. 

Ch. Brakell. Pat.75.460. 8.Hannali. Pat. 

75. 460. W. Crookes (L. Hamar). Pat. 75. 

461. A. V. Newton (Creur.baur). Pat. 75. 161. 

J. Winsborrow. Pat. 75. 461. G. Davics 
(Schröder u. Cohn). Pat 75. 462. Br. Hunt 
(Sickels u. Thomdike). Pat. 75. *503. Th. Cook 
u. J. Watson. Pat. 75. 505. Stock mann. 

Pat. 75. 505. W. E. Gedg e (A. Ch. Barre). Pat. 75. 

506. H E. Newton (G. Blackburn Maasey). 

Pat. 75 506. E. Seyd (Jenny). Pat 75. *506. 

F. G. Fleury. Pat. 75. 506. 593. Pat. 77. 18. 

J. W Ith er s. Pat 75. *589. Alb. Werkmeister. 

Pat 75. 591. A. V. Newton (J. F. Navarro). 

Pat. 75. 591. 592. 593. A. Frankenborg. Pat. 
75.592. Re Id. Pat. 75. 592. A. W. Pocock. 

Pat. 75. 592. 593. A. Croll. Pat 75. 594. A. 

Tylor. Pat 75. 594, s. a. 74. 346. Johnson 
(Clausolles). Pat. 75. 617. L. Sterne (Aug. 
Almquist). 75. 617. Th. A. Curtis (E. T. 
Hughes). Pat. 75. 618. Br. Hunt (Copeland). 

Pat. 75. 618. D. 11. Brandon (Fogcrty). Pat. 

75. *619. Jos. Bray. I*at. 75. 619. W. Math er. 

Pat. 75.751. J. Bohnenberger. Pat. 75. 777. 
Rosenkranz. 75. *889. J. A. Müller. Pat. 

76 26. C. M. Elborough. Pat. 76. 217. 424. 

J. Quick jon. u. W. W. Restler. Pat. 76. 

317. J. Robertson. Pat. 76. 524. Fowler. 

L. 76. 689. Frager. 76. *737. L. 76. 689. L. 

80. 685. L. 81. 94. Hasler. L. 77 12. F. 
Wirth. Pat. 77. 17. A. M. Clark Pat 77 
19. Pat. 78. 238. A. Cal d well. Pat. 77. 239. 

P. Jensen. Pat. 77. 239. A. Maleroy. Pat. 

77. 239. J. Mac neill. Pat 77. 676. C. L. 
Tavordon. Pat. 77. 709. Marsland. 78. *17. 

W. E. Dosper & Co. 78. *18. Fales, Jenks 
& Sous. 78.M9. Spooner. 78.20. J. Barnes. 

Pat. 78. 309. Droyer, Rosenkranz u.Droop. 

78. 396. Taf. 8. Pat. 81. *244. Pat. 82. *831. 

J. Slavik. 78. 897. Taf. 7. Fig. 8 u. 9. Pat. 

82. *829. Dülken. L. 78. 409. J. Valentin. 

78. *507. Buss, Lombart & Co. L. 78 726. 
Donnert. L. 80. 236. Möwes u. May. Pat. 

80. 288. Th. Meiling. 80. 289. C. H. Bacon. 

Pat. 80. 389. J. H. Coombs. Pat. 80. *482. 

H. Kessler. Pat. 80. *482. F. u. J. Oswald. 

Pat. 80. *616. H. Kröger. Pat. 80. *728. 

J. Pickering. Pat. 80. *728. J. W. Körber. 

Pat. 80. *729. F. Charles. Pat. 81. *103. H. 
Ducenne u. Pollack A Hol tschneider. 

Pat. 81. *514. Pat. 82. *268. U. Bosshard. 

Pat. 81. *515. C. 0. Müller. Pat. 81. *661. 

L. Langlois. Pat. 82. *416. F. de P. Isaura 
y Fargas, P. G. y Corbera u. J. Barrufet 
y Veciana. Pat. 82. *456. Jacques. L. 
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82. 788. C. Oldenburg. Tat. 82. *829. J. 
Stell. Pat. 82. *830. Michel & Sohn. L. 

83. 103. L. Jacquet. Pat. 83. *347. Hart- 
ford Meter Co. L. 83. *736. J. Stawitz. 
Pat. 84. *201. J. Leh u. G. Langenbach. 
Pat. 85. *417. Felix Ketterer. Pat. 86. *395. 
Heinrich Oeser. Pat. 86. *395. R. Gruis. 
Pat. 86. 790. G. Fulda. Pat. 88. *231. F. 
Tuerk jun. u. James u. John Hunter. Pat. 
88. *554. J. Thomson. Pat. 88. 774. 

Wassermesser. Wassermesser neuererConstruction. 
L. 80. 720. L. 82. 529. L. 85. 846. 

— Zahlwerk für Wassermesser. Ch. Schreiber. 
Pak 84. *893. — Einrichtung zur Rcgulirung 
von Wassermessern. National Meter Com- 
pany. Pat. 87. 617. — Wassermesseranlage 
für Hauswasserleitungen. B. Heicke. Pat. 87. 
*136. 

— Zur Entwicklungsgeschichte der Wassermesser. 
75. 154. — Obligatorische Einführung. 76. 242. 
— Classification. 75. 644. — Ueber Wassor- 
messer. 75. 606. 79. 725. G. Oesten. L. 74. 
637. Karl Kohn. L. 74. 705. Salb ach. 75. 
519. 76. 574. A. Berkowitsch. L. 77. 198. 
Gill. 77. 597. Rosenkranz. L. 83. 414. — 
Zur Wasserinesserfrage. P. H. Rosenkranz. 
75. *884. Aasmann. 78. 511. Salbach. 78. 
518. Kümmel. 78. 519. — Aichungsfähigkeit 
der Wassermesser, Zuschrift der kaiserl. Normal- 
Aichungscommission in Berlin u. Beantwortung 
derselben. 78. 509. — Zur Frage der Wasser- 
messer-Aichung. 80. 367. — Notizen über die 
Benutzung der Wassermesser. 80. 380. 

— Ueber PetToleumwassermesser. 8 c h i e 1 e. 74. 468. 

— Ueber den patentirten Wassermesser Kennedy. 
Nicolas u. Chamon. L. 74. 215. — Ueber 
den Wassermesser von Dreyer, Rosenkranz & 
Droop. van D wel s h a u ve rs -Der y. L. 74. 
386. P. H. Rosenkranz. L. 74. 388. — Ueber 
den Wassermesser von Everett. L. 74 706. — 
Ueber Wassermesser 8yBtem Faller. Spanner. 
79. 667. 671. — Ueber Burton u. West's Wasser- 
messer. W. H. Thomas. L. 79. 790. — Ueber 
den Syphon- Wassermesser von W. & B. Cowan. 
Engels. 88. *1116. 

— Prüfung einiger Wassermesser für Kesselspei- 
sung. C. H. Schneider. L. 75. 830. — Zur 
Wassermesserprüfung. D isselhoff. 79. 670. 
Gill. 79. 672. — Dauerversuche mit Wasser- 
messem in der Prüfungsanstalt der städtischen 
Wasserwerke in Berlin. 79. 695. 726. — Ver- 
suche mit Wassermessern. Noak Dollfus. L. 
83. 621. — Wassermesser-Untersuchungen der 
Mühlhauser Gesellschaft. L. 84. 504. — Prü- 
fung verschiedener Wassermessersysteme. 87. 
1115. 


Wassermesser. Versuche mit Wassermeseem aus 
der Gattung der Diaphragma -Apparate von 
Clausolles-Mayer. 79. 726. Taf. 25. Fig. 14 u. 15. 

— Der Wassermesser von Dill u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 76.575. Taf. 18. Fig. I. 

— Der neue Wassermesser von Dreyer, Rosenkranz 
u. Droop, mit u. ohne OelfOllung, u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 76. 678. 78. 396. Taf. 8. 
— Siehe auch unten Wassermesser von Rosen 
kränz. 

— Der Wassermesser von Everett u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 75. 526. Taf. 4. Fig. 7. 
8 u. 9. 

— Der Wassermesser von Faller u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 75. 525. Taf. 4. Fig. 5 
u. 6. — Der neue Wassermesser von Faller u. 
Versuche mit demselben. Salbach. 76. 577. 
Taf. 18. Fig. 3 u. 4. 77. 551. — Versuche mit 
dem F'aller'schen Wassermesser. Disselhof f. 
79. 669, s. a. 79. 728. Taf. 25. Fig. 12. u. 13 

— Der Wassermesser von Fischer u. Versuche mit 
demselben. B. Salbach. 78. 397. Taf. 7 u. 8. 

— Der Wassermesser von Frost u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 75. 520. Taf. 3. Fig. 1. 
s. a. S t u m p f. 75. 545. 

— Der Wassermesser von Guest u. Chrimes n. 
Versuche mit demselben. Salbach. 75. 524. 
Taf. 3. Fig. 10. 

— Der Wassermesser von Hager u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 76. 577. 

— Der Wassermesser von Heinrich u. Versuche 
mit demselben. Salbach. 76. 577. 

— Der Wassermesser von Kennedy u. Versuche 
mit demselben. Salbach. 75. 520. Taf. 3 
jTjg. 2, s. a. Stumpf. 75. 545. 

— Der Wassermesser von Leopolder u. Versuche 
mit demselben. Salbach. 75. 526. Taf. 4. 
Fig. 10. 11 u. 12. 

— Der Wassermesser von Lcopolder, 8treiff-Becker 
& Comp. u. Versuche mit demselben. Sal bach. 
77. 549. Taf. 6. Fig. 2 u. 4, s. a. 79. 697. 
Taf. 24. Fig. 3. 4 u. 6. 

— Versuche mit dem Wassermesser von Meinecke. 
Salbach. 75. 520, s. a. Kümmel. 75. 544. 
— Neuer Meinecke’scher Wassermesser u. Ver- 
suche mit demselben. Salbach. 77. 553. Taf. 6. 
Fig. 9 u. 10. Klön ne. 77. 594. 

— Der Cubicirapparat von Prüsmann u. Versuche 
mit demselben. B.Salbach. 78. 398. Taf. 7 u. 8 

— Der Wassermesser von Rosenkranz u. Versuche 
mit demselben. Salbach. 75. 523. Taf. 3. 
Fig. 7 u. 8, s. a. Kümmel. 75. 544. Diesel- 
hoff. 79. 669, s. a. 79. 698. Taf. 24. Fig. & u. 
7, sowie 80. 60. — Siehe auch oben Wassermesser 
von Dreyer, Rosenkranz u. Droop. 
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Wassermesser. Der Wassermesser von Schmid 
n. Versuche mit demselben. Salbach. 75. 
523. Taf. 3. Fig. 5, s. a. 79. «96. Taf. 24. 
Fig. 1 u. 2. 

— Der Wassermesser von Schalke & Co. u. Ver- 
suche mit demselben. Salbach. 77. 551. Taf. 6. 
Fig 5, s. a. 79. 700. Taf. 25. Fig. 10 n. 11. 

— Der Wassermesser von Siemens u. Halske u. 
Versuche mit demselben. Salbach. 75. 525. 
Taf. 4 Fig. 1 u. 2. 77. 554. 78. 397. Taf. 8. 
Kümmel. 75. 544. 77. 596. Stumpf. 75. 
545. Klönne. 77. 594. Disselhoff. 79. 
668 . 

— Der Wassermesser von Sigl u. Versuche mit 
demselben. Salbncli. 77. 554. Taf. 6. Fig. 
13 u. 15. 

— Der Wassermesser von Slavik u. Versuche mit 
demselben. B. 8 a 1 b a c h. 78. 397. Taf. 7 u. 8. 

— Der Wasserinesser von Tylor u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 75. 525. Taf. 4. Fig. 3 
u. 4. 75.607. J. Tylor & Sons. 75.568. 

— Der Wassermesser von Valentin u. Versuche 
mit demselben. B. Salbach. 78. 395. Taf. 7 
u. 8. 78. *507. 

— Der Wassermesser von Witt u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 75.527. Taf. 4. Fig. 13. 

— Der Wassermesser der deutschen Wasserwerks- 
gesellschaft su Frankfurt a. M. u. Versuche mit 
demselben. Salbach. 76. 578, s. a. 79. 727. 
Taf. 24. Fig. 8 u. 9. 

— Erfahrungen Ober die Wassermesser von Ken- 
nedy, Frost, Siemens u. Tylor bei dem Wasser- 
werk in Wiesbaden. C. Muchall. 76. 236. — 
— Erfahrungen mit den Wassermessern von 
Meinecke. 79. 764. — Erfahrungen mit den 
WasBermcssern von Siemens u. Halske. 79. 764. 
— Betriebsdauer u. Vergleichung der in München 
in Betrieb befindlichen Wassermesserder Systeme 
Dreyer, Rosenkranz u. Droop, Spanner, Valentin, 
Zacharias u. Germutz mit den zur Reparatur 
ausgeschalteten Wassermessem. 87. 874. 

— Einfluss des Districtswassermessersystems auf 
die Wasservergeudung. Lindlev. 85. *49.85. 
Gill. 85. 86. Schmick. 85. 87. Oesten. 
85. 88. — Einführung von Districtswassermes- 
sem in Essen a. d. Ruhr. 86. 158. — Erfahr- 
ungen mit Districtswassermesscm. 86. 449. E. 
F. Busch. 86. 869. — Ueber Districtswasser- 
messer. Rosenkranz. L. 87. 798. 

— Die Fabrik hydraulischer Apparate zu Worthing- 
ton u. ihre Erzeugung von Wassermessem. L. 
80. 654. 

— Verbreitung der Wassermesser von Dreyer, 
Rosenkranz u, Droop. 84. 131. — Der 20000. 
Patentwassermesser von Dreyer, Rosenkranz u. 
Droop. 86. 540. 


Wassermessung. Wassermessungen bei Schützen- 
öffnungen unter Wasser. A. Linnenbrügge. 
L. 79. 459. — Ueber das Messen des in unregel- 
mässigen Betten fliessenden Wassers. L. 79. 478. 

— Ueber die Genauigkeit der Wassermessung 
durch Cubicirung. O. Iben. 80. 715. 

Wasserinotoren s. a. Wasserkraft n. Wasserräder. 

— Motoren, zugleich Wasser- oder Flüssigkeits 
messer siehe unter Wassermesser. 

— Die Verwendung des Wassers als bewegende 
Kraft. J. Parry. L. 78. 632. — Ueber Nutz- u. 
Kraftwasser, ein Kostenvergleich des Betriebs 
von Kleinmotoren durch Wasserleitungen mit 
anderen Motoren. Oelwein. L. 84. 241. — 
Kurzes Lehrbuch der Wasserkraftmaschinen. J. 
Glynn. L. 86. 151. — Hydraulik u. hydrau- 
lische Motoren. Haton de la Goupillifere. 
L. 87. 732. 

— Ueber Wassermotoren neuerer Construction. L. 
76. 356. — Ueber Wassermotoren. H. Fon- 
taine. L. 78. 632. — Ueber kleine Wasser- 
motoren. A. Slaby. L. 79. 175. 

— Die Wassermotoren auf der Pariser Weltausstell- 
ung. L. 79. 176. — Die hydraulischen Motoren 
auf der Pariser Weltausstellung. G. Meissner. 
L. 79. 174. 789. 

— Geräuschloser Wassermotor. W y g s u. S t u d e r. 
L. 74. 609. — Hydraulische Motoren. Schmid. 
L. 75. 28. Wyss u. Studer. L. 75. 465. K. 
Heimpel. 80. *745. — Haag'g patentirte Mo- 
toren. L. 75. 842. — Wassennotor mit Expan- 
sion. Th. Mayer. L. 75. 655. 85. 112. — 
Wasserdruckmotor mit Kolbenschubregulator. 
Hastie. L. 78. 632. 727. L. 79. 769. — Der 
Wassennotor mit drei Cylindem, System Ham- 
bruch u. seine Leistungen. L. 79. 760. — Wasser- 
motor für Wasserleitungen. L. Walter u. G. 
Eberhardt. Pat. 85. *450. — Wasserdruck- 
motor mit veränderlichem Hub u. veränderlicher 
Leistung. Arth. Rigg. L. 88. 407. — Wasser 
motor mit Präcisionssteuemng. C. Hoppe. 88. 
1056. 

— Wassermotor für die Kleinindustrie. L. 74. 44. 

— Wassermotor von Schmid, die kleinste Be- 
triebs- oder Kraft-Maschine. 74. 743. L. 74. 215. 

— Wasserdruckmotoren für das Kleingewerbe. 
L. 76. 414. — Hydraulische Klein-Motoren. L. 
79. 412. — Wassennotoren zum Betrieb von Näh- 
maschinen. C. Schaltenbrand u. E. Möller. 
L. 82. 154. 

— Neuerungen an Wassermotoren. J. J. Kun- 
stadter. Pat. 75. 626. J. E. F. Ludeke. Pat. 
75. 658. W. Mather. Pat. 75. 751. W. R. Lake. 
Pat. 77. 18. Bro wn. L. 80. 239. R.Schwickert 
Pat. 81. *796. Pat. 83. *349. H. Blank. L. 82. 
683. H. Frost Pat. 85. *173. 
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Wassermotoren. Regulator für Wassermotoren. 
A. Prunier Fils. Pat. 81. *173. — Bahnsteuer- 
ung für Wassermotoren. Th. Hahn, G.Pflücke 
u. Wilscheck. Pat. 85. *450. 

Wassemoth s. a. Wasserschaden. — Die Wasser- 
noth in den Stromgebieten des Rheins n der 
Donau n. die Gasanstalten. 83. 43. 79. 93. 125. 
Wasserpfosten siehe Hydranten. 

Wasserprelse siehe Wasserabgabe. 

Wasserräder s. a. Wasserkraft u. Wassermotoren. 

— Die Wassorradanlage für die Wasserleitung 
der Stadt Cette. L. 84 504. — Ueber Wasserräder 
nach H. Smith. 0. Iben. 85. 437. 467. 

Wasserschaden. Frankfurter Versicherungsgesell- 
schaft gegen Wasserschäden. 85. 819. s. a. Leip- 
zig. 86. 880. Geschäftsbericht der Gesellschaft. 
88. 624. 

Wasserständer siehe Hydranten. 
Wasserstandsanzeiger. Wasserstandsanzeiger für 
Dampfkessel. M. Henry. Pat. 74. 277. — Diffe- 
rentialmanometer. J. Nicholas. Pat. 76. 691. 

— Mechanischer Wasserstandszeiger. Chnudrd. 
79. 293. — Das Manometer bei der Bestimmung 
der hydraulischen Stesse bei Wasserleitungen. 
O. Leonhardt. L. 83. 230. — Vorrichtung zur 
Angabe des Standes einer Flüssigkeit. G. Nash. 
Pat. 88. *958. 

— Elektrische Wasserstandsanzeiger. G. Basier. 
L. 78. 22. W. E. Fein. 81. *42. Taf. 2. L. 81. 
617. — Die elektrischen Wasserstandsanzeiger. 
L Kohlfürst. L. 81. 287. — Ueber den neuesten 
elektrischen Wasserstandsanzeiger von Siemens 
u. Halske. v. Hef n er-A 1 teneck. 82. *322. 

— Geber elektrische Wasserstandsanzeiger. 
Dietrich. L. 82. 339. — Elektrischer Wasser- 
standsanzeiger. A. Hempel. Pat. 88. *554. 

— Wasserstandstelegraph. Basier. 85. 906. — 
Elektrischer Wasserstandsmesser. H.Sesemann. 
Pat. 84. *506. — Wasserstandsraesser auf weite 
Entfernungen. Schäffer & Walker. 86. *507. 

Wasserstrahl Ventilatoren siehe Ventilation im 
Register für Beleuchtungswesen. 

Wassertarif siehe Wasserabgabe. 
Wassertemperatur u. deren Bestimmung siehe 
Analyse. 

Wasserthurm siehe Reservoire. 

Wasserverbrauch s. a. Wasserabgabe u. im Orts- 
register. — Ueber Wasserverbrauch. Garicl. 
L. 78. 579. — Einfluss von Schwemmkanalanlagen 
auf den durchschnittlichen Wasserbedarf. Reese. 
78. 698. — Ueber Wasserbedarf u. Wasservcr- 
brauch. P. Schmick. 81. 724. 84. 657. 665. 
Friedrich. 81. 728. Urohmann. 81. 729. 
Salzenberg. 81. 73Ü. Grahn. 81. 780. Dissel- 
hoff. 81. 731. Frey. 84. 661. Gill. 84. 662. 
Gesten. 84. 667. — Berichte der Wasserbedarfs 


conrmission znr Ermittlung der Einheiten des 
Wasserverbrauchs. 83. 720. Taf. 4. 84. 543. — 
Der Wasserbedarf für den Privatge brauch, für 
Öffentliche Anstalten, für communale Zwecke u. 
für Gewerbe u. Industrie 84. 545. Ber. 665. 

Wasserverbrauch. Tabellarische Zusammenstellung 
des Wasserverbrauchs in Berlin. 74. 658. 693, s.a. 84 
663. 88.302. — Wasserverbrauch amerikanischer 
Städte. E. Grahn. 78. 45. — Ueber den Wasser- 
verbrauch verschiedener Städte. 0. Iben. L. 
81. 94. — Wasserverbrauch der Brauereien in 
München. 81. 176. — Wasserverbrauch in Paris 
82.578.617. — Wasserverbrauch in London. 82 
612. A. Birk. L. 84. 728. — Tabellen über 
die künstlich u. natürlich geforderten Verbrauchs 
mengen deutscher Wasserwerke, sowie über 
deren Jahres-, Monats- n. Tages- Verbrauch, unter 
schieden nach Verwendungszwecken in absoluten 
n. relativen Werthen. A. Thiem. 84. 468. 
494. — Einfluss der Wassermeaaer auf den 
Wasserverbrauch in Basel. Frey. 84. <>61. — 
Der Wasserverbrauch für Feuerlöschzwecke in 
Berlin. 85. 945. — Wasserverbrauch bei Brän 
den in mehreren Städten. E. Grahn. 86. 20. — 
Wasserverbrauch verschiedener Städte vor u 
nach Einführung von Districtswasserraessern 
86. 870. 

Wasservergeudung siehe Wasserverschwendnng. 

Wasserverlust s. a. Regulatoren, Wassermesser u. 
WaHserversehwendung. — Daten über den Wasser 
Verlust in Liverpool. Deacon. L. 74. 41. 

— Wasserverlust u. constante Wasserversorgung 
G. F. Deacon. L. 74. 110. — Ueber Wasser 
Verluste durch Undichtigkeiten der Rohrnetze 
u. Mittel zur Entdeckung derselben. C. Muchall. 
77. 267. — Verluste bei städtischen Wasser 
Versorgungen u. deren Vermeidung. L. 77. 346. 
C. Much all. 77. 267. — Geber Wasserverlust. 
Garicl. L. 78. 579. — Ueber Wasserverlust 
u. den Wasserverlustanzeiger von G. Oesten. 
Schulze. 83. *327. G. Oesten. 83. 331. - 
Ueber Wasserverlust. Frey. 84. 661. — Die 
Wasserverlnste, hervorgernfen durch Schwimm 
kugelhähne. H. Gill. 85. 86. — Ueber Wasser 
Verluste ti. deren Auffindung. W. Kümmel. 
86. *685. *865. 871. E. F Busch. 86. 869 

— Apparate zur Verhütung von Wasserverlust. 
C. Carter. Pat. 74. 708. F. G. Underhav 
u. A. E. Carter. Pat. 74. 796. — Wasservcr 
lust-Anzeiger. G. Oesten. Pat. 82. *416. 83. 
•330. — Telephonischer Waaserverlnstanzeiger 
A. Paris. Pat. 88. 160. 

Wasserverschwendung s. a. Regulatoren, Ventile, 
Wassermesser u. Wasserverlast. 

— Ueber HauHwasscrvcrsorgung u. Wasservcr 
Hchwendung. F. J. Bramwcll. L. 74. 636. — 


Wasserversorgung. 

Beschränkung der Wasservergeudnng unter dem 
System der DistrictswasBennesser. Lindley. 
85. *49. 86. Gill. 85. 8C. Schmick. 85. 86. 
Oe sten. 85. 88. 

WasserTersc hwendung. Apparate zum Messen, Re- 
gulirenu.Absperren vonFlüssigkeitenu.zurVerhüt- 
ung von Vergeudung. J. J.u.A.Ty lor. Pat.75. 104. 

— Apparat uur Verhütung von Wasserverschwend- 
ung bei Closets, Pissoirs u. Badern. J.W. Powell. 
Pat. 76. 87. — Selbstthätige Vorrichtung zur 
Verhütung der Wasser Verschwendung. J. P. 
Duckett. Pat. 78. 239. — Apparat mr Con- 
trole von Wasserverschwendung. R. H. H u gh es. 
Pat. 78. 309. — Das Mikrophon mr Aufsuchung 
bei. Verhütung von Wasserverlusten. Dissel- 
hof f. 85. «86. 86. 928. A. Paris. 86 «865. 
Th. 8eubel. 86. «927. 

— Apparate u. Vorrichtungen an Hahnen, Hy- 
dranten etc. mr Verhütung der Wasserver- 
suhwendung. E, A. Pontifex u. 8. Barton. 
Pat. 74 148. F. G. Dnderhay. Pat. 74. 148. 
W. Wright. Pat. 74. 150. P. J. Davis. Pat. 

74. 638. J. Shanks. Pat. 74. 667. A. Sweet. 
Pat. 74. 756. Denis & Co. L. 74. 792. P. 
Charles. Pat. 75. 104. T. H. P. Dennis. 
Pat 75. 177. A. II. Robinson. Pat. 75. 254. 
A. Crawford. Pat.75. 345. F.G. Underliay. 
Pat. 75. 417. B. Harri cs. Pat. 76. 624. A. 
Tylor. Pat. 76. 525. S.S.Hellyer. Pat. 76. 
692. J. Howard. Pat 77.239. E.E.Furney. 
Pat. 82. *459. 

Wasserversorgung s. a. Analyse, Brunnen, Filtra- 
tion, Gesetie, Hygiene, Literatur, Maschinen, 
Pumpen, Reinigung, Rohre, Rohrleitung u. Wasser- 
versorgungs-Anlagen . 

— Die Wasserversorgung. L. Framius. L. 75. 
411. — Das Wasser in industrieller und gemein- 
nütziger Beziehung. L. Lenz. L. 77. 629. — 
Die städtische Wasserversorgung. E. Gr ahn. 
78. 57. — Zur Geschichte der Wasserversorgung. 
M. Beigrand. L. 78. 108. — Fanning’s Hand- 
buch der Wasserversorgung. Gr ahn. 78. 368. 

— Vorkommen, Beschaffenheit u. Bedeutung des 
Wassers. A. F. Wagner. L. 86. 172. 553. — 
Der Wasseringenieur, eine praktische Abhand- 
lung Ober Messung, Aufsamtnlnng, Vertheilung 
u. Verwendung des Wassers mr Versorgung 
von Städten , für Wassermotoren oder andere 
Zwecke. C. Slagg. L. 88. 918. 

— Ueber Quellwaaser- u. Flusswasserleitung. E. 
Reichardt. 75.290. L. 75. 343. 8chmick. L. 

75. 344. — Ueber Quell- u. Flusswasserversorg- 
ung. 76. 437. 517. 801. E. Gr ahn. 75. 447. 
Salbach. 76. 537. — Fluss- u. Quellwasser, 
künstliche u. natürliche Filtration. S. C. Horn ers- 
ham. L. 75. 622. — Ueber physiologische Wirk- 


— I. Sachregister. 335 

ung verschiedener Trinkwasser. Cooper. 75. 
739. — Ein Mineralwasser als Trinkwasser. Fr. 
Stolba. L. 76. 651. — Die Wasserversorgung 
im Vereine für öffentliche Gesundheitspflege. 76. 
209. 534. 77. 407. 456. — Ansprüche an städti- 
sche Wasserversorgungen vom hygienischen 
n. technischen Standpunkte aus. G ra h n. 76.377 
610. 77.461. 83. 485. Verein für öffentliche 
Gesundheitspflege. 76. 534. F. Sander. 
77.407. Varrcntrapp. 77.456. Hobrecht. 
77. 458. Schmick. 77. 459. Wolffhügel. 
77. 492. — Ueber Wasserversorgung. A. 8. 
Churchill. L. 77. 41. — Ist Flusswasser 
Trinkwasser im Sinne der Gesundheitspflege? 
E. Reichardt. L. 77. 44. — Flusswasser kein 
Trinkwasser. 77. 706. — Wasser- u. Qucllenfragc 
mit Rücksicht auf Städteversorgung. O. Volger. 
L. 78. 74. — Zur Frage der Wasserversorgung. 
Guillery. L. 78. 108. — Ueher den unange- 
nehmen Geschmack mancher Wasser. 78. 449. 
— Nationaler Wasserversorgungs - Congress in 
London. L. 78. 521. L. 79. 603. — Wasser u. 
Wasserversorgung. D. T. Ansted. 79. 392. — 
Ueber die Wasserversorgung der Gegenwart. A. 
Thiem. 80. 472. — Wasserversorgung u. Berg- 
bau. v. Hauer. 80. 590. — Ueber Wasserversorg- 
ung. W. R. Nichols. L. 80. 654. — Wasser- 
versorgung nach Gerson's System. N. Noreck. 
L. 82. 410. — Die moderne Wasserversorgung. 
O. Smreker. L. 82. 629. — Ueber Trübungen 
bei Quellen. H. Becker. 87. «818. — Einfluss 
auf Typhusmortalität. F. Huoppe. 87. 9S3. 
Wasserversorgung. Die Wasserversorgung auf dem 
Lande. Hüll. 75. 740. H. A lbrecht.L. 76.104. - 
Dio Wasserversorgung von Städten. A. S.Hughes. 
L. 75. 747. W. H umber. 76. 684. L. 76.629. 
L. 77. 202. G. J. Symons. L. 77. 201. Bau- 
meister. L. 77. 744. — Artesische Brunnen 
zur Wasserversorgung einer Stadt. C. Boysen. 
L. 76. 719. — Wasserversorgung u. Wasserver- 
theilung in grossen Städten. J. Mo rer. L. 77. 
647. — Hausentwässerung u. Wasserversorgung 
in Städten, Dörfern etc. C. Bayles. L. 78. 
579. — Versorgung der Gebäude mit Wasser. 
Salbach. L. 81. 618. — Zur Wasserversorgung 
der Städte unter Benutzung fliessenden Wassers 
als Motor. Rühlmann. L. 82. 153. — Zur 
Wasserversorgung der Theater. Thomotzek. 

82. 637. — Die Wasserversorgung in den Städten 
während des Alterthums. W. C. E. Atlee. L. 

83. 811. — Ueber Trinkwasserleitungen. E. 
Reichardt. L. 85. 278. — Die Wasserversorg- 
ung grösserer Fabriken. Bockeiberg. L. 85. 
278. — Die Wasserversorgung der Wohngebäude. 
O. 8petzler. L. 85. 338. 447. — Zur Wasser- 
versorgung mittels artesischer Brunnen. Dörich. 
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88. 49. Happach. 88. 50. — Quellcnfindcr, 
Warnung. 88. 626. — Wassergewinnung durch 
Brunnen. Tanks. L. 88. 048. — Ueber Wasser- 
beschaffung für Städte. A. Th i ein. L. 88. 335. 
Wasserversorgung. UeberQuellengebieteu. Wasser- 
versorgung d. Odessa- BaltaEisenbahn. A s k en as y. 
L. 74.40. — Wasserversorgung von Eisenbalmstati- 
onen. A. Borod i n. L. 78. G31 . — Ueber die Wasser- 
versorgung auf den lstrianer u. Dalmatiner Staats- 
bahnen. G. Plate. L. 78. ‘230. — Die Wasser- 
versorgung der Stationen auf der Karstbahn von 
Laibach nach Triest. J. Ri bar. L. 82. 453. 

— Wasserstation mit Pulsometerbetrieb auf dem 
Bahnhof Schmiedeberg. Suck. L 83. 168. — 
Die Wasserversorgung des Bahnhofs Limburg 
o. Lahn. Alken. L. 85. 337. 

— Gewinnung von Trinkwasser u. Anforderungen 
an dasselbe. F. Fleischmann. L. 76. 314. 

— Ueber Wassergewinnung. Reese. 76. 572. 

— Leistungen im Wasserfach in Deutschland im 
Jahre 1877. 8. Schiele. 78.466. — Rückblick 
auf die Fortschritte im Wasserfach. S.Schiele. 

81. 492. — Das Waaserversorgungswesen auf 
der Patent- u. Musterschutz- Ausstellung zu Frank- 
furt a. M. C. Blecken. 81. 547. — Das eng- 
lische Wasserversorgungssystem. W. Rippl. L. 

82. 789. — Die Wasserförderung. N. Mohr. L. 

83. 378. 

— Mittheilungen über Untergrundwasser. C. E. 
Itanke. 75. 740. — Grundwasser in der Neu- 
roth-Sandstein- u. Permischen Formation in Eng- 
land. C. E. de Rance. L. 76. 718. — Entwick- 
lung eines Gesetzes für den Widerstand bei der 
Bewegung des Grundwassers. O Smrekcr. 
L. 78. 521. — Das Grundwasscr u. seine Ver- 
wendung zur Wasserversorgung. O. Smreker, 
L. 80. 52. — Ueber Grundwasserströmung. 
Lueger. 81. 433. — Ein Beitrag zur Kenntniss 
der Grundwasserverhältnisse im norddeutschen 
Tieflande. A. Thicm. 81. *686. Taf. 7. — Ge- 
schwindigkeit des strömenden Wassers in ver- 
schiedenen Tiefen. G. Hagen. L. 83. 738. — 
Die Erscheinungsform des Grundwassers. O. 
Smreker. L. 83. 811. — Ueber Forchheimer’s 
Theorie der Grundwasserbewegung. H o lz m ü 1 1 e r. 
87. 338. — Neue Messungsart natürlicher Grund- 
wasscrgeschwindigkeiten. A. Thiem. 88. *18. 

— Zur Wirkungsweise von Grundwasserfassungen. 
A. Thiem. 81. 782. Taf. 12. 82. 111. 225. Be- 
richtigung. 81. 848. G. Oesten. 82. *83. 224. — 
Ueber Grundwasserfassung durch Brunnen. 
Oesten. L. 82. 788. — Neues über Grundwasser- 
gewinnung. Sonne. L. 86, 208. — Grundwasser- 
fassung. L. 88. 675. 

— Wasser-Stauung u. -Gewinnung im Thale der 
Gileppe. E. Bodson. L. 76. 688. s. n. Wasser 


vcrsorgungsanlagen. — Ueber die zeitweilige 
Vermelirung der Ergiebigkeit von Quellwasser 
leitungen durch Aufstau des Wassers in den 
Gcbirgsspalten. Winter 80. *515. Diesel 
hoff. 80. 523, — Ueber Regulirung von Ge 
birgsflüssen u. Anlagen von Thalsperren in Bayern 
u. in der Schweiz. Th. Nosek. L. 81. 611 — 
Ueber Thalsperren. Klett. L. 82. 340. O.Jutie 
L. 82. 788. — Zur Gefährlichkeit der Sammel- 
teiche. M. Kraft. L. 83. 737. 

Wasserversorgung. Bestimmung der Wassermetr 
in Flüssen u. Kanälen. C. Schmidt. L iS 
151. — Die Ergiebigkeitsbestimmung eines arte- 
sischen Beckens. A. Thiem. 79. 518. 

— Ist der Bau u. der Betrieb eines Wasserwerk- 
einer fernstehenden Gesellschaft zu überlassen 
Gutachten bei dem Bau des Dresdener Wasser 
Werks. Alfred Stübel. 74.301. — Die Wasser 
versorgungdurchPrivatgesellschaften.W.Rendle 
L. 76. 52. 

— Zur Statistik der städtischen Wasserversorgung 
A) Wasserversorgung mit künstlicher Hebung der 
Wassers (Pumpen). B) Wasserversorgimg mii 
natürlichem Gefälle (Gravitation). C) Wasser 
Versorgung, theils Gravitation, theils Pumpbc- 
trieb. D) Tabellarische Zusammenstellung »w 
vorstehendon Daten. E. Gr ahn. 74. 808 u. 
Beilage zu Nr. 15. 74. 625. — Die Wasserver- 
sorgung deutscher Städte. L. 75. 465. — Zur 
Statistik der Wasserwerke. 76. 161. 82. 655 

83. 633. 87. 629. — Zur Statistik der Wasser 
Versorgung Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs u 
der Schweiz. E. Grahn. 76. 518. 574. 77.55 
mit Tabellen. 77. 520. — Statistische Mittheil 
ungen aus England. L. 81. 486. — Verkauf 
von Wasserwerken mit statistischen Angaben 
über die Wasserversorgung Londons. A. Sil- 
verthorne. L. 81. 618. — Statistik der Wasser 
werke Amerikas. 83. 719. — Zur Wasserv.r 
Horgung der Städte des deutschen Reiches mit 
mehr als 5000 Einwohnern. E. Grahn. 83.552 

84. 693. 721. — Tabellarische Zusammenstellung 
der Wasserversorgung nach Art n. Einwohner 
zahl in Städten des deutschen Reiches mit mehr 
als 5000 Einwohnern. E. Grahn. 84. 722. - 
Die Wasserwerke des deutschen Reiches narb 
der Berufsstatistik für Unfallversicherung. 83 
59. — Statistik der Wasserwerke u. Hydrologie 
von England, Canada, Egypten u. Indien, b 
Jackson. L. 86. 152. 

— Die Wasserversorgung in verschiedenen Ländern. 

— Die Wasserversorgung in der ttgyptischen W Aste 
L. 85. 278. 477. 

— Die Wasserversorgung amerikanischer StAdte- 
Malezieux. L. 77. 13. — Wasserversorgung 
u. Wasserverbrauch in Amerika. L. 77. 15. — 
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Wasserversorgung des Staates New-Yersey. A. 
li. Leeds. L. 79. 178. — Die Wasserleitungen 
in den hydraulischen Bergwerksdistricten Cali- 
fomiens. G. Specht. L. 85. 991. L. 86. 92. 
Wasserversorgung. Die Wasserversorgung in ver- 
schiedenen Ländern. Fortsetzung und Schluss. 

— Zur Wasserversorgung in Baden. Lub- 
berger. 88. 251. 

— Hydrographische Untersuchung des Rednitz- 
thales zwischen Bibertm&ndung u. Bahnbrücke 
bei Fürth. A. Thiem. 81.573. — Zur Wasser- 
versorgung in Bayern. 86. 167. 321. 

— Anbahnung einer rationellen Wasserwirthschaft 
in Böhmen. 75. 2. — Enquöte über die Ver- 
besserung der Wasserwirtschaft in Böhmen. 
L. 84. 550. 

— Die Wasserversorgung im Elsass. 87. 279. 

— Die Wasserwirthschaft in England. J. Bailey 
Denton. 75. 122. 136. s. a. 326. — Programm 
für die auf Wasserwirthschaft in England be- 
züglichen Untersuchungen. 75. 364. — Die 
Wasserversorgung in England. L. 75. 656. L. 
76. 123. F. R. Cond er. L. 79. 758. — Die 
Trinkwasser - Versorgung GroBsbritanniens. E. 
Grahn. 76. 271. — Nationale Wasserversorg- 
ung in England. Grahn. 78. 366. 79. 356. — 
Hydrographie von England u. Wales. Ansted. 
L. 79. 540. — Die Wasserversorgung von Eng- 
land u. Wales. E. de Rance. L. 82. 120. 

— ; Ueber die Dünenwasserversorgung einiger hol- 
ländischer Städte. E Schmitt. L. 80. 22. 

— Die Bewässerungsanlagen Oberitaliens. Hess. 
L. 74. 76. — Stand der Wasserversorgung in 
Italien. L. 88. 621. 

— Die Wasserversorgung in Japan. L. 88. 1086. 

— Die Wasserversorgung des oberschlesischen In- 
dustriebezirks. 78. 607. 80. 692. 81. 626. 84. 
6Q5. B. Salbach. 82. 491. Taf. 4 u. 5. L. 82. 
118. — Der Wasermangel ira oberschlesischon 
Industriebczirk. 79. 253. — Schutz von Brunnen- 
anlagen im oberschlesischen Industriebezirke. 
80. 527. — Die WasserverhiUtnisse in Schlesien. 
J. Riedel. L. 82. 410. 

— Die Wasserversorgung in Russland. 82. 450. 

— Die Wasserversorgung in Ungarn. 88. 1000. 

— Das Wasserversorgungswesen in Württemberg. 
Landgraf. L. 76. 492. — Die Wasserversorg- 
ung in Württemberg, v. Ehmann. L. 76. 719. 
L. 81. 617. 82. 5. s. a. 79. 422. — Gegenwärtiger 
Stand der Albwasservereorgung. v. Ehmann. 
L. 76. 150. L. 81. 617. 82. 269. — Die Wasser- 
versorgung der Rauhen Alb im Königreich Würt- 
temberg. F. Kapaun. L. 79. 700. — Das 
Wasserversorgungswesen u. seine Entwicklung 
im Königreich Württemberg. L. 79. 522. — Die 
Wasserversorgung des oberen Hftrtsfeldes. 80, 

General Res. s. Joum. f. Gubel. u. Wasservcre 


171. — Oeffcntliches Wasserversorgungswesen 
in Württemberg. 82. 758. — Ueber die Vor- 
projecte zur Wasserversorgung hochgelegener 
Ortschaften des württembergischen Heuberges. 

C. Kröber. 84. *457. — Das Wasserversorg- 
ungswesen in Württemberg. Ehmann 88,573. 

809. 

Wasserversorgung. Die Wasserversorgung verschie- 
dener Städte. 

— Die Wasserversorgung von Abbazia. 85. 085. 

— Zur Geschichte der Wasserversorgung in Augs- 
burg. Endres. 78. 374. — Die Wasserversorg- 
ung der Stadt Augsburg. Endres. 88. 871. 

— Von der Berliner Wasserversorgung L. 81. 434. 

— Zur Wasserversorgung Berlins. 0. Grein er. 

L. 81 791. Veit-Meyer. 82. 10a GUI. 82. 

101. P. Schmick. 82. 163. — Versuche zur 
Gewinnung eines reinen Brunnenwassers in 
Berlin. 88. 900. 

— Sechster Bericht der Wassercommission in 
Boston. L. 83. 738. 

— Beiträge zur Schwemmkanalisation u. Wasser- 
versorgung der Stadt Breslau. F. Hulwa. 83. 

630. 667. — Die Wasserversorgung Breslau's 
früher u. jetzt. V. Schneider. L. 86. 791. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Brüssel. V e r- 
straete. L. 74. 386. 

— Die Wasserversorgung von Budapest. J. Wein. 

L. 83. 738. 

— Zur Darmstädter Wasserversorgungsfrage. 
Pfannmüller. L. 76. 122. — Die Wasser- 
Versorgung von Darmstadt. Lueger. 79.97. — 

Zur Frage der Wassergewinnung für die Stadt 
Darmstadt u. für Orte mit verwandten Boden- 
verhältnissen. E. Sonne u. N. Simons. L. 79. 

327. 

— Die Wasserversorgung Dorpats. C. Schmidt 
L. 76. 720. 

— DieTrinkwasserfragcmit Rücksicht der Trink- 
wasserverhältnisse der Stadt Düren. H. Caspar!. 

L. 83. 267. 

— Die Quellwasserleitung von Frankfurt a. M., 

Bericht über die wissenschaftlichen Untersuch- 
ungen u. Arbeiten, betr. die Beschaffenheit des 
Wassers u. die Erhaltung seiner Qualität. Gg. 

K erner. 74. 871. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Glogau. A. 
Wingen. L. 87. 583. 

— Die Fluss- n. Bodenwasser Hamburgs, ein Beitrag 
zur Wasserversorgung grosser Städte. F. Wibel. 

L. 76. 560. — Project zur Wasserversorgung 
Hamburgs. F. A. Meyer u. 8. A. Samuelson. 

79. 501. Taf. 17. — Zur Wasserversorgung Ham- 
burgs. H. Gill n. A. Fölsch. 81. 190. 224. 

272. 351. 

22 

Digitized by Google 



338 


Wnsservereorgnnl». — I. Sachregister. 


Wasserversorgung. Die Wasserversorgung verschie- 
dener Städte. Fortsetzung. 

— Die Wasserversorgung zum Betrieb von Motoren 
in Hüll. L. 77. 42. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Iserlohn in 
sanitarisclicr Beziehung. L. Disselhoff. 78. 
471. 

— Die Wasserversorgung in Karlsbad. 82. 378. 
F. Cuntce. L. 83. 414. 

— Wasserversorgung u. Kanalwasser zu Kiddcr- 
minster. J. F. Fairebank. L. 77. 41. 

— Die WasservcrsorgungderStadt Kiel. H.Sjieck. 

79. 218. — Zur Geschichte der Wasserversorg- 
ung der Stadt Kiel. 88. 853. 

— Zur Wasserversorgung von Koblenz. 83. 334. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Leipzig. F. 
llofmann. L. 78. 308. A. Thiem. L. 80. 
18. 23. s. a. unten bei Naunhof. 

— Vorschläge zur Versorgung von London mit 
reinem Wasser. J. Lucas. L. 74.705. — Die 
Wasserversorgung von London. Pr. Williams 
u. W. Shelford. L 77. 414. — F. J. Bram- 
well u. Ed. Easton. L. 77. 599. 745. — 
Wasserversorgung des ThemsehafcnB. L. 79. 
790. — Die Flusswasserfrage in London. Tidy. 

80. 272. — Die Wasserversorgung Londons u. 
der Uebergang der Wasserwerke an die Stadt. 
Jos. Quick jun. L. 80. 614. — Die Wasserver- 
sorgung von London. W. Crookes. L. 83. 
738. 

— Beiträge zur Wasserleitungsfrage in Mainz. A. 
D. Raute rt. L. 80. 419. 

— Vorarbeiten für das Wasserwerk der Stadt Mann- 
heim. O. Smroker. L. 85. 629. L. 86.26. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Marseilles. P. 
Spiece. 80. 143. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Mühlhausen 
i. E. L. 86. 552. 

— Die Wasserversorgung von Städten mit Berück- 
sichtigung der Wasserverhältnisse Münchens. 
W. v. Sc hell ha ss. L. 76. 214. — Ueber 
Wasserversorgung, Kanalisation n. Abfuhr in 
Bezug auf München. A. Schuster. L. 77. 767. — 
Projcct einer Wasserversorgung der Stadt Mün- 
chen aus den Quellen des Mangfalltliales. B. 
Sa.lbach. L. 78. 671. — Referat der WasBer- 
veraorgungs-SubcommiBsion über die vorliegen- 
den Projecte einer Wasserversorgung in Mün- 
chen. 80. 81. 122. — Zur Wasserversorgung 
Münchens. A. Thiem. 80. 696. 

— Hydrologische Untersuchung der Umgebung 
von Naunhof. A. Thiem. L. 81. 695. Anm. 

— Zur Wasserversorgung der Stadt Neapel. 86. 
366. 

— Ueber die Wasserversorgung von Newark u. 
Jersey-City. 11. Wurtz. L. 74. 491. 


Wasserversorgung. Die Wasserversorgung verschie- 
dener Städte. Fortsetzung. 

— Zur Wasserversorgung von New York. L. 82 
529. 

— Die Wasserversorgung des Artillerie-Lagers bei 
Oldebrock. H. Hinkel mann. L. 88. 799. s. a. 
L. 88. 1120. 

— Die Wasserversorgung von Paris. E. Gr ahn 

78. 99. 127. 159 mit einer Tafel. — Vertheilung 
des Wassers der Seine in sieben verschiedene 
Gemeinden. G. Dumont u. H. Doat. L. 78 
678. — Wasserversorgung der Anlagen u. Ge 
büudc für die Ausstellung in Paris. L. 78. 237. 
— Zur Wasserversorgung von Paris. 83. 59. 

— Die zukünftige Wasserversorgung von Philade! 
phia. L. 80. 139. H. P. M. Birkinbine. L 

79. 136. — Die Wasserversorgung von Phila 
j delphia. J. F. Smith. L. 80. 22. R. Hering 

L. 85. 35. Ludlow. L. 86. 92. — Untersuch 
ungen über die das Trinkwasser beeinflussenden 
Umstände mit Beziehung auf die Wasservereorg 
ung von Philadelphia. A. Leeds. L. 83. 73' 
— Zur Wasserversorgung von Philadelphia. 87 
761. 

— Zur Wasserversorgung Prags. E. Grahn. 77. 
162. 299. 78. 655. 697. — Denkschrift über die 
Wasserversorgung der Stadt Prag. A. llupperl. 
L. 78. 108. — Die künftige Wasserversorgung 
der Stadt Prag. M. D. Popper. L. 78. 108. 

— Die Wasserversorgung des alten Rom. Th. 
Beck. 87. 1102. 

— Ueber die neue Wasserversorgung von Saar 
brücken. C. Till. L. 76. 152. 

— Zur Wasserversorgung Strassburgs. 75. 213. 
716. — Resultate des Vcrsuchsbrunnens für die 
Wasserversorgung der Stadt Strassburg. A. 
Thiem. 76. 707. 

— Zur W asserversorgung Triests. E. J. G e i r i n- 
gor. L. 82. 341. Joh. Finetti. L. 87. 551. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Venedig. 83 
412. 

— Die Wasserversorgung von Versailles u. Um 
gegend. Armengau d. L. 80. 286. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Weissenfeb 
G. He noch. L. 83. 736. 

— Die Wasserversorgung der Stadt Wien nach 
amtlichen Quellen. 74. 12. 37. 65. — Zur Wie- 
ner Wasserversorgung. E. Grahn. 78.406.— 
Die Wasserversorgung der Stadt Wien vor In 
angriffnahme des Pottschachcr Wasserwerks. K 
v. Gunesch. L. 79. 541. — Die Wienregulir- 
ung u. das Projcct der Wien thal Wasserleitung 
A. Oe 1 wein. L. 80. 552. — Ueber die Wasser 
Versorgung Wiens. Süss. 84.71. — Zur Wasser 
Versorgung von Wien und dessen Vororten. H. 
Gravd. 88.463. 
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Wasserversorgung. Die Wasserversorgung verschie- 
dener Städte. Schluss. 

— Die W asserversorgung von Wiesbaden in Ge- 
genwart, Vergangenheit u. Zukunft. E. Wi nte r. 
L. 86. 364. — Wasserversorgung u. Entwässer- 
ung der Stadt Wiesbaden. E. Winter u. Brix. 
L. 87. 1083. 

Wasserversorgungs-Anlagen s. a. Feuerlöschwesen 
u. Wasserversorgung. 

— Die Anlage von städtischen Wasserleitungen. 
L. 74. 548. — Die Wasserleitung in ihrem Bau 
n. ihrer Verwendung in Wohngebäuden. B. 
Salbach. 76. 199. — Die Herstellung von 
Wasserversorgungs-Anlagen, L. 77. 602. — An- 
lage n. Ausführung von Wasserleitungen u. 
Wasserwerken. Fr. König. L. 78. 410. — Be- 
merkungen über die Abschätzung von Wasser- 
werken beim Uebergang privater Unternehm- 
ungen in städtische Verwaltung J. Quick. 
L. 80. 285. — Kosten der Wasserwerke in den 
grösseren Städten der Vereinigten Staaten. 81. 
508. — Verwendung von Beton zu einer Wasser- 
leitung. L. 82. 52. — Stauwehr aus Beton über 
die Kger zum Betrieb des Karlsbader Wasser- 
werks. Cuntz. L. 82. 528. — Ueber die Ver- 
wendung der Puzzuolane bei Wasservereorgungs- 
bauten. M. Kovatsch. L. 83. 737. — Ueber 
die Beurtheilung centraler Wasserversorgungs- 
anlagen vom hygienischen u. bacteriologischen 
Standpunkte aus. F. Hueppe. 88.315. Thiem. 
88. 365. Grahn. 88. 405. — Die Ermittelung 
der Durvhflussprofile mit besonderer Berück- 
sichtigung der Gebirgs- u. Wildbäche. L E. 
Tiefen bacher. L. 88. 622. — Die Bedeutung 
der Wasserwerke für die Städte. Keese. 88. 
627. 

— Steuerbefreiung der Wasserwerke in Braun- 
schweig. 88. 303. — Vorschriften für die Aus- 
führung von Anlagen zur Benutzung der Stadt- 
wasserkunst in Leipzig. 88. 911. 

— Herstellung eines MetallByphons überden Thal- 
einschnitt bei Saint-Paul. Bricka. L. 78. 409. 

— Die Thalspcrre der Gilcppe bei Verviers. F. 
Kuhn. L. 79. 413. Funk. L. 79. 540, ä a. 
Wasserversorgung. — Eine Thalsperre bei Kusel 
in der Rheinpfalz. J. Riedel. L. 80. 22. — 
Der Bau der Wasserstube am Aglsboden bei 
Stcrzing in Tyrol. J. Riedel. L. 81. 617. — 
Die Thalspcrre bei Liverpool. 85. 1005. L. 86. 
150. 606. — Die Thalsperre des Furens u. die 
Wasserversorgung von St Etienne. L. 83. 811. 

— Die zur Erweiterung der Königsbergcr Wasser- 
leitung anzulegende Thalsperre bei Wiekau. 
Naumann. L. 87. 270. — ThalBpcrranlagen im 
Eisass. L. 88. 1143. — Die Thalsperre bei Rem 
scheid. Intze. 88. 1152. 


| Wasserversorgungs-Anlagen. Apparaten Anlagen 
von Wasserleitungen auf der Wiener Weltaus- 
stellung. C. Frischauf. L. 74. 637. 704. — ■ 
Angaben über die Wasserversorgungs- Anlagen 
von Paris, Hamburg u. der schwäbischen Alb; 
Amtlicher Bericht der Wiener Weltausstellung. 
Herrm. Sternberg. L. 74. 728. — DieWasser- 
versorgungsanlagen auf der Pariser Weltausstell- 
ung. 78. 533. — Wasserleitungsapparate auf 
der Berliner Gewerbeausstellung. B. O e 1 r i c h. 

L. 80. 757. 

— Ueber einheitliche Tabellen für Betriebsergeb- 
nisse von Wasserwerken. Grohmann. 78. 

469. Reese. 78. 470. Lang. 78. 471. Gill. 

78. 506. — Anlage u. Betriebsergebnisse deutscher 
Wasserwerke. A. Thiem. 84. 411. 467. 494. 

518. Ber. 608. — Die Rentabilität kleinerer Wasser- 
leitungen. H. Becker. 88. 743. 

— Die Abschätzung von Wasserwerken. W. Farr. 

L. 77. 56. — Kostenvergleich zwischen Wasser- 
u. Dampfkraft bei Wasserwerken. 78. 148. 

— Das erste Wasserwerk der vereinigten Staaten. 

L. 75. 748. — Die Wasserwerke der Alten. L. 

75. 745. — Aeltere u. neuere Wasserwerke. E. 

II. d'Avigdor. L. 76. 421. — Das Wasser- 
werk eines hochgelegenen Fort. A. Picard. 

L. 76. 815. — Aeltere u. neuere Wasserbau- 
werke in Böhmen. F. Steiner. L. 82. 788. 

— Einige bedeutende neuere Wasserwerke der 
Schweiz. Rü hl mann. L. 84.550. — Wasser- 
werk für das nördliche westfälische Kohlen- 
revier. 85. 543. — Die Wasserstationsanlagcn 
der Galizischen Transverealbahn. L. 85. 756. 

— Die Wasserleitung des Eupalinos auf Samos. 

E. Fabricius. L. 85. 920. 

— Die Wasserwerke verschiedener Städte. 

— Zeichnungen u. Hauptdaten der Wasserwerke 
von 26 Städten. L. 88. 622. 

— Das Wasserwerk derStadt Aachen. J. 8 1 ü bb e n. 

77. 489. L. 77. 529. Thomotzek. L. 81. 329. 

82. 726. 

— Die Wasserwerke in Altona. W. Kümmel. 

L. 76. 214. — Arbeiter-Wohnhäuser der Altonner 
Wasserwerke in Blankenese. 88. *1083. 

— Das Wasserwerk der Stadt Arnsberg. L. D i s s e 1 - 
hoff. L. 88. 883. 

— Die Wasserwerke von Atlantic City. L. 75. 

749. 

— Das Wasserwerk von Amsterdam. 79. 17. 

— Die Wasserwerke in Antwerpen. Anderson. 

83. 191 . L. 83. 168. 

— Project der Wasserversorgungsanlage für Augs- 
burg. Grüner u. Thiem. 74. 640. — Das 
Wasserwerk in Augsburg. L, 79. 794. 

— Die WasBerversorgungs-Anlago von Auxcrre. 
Moreau u. Dujardin. L. 84. 550. 
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Wasserversorgungs-Anlagen. Die Wasserwerke ver- 
schiedener Städte. Fortsetzung. 

— Wasserleitung fttr Baden in Baden. Lueger. 
L. 78. 236. 

— Die Wasserwerke von Baltimore. R. K. Martin. 
L. 79. 603. 

— Das Bamberger Wasserwerk. 75. 87. 

— Das Wasserwerk der Stadt Barmen. H. Glase. 
L. 85. 755. 

— Project der neuen Wasserwerksanlagen für die 
Stadt Berlin. 74. 654, Wassergewinnungsanlagen. 
660, Wasserhebungsanlagen. 663.687, Zusammen- 
stellung der Kosten. 702. — Die Wasserwerke 
der Westendgesellschaft K. Quistorp & Co. bei 
Charlottenburg. F. Schmelzer u. Mannes. 
L. 74. 637. — Anlage eines Rohrtnnnels für die 
Berliner Wasserwerke. Gentb. L. 77. 308. — 
Tiefbrunnenanlage auf dem Bahnhofe der Rerliu- 
Anhalter Eisenbahn. Wiedenfeld. L. 77. 346. 

— Bericht über die Erweiterungsbauten der 
Wasserwerke in Berlin. Gill. 78. 109. — Die 
Wasserwerke der Stadt Berlin am Tegeler See. 
G. Anklamm. L. 86. 759. 

— Das Wasserwerk der Stadt Bemburg. 76. *18. 

— Der Aquaeduct d. Kaisers Augustns bei Bologna. 
74. 669. — Der Aquaeduct von Bologna. L. 82. 
339. 

— Braunschweiger Wasserwerk. 75. 18. 

— Das Wasserwerk der Stadt Bremen. Böttger 
n. Ohnesorge. L. 76. 628. — Die Wasser- 
versorgung von Bremerhaven. 85. 495. 

— Das Wasserwerk zu Brieg. Förster. 76.381. 
— Die Wasserwerke der Stadt Budapest. G. 
Schmidt. L. 81. 202. 

— Einrichtung u. Kosten des Wasserwerkes Char- 
lotteville in Amerika. 86. 637. 

— Die Wasserversorgung von La Chaux de Fonds. 
88. *979. L. 88. 798. 

— Die Wasserwerke in Chicago. L. 81. 434. 

— Der Wasscrwerkstnnnel in Cleveland. L. 74. 44. 
— Das Wasserwerk der Stadt Cöthen. 85. 472. 
— Die Wasserversorgung der Stadt Colmar im 
Eisass. G. Kern. 85. 351. 

— DicllochdruckwasserleitunginColberg. Bachs- 
mann. 88. 239. 

— Die Wasserleitung in Danzig, v. Winter. 75. 
291. L. 75. 344. — Die Wasserleitungs-, Kanali- 
sations- n. liieselanlagcn in Danzig. L. 79. 177. O. 
Helm. L. 76.558. Veitmeyer. L. 78. 137. 

— Das Wasserwerk der Stadt Darmstadt. J. A. 
Aird u. Marc. 81. 89. 

— Das W r aaserwerk der hochgelegenen Gemeinde 
Dennach im württembergischen Schwarzwald. 
C. Kröber. 87. *30. 

— Beschreibung der Wasserwerke zu Dortmund. 
74. 279, die Brunnen-Anlage. 281, die Ma- 


schinen- , Pumpen- u. Kessel-Anlage. 282, die 
Reservoirs. 283, die Rohrleitung. 284. — Ent- 
stehung u. Entwicklung des Wasserwerks zu 
Dortmund. Reese. 78. 177. 211. 
Wasserversorgungs-Anlagen. Die Wasserwerke rer- 
schiedener Städte. Fortsetzung. 

— Das Wasserwerk der Stadt Dresden. B.Sal- 
bach. Einleitende Versuche. 74. 207. Tat 12. 
13. 14 Versuchsarbeiten zur Constatirung der 
gewinnbaren Quantitäten natürlich filtrirten 
Grund wassere an dem EtbBtromufer u. über 
die Qualität des gewonnenen Wassers. 74. *254 
Kostenüberachlagung. 74. 267. 

— Die Wasserwerke in Dublin. L. 78. 671. Parke 
Neville. 79. 322. 358. Taf. 6. L. 78. 032. 

— Das Wasserwerk der Stadt Düren. 80. 334 
Lenze. L. 87. 200. 

— Das Wasserwerk von Duisburg. 75.559. Weg- 
ner. L. 78. 137. 

— Die Wasserwerke der Stadt Edinburgh. A. 
Leslie. L. 83. 622. 

— Das Qucllwasserwerk der Stadt Eisenach. Fr. 
Ziegler. 75. 161. 

— Die Rheinthalwasserleitung der Stadt Elberfeld. 
V. Schneider. 82. 6. L. 80. 720. L. 83. 811. 

— Die städtische Wasserleitung zu Erfurt. 75. 
20. 60. 

— Die Wasservereorgungsanlagen der Kruppschen 
GuBsstablfabrik in Essen. 82. 443. — Das Wasser 
werk der Stadt Essen. L. 87. 113. 

— Das Wasserwerk der Stadt FlenBburg. 83, *20. 
Taf. 1 n. 2. 

— Bericht über den Bau der Frankfurter Quell- 
wasserleitung. 74. 576. 584. A) Quellenfassungen 
u. Zusammenleitungen. 578. B) Zuleitungsrohre 
u. Nebenobjecte. 595. C) Anlassen u. Probiren 
der Zuleitung. 601. — Die Quellwasserleitung 
der Stadt Frankfurt a. M. Fr. Marx. L. 78 
480. — Die Klärbeckenanlage der Stadt Frank 
furt a. M. Bindley. L. 84. 550. 

— Das Wasserwerk in Frankfurt a. d. O. F. 
Schmetzer. L. 76. 423. 

— Die Wasserversorgung in Frei borg i. 8. u. die 
hiezu vorgenommenen Teichbauten. M. Kraft 
L. 82. 117. 

— Das Wasserwerk der Stadt Fürth in Bayern. 
lI.Kullmann. 88. 1046, s. a. L. 88. 1121*. 

— Die Wasservereorgungsanlage in Giessen. C. 
Rosenfeld. 84. 679. Ber. 736. 

— Das Wasserwerk der Stadt Gravenhage. R v 
Pichler. L. 79. 477. 603. 

— Das Wasserwerk der Stadt Groningen. B. Sal 
bach. L. 82. 688. 

— Die Wasserwerke in Hamburg. F. A. Meyer. 
79. 661. — Unterführung der Saugleitung für 
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das Hamburger Wasserwerk zu Kothenburgsort. 
L. 88. 1120. 

Wasserversorgung». Anlagen. Die Wasserwerke ver- 
schiedener Städte. Fortsetzung. 

— l)ie neuen Wasserwerke in Hannover. 77.311. 
Berg. L. 80. 284. — Die Erweiterung der Wasser- 
werke von Hannover. Bockeiberg. L. 85. 
815. L. 86. 207. 

— Das Wasserwerk der Stadt Henley an der 
Themse. J. Church. L. 83. 736. 

— Das Qucllwasserwerk von Hohenlimburg. L. 
Disselhoff. L. 86. 417. 

— Die Wasserversorgungsanlagen von Honens. 78. 
•267. 

— Das Quellwasserwcrk zu Iserlohn. 77.779. L. 
Disselhoif. 76. 44. *76. L. 81. 509. 

— Das Wasserhebewerk zu Ivry. L. 83. 737. 

— Das Wasserhebungswerk zu Julienliöhe. 
Kopka. L. 74. 145. 

— Umban der Kasseler Wasserleitung. O. Wert- 
heim. L. 78. 137. 

— Das neue Wasserwerk der Stadt Kiel. 81. 395. 

— Das Wasserwerk der Stadt Koblenz. E. Grahn. 

87. 332. 

— Das Wasserwerk der Stadt Krefeld B. 8a 1- 
bach. L. 81. 329. 

— Das Wasserwerk der Gemeinde Laiz bei Sig- 
maringen. Fritz. 84. 356. 

— Die Erweiterung der Lancaster Wasserwerke. 
J. Mansergh. L. 82. 683. 

— Das Wasserwerk der Stadt Leyden. 79. 16. L. 

88. 407. 

— Das Wasserwerk der Stadt Liegnitz. W. 
Pfeffer. L. 80. 653. 

— Der Aquaeduct von Lissabon. M. M. v. Weber. 
L. 81. 542. 

— Die Wasserwerke in Liverpool. Ch. H. Beloe. 
77. 331. *370. — Ban der Wasserversorgung in 
Liverpool. L. 86. 606. 

— Das Wasserwerk der Gemeinde LöSelsteizen. 
C. Kröber. 83. 186. 

— Geschichte u. Beschreibung der Londoner 
Wasserwerke. F. Bolton. L. 88. 918. 

— Die Wasserwerke von Louisville. L. 77. 200. 

— Das neue städtische Wasserwerk in Ludwigs- 
bürg. 81. 53. 

— Die Wasserwerke Magdeburgs. Sturmhöfel. 
77. 24. L. 80. 139. 

— Das Wasserwerk der Stadt MOlheim a. d. Ruhr. 
77. 640. 

— Die Wasserwerke zu Nagpoor. L. 74. 44. 

— Die neue Wasserleitung in Neapel. 85. 483. 
508. 

— Das Wasserwerk zu Neunkirchen i. d. Pfalz. 
81. 576. 


Wasserversorgungs- Anlagen. Die Wasserwerke rer- 
schiedener Städte. Schluss. 

— Die neue Croton-Wasserleitung der Stadt New- 
York. 86. »388. L. 86. 683. 

— Dsb Wasserwerk der Stadt Nürnberg. A. Th i em. 

L. 80. 18. 23. 

— Das Wasserwerk der Stadt Nymwegen. C. 
Schmid. L. 83. 697. 

— Wasserversorgung des Artillerie-Barackenlagers 
von Oldebrock (Niederlande). L. 88. 1120. II. 
Hinkelmaun. L. 88. 799. 

— Die Wasserversorgungs - Anlagen von Paris. 

Alp band. L. 74. 490. — Das unterirdische 
Paris. Beigrand. L. 75. 745. — Werth der 
Wasserwerke in Paris. 86. 615. 

— Die neuen Wasserwerke von Petersburg. J- 
Thomson. L. 81. 96. 

— Das Potsdamer Wasserwerk. W. H. L. G ree n. 

L. 78. 727. 

— Die neue Wasserleitung in Prag. S. . . L. 78. 

108. 

— Das Pressburger Wasserwerk. Sa Ibach u. v. 
WeBsely. L. 87. 552. 

— Das Wasserwerk in Regensburg. 76. 871. 

— Das städtische Wasserwerk zu Remscheid L. 

Hiss eihoff. 86. 221. Taf. 5. L. 85. 278. 

— Die Wasserwerke in Rochester. L. 82. 788. 

— Wasserversorgungsanlagen im alten Rom. T. 
Sechhi. L. 77. 236. — Die Wasserleitungen 
Roms. L. 86. 760. 

— Die Quellwasserleitung der 8tadt Salzburg. 76. 

346. Taf. 12. 

— DieWasserversorgungsanlage von Sandringhain. 

79. 778. L. 79. 478. 

— Die Wasserversorgungsanlago des’, fflrstl. Resi- 
denzschlosses zu Sigmaringen. C. K r o e b e r. 

77. 35. — Das Wasserwerk in Sigmaringen. 82. 

382. s. a. oben Laiz. 

— Die Wasservereorgungsanlagen in Stuttgart 
Zobel. 88. *836. 

— Geschichtliche Mittheilungen über das Wasser- 
werk der Stadt Ulm. 81. 672. 

— Die Wasserversorgungsanlage von Virginia City 
u. Gold Hill (Nevada). L. 74. 272. 

— Der Trinkwaaserapparat im Hafen von Vlies- 
singen. Fr. Kapaun. L. 80. 613. 

— Das Wasserwerk in Warschau. 86. 882. 

— Das Wasserwerk der Stadt Weimar. L. 85. 

477. 920. 

— Mitwirkung der k. k. Genietruppe beim Bau 
der Wiener Hochquellenleitung. A.Makowiczka. 

L. 74. 386. — Der Bau der Wiener Hochquellen- 
lcitung. C. Mi hatsch. L. 77. 168. L. 81. 793. 

82, 6. — Geologie der Kaiser Franz Josephs- 
Hochquellwasserleitung. F. Karrer. L. 77. 648. 

— Das neue Wasserwerk in Pottschach bei Wien. 
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L. 70. 478. — Die Wiener- Neustüdter Tief- 
ijucllenleitung. A. Oelwein. 84. 141. L. 84. 
125. 

— Das Wasserwerk zu Witten a. K. B. Oelert. 
L. 77. 309. 

Wassenrersorgungs- Anlagen. Neue Wasserwerke 

u. Projecte in: 

Freiburg i. Br. 74. 40, Ulm. 74. 48, Darmstadt. 
L. 74. 110. 74. 151, Krakau. 74. 152, Kegensburg. 

74. 156, Chemnitz. 74. 279, Langenberg. 74. 676, 
Erfurt. 74. 771, Grünberg. 74. 771, OelBnitz. 74. 
772, Hermerdingen. 74. 798, Inowraclaw (Provinz 
Posen). 74. 798, Kottweil. 74. 799, 

Liegnitz. 74. 798. 75. 34, Oberhausen. 75. 36, 
Beutlien. 75. 68, Klagenfurt. 75. 69, MQlheim 
a. d. Ruhr. 74. 799. 841. 75. 78, Strassburg. 75. 
150, Basel. 75. 227, Dresden 74. 207. 254. 267. 

75. 144. 228, Pforzheim. 74. 491. 75. 238, Char- 
koff. 75. 467, Geisslingcn. 75. 468, Künzclsan. 
75. 470, Bonn. 75. 510, Hannover. 74. 739. 797. 
75.512, Oelsi. Schl. 75.516, Kcichenbach i. Schl. 
75. 516, Duisburg. 75. 569, Goslar. 75. 560, 
Hoerde. 75. 601, Memmelsdorf. 75. 699, Bocken- 
heim. 75. 720, Habelschwerdt. 75. 762, Neisse. 
75. 764. 833, Salzburg. 75. 839, Troppuu. 75. 
840, KisBingen. 75. 897, 

Wilhelmshafen. 76. 32, Krefeld. 76. 56, Pots- 
dam. 74. 799. 75. 310. 603. 76. 64, Königsberg. 

75. 562. 76. 219, Schwelm. 76. 223, Münsterberg. 

76. 459, Rio Janeiro. 76. 459, Hirschberg. 76. 567, 
Sulzbach (Oberpfalz). 76. 696, Elberfeld. 75. 
108. 76. 727, Görlitz. 74. 552. 797. 75. 32. 237. 
601. 76. 60. 318. 363. 728, 

Liesthal (Schweiz). 77. 24, Sulzbach bei Saar- 
brücken. 77. 48, Tettnang. 77. 152, Nieder- 
stotzingen 77. 188, Znaim.77. 188, Burgbausen. 77. 
215, Bozen. 77. 252, Baisingen (Württemberg). 

77. 282, Naefels (Schweiz). 77. 284, Esslingen. 
77. 310, Kleve. 77. 347, Baden-Baden. 77. 378, 
Tanger (Marokko). 77. 384, Agram. 77. 414, 
Bautzen. 77. 414, Flemsburg 77. 464, Horsens. 

77. 466, Neustadt a. d. H. 77. 469, Tiflis. 77. 
472, Bändere. 77. 506, Karlsbad. 77. 617, Tü- 
bingen. 77. 621, Torgau. 77. 684, 

Wachendorf. 78. 32, Tuttlingen. 78. 184, Dör- 
nach (Schweiz). 78. 344, Lauffen a./N. 78. 351, 
Winden. 78. 352, Zug. 78. 352, Lichterfelde. 78. 
495, Verviers. 78. 588, Erlenbach (Württemberg). 

78. 676, Alfeld. 78. 710, Bayreuth, 78. 731, 

Biel (Schweiz). 79. 24, Hoflngen. 79. 142, Im- 
menstadt. 79. 143, Guntersried. 79. 218, 
Meiringen (Schweiz). 80.31, Gladbach. 80. 79, 
Zazenhausen (Württemberg). 80. 80, Baden. 80, 
141, Celerino (Ober- Engadin). 80. 142, Cann- 
stadt. 80. 170. 


Wasserversorgung*- Anlagen. Neue Wasserwerke 

und Projecte in: 

Groningen. 81. 210, Halberstadt. 81. 210, Marien 
bad. 81. 210, Barmen. 75. 465. 81. 281, Eger 

81. 296, Gummersbach. 81. 296, Reval. 81. 448, 
Dettingen (Württemberg). 81. 814, 

München. 74. 81. 287 bis 289. 82.39, Bruck a d, 
Mur. 82. 103, Prag. 75. 563. 82. 104, Stuttgart. 

82. 386, Sigmaringen. 80. 360. 775. 82. 71. 382. 
Oberkassel. 82. 658, Ilalberetadt. 82. 835, Lahr. 

82. 836, 

Konstantino[iel. 83. 781, Limburg a. d. Lahn 

83. 876, St. Wendel. 83. 876, Trier. 74. 48. 83 
824. 876, 

Giessen. 84. 68, Hagenau. 75. 237. 84. 69, 
Malstatt-Burbach a. d. Saar. 84. 254, Remscheid 
82. 578. 84. 255, Weimar. 74. 114. 84. 368. 
Wittenberg. 84. 448, Jägcrndorf. 84. 680, Falken- 
stein i. V 84. 102. 734, Hanau. 84. 839, 
Lüdenscheid. 85. 23, Wohlan. 85. 80, Reut- 
lingen. 74. 842. 85. 136, Koblenz. 85 198, Fürth. 
80. 171. 85. 26-1, Hameln. 85. 264, Reichen- 
bach i. E. 85. 365, Arnheim 85. 391, Neapel 

85. 393, Frankfnrt a M. 85 570, Köln. 85. 57U 
Reichenball. 85. 610, Palermo 85. 702, Dieden 
hofen. 85. 790, Mannheim. 85. 852, Bergedorf. 

85. 903, Chur. 85. 970, 

Bad Nauheim. 86. 95, Fulda. 86. 126, Langen- 
dreer. 86. 126, Mainz. 86. 127, Bemcastel a. d. 
M. 86. 154, Freising. 86. 217, Pressburg. 82. 
618. 86. 219, Brünn. 86. 215, Emmerich. 86. 
342, Hamburg. 86. 371, Passau. 86. 380, Aussig 
a.d. Elbe. 86. 538, Wandsbeck. 86. 640, Maastricht. 

86. 563, Hamm. 86. 342. 611, Kösen. 86. 644. 
Ehrenfriedersdorf in Sachsen. 86. 704, Mühl- 
hausen in Thür. 86. 707, Schmalkalden. 86. 707, 
Wiener -NeUBtkdter Tiefquellenleitung. 86. 63. 
128. 707, Kattowitz. 75. 833, 86. 736, Glatz. 86 
185.479.852, Minden a.W. 86. 127.854, Werdau. 

86. 614. 854, Soest. 86. 881, Grfifenroda. 86. 
912, Harburg a. d. Elbe. 86. 912, Leipzig. 86. 
481. 588. 913, Rudolstadt. 83. 787. 86. 707. 914, 
8iebenlchn. 86. 914, Nürnberg. 86. 942, Gere- 
weiler bei Saarbrücken. 86. 970, Wesel. 86. 62, 
971, Belgrad. 86 . 989, Hagen. 86. 853. 1050, 
Greifswald. 87. 23, Annaberg. 87. 116, Ilolz- 
minden. 87. 118, Paderborn. 87. 178, Minden. 

87. 405, Wetter a. d. R. 87. 406, Jauer. 87. 442, 
Olmütz. 87. 442, Saarburg. 87. 443, Tilsit. 87. 
443, Babnhof Hannover. 87. 656, Merseburg 

86. 644. 87. 659, Reichenbach i. V. 87. 659, 
Borna. 87. 690, Iglau. 87. 693, Waldheim i. S 
87.624.768, Altena. 87. 802, Gütersloh. 87.845, 
Meran. 87. 873, Neviges. 87. 875, Peine. 87. 904, 
Plauen. 87. 926, WormB. 87. 928, Bad Elster 

87. 953, Hasse Uelde a. Harz. 87. 954, Scböningen 
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87.959, Sangerhausen. 87.1060, Sinzig. 87.1060, 
Kiel. 79. 218. 87. 477. 1000. 1111, Teplitz. 87. 
1144. 

Wasserversorgungs-Anlagen. Nene Wasserwerke 
u. Projecte in: 

La Chaux de Fonds. 88. 34, Lörrach. 88. 35, 
Aschaffenburg. 88. 59, Ebingen. 88. 65, Apolda. 
88. 162, Cronenberg. 88. 165, Garmisch. 88. 
166, W'ittenberg. 88. 172, Döbeln. 88. 202, Nor 
demey. 88. 203, Neustadtei. 87. 1059. 88. 236, 
Stassfurt. 83. 315. 88. 236, Einbeck. 88. 306, 
Ilildesheim. 86. 611.912. 88. 308, Xöschenrode. 
88. 346, Oldenburg. 78. 56. 88. 346, Werden. 

85. 702. 88. 3-17, Werdohl (Westfalen). 88. 478, 
Zwickau. 87. 696. 88. 596, Amsterdam. 88. 746, 
Laibach. 88. 776, Oppenheim a. Rh. 88. 776, 
Aue, Königreich Sachsen. 88. 830, Crimmitschau. 
88. 923, Ulm. 88. 927, Koburg. 80. 912. 88. 
962, Markneukirchen. 88. 272. 595. 963, Leipzig 
für Lindenau n. Plagwitz. 80. 515. 88. 804. 963, 
Kappel bei Chomnitz. 88. 1024, Gera. 83. !K)3. 

86. 766. 912. 88. 719. 1063, DOrkheim. 88. 1131, 
Oschatz. 86. 707. 88. 346. 1152. 

— Erweiterungen u. darauf bezügliche Projecte in : 
Altona. 74. 279, Düsseldorf. 74. 612, KasBel. 74. 
732, 

Berlin. 75. 193. 555, Philadelphia. L. 75. 465, 
Lübeck. 75. 871, 

Berlin. 76. 27. 54. Göttingen. 76. 60, Breslau. 
76. 126. 154, Frankfurt a. M. 76. 196, Düssel- 
dorf. 76. 403, Ludwigsburg. 76. 696, 

Breslau. 78. 176. 452, 

Frankfurt a. M. 80. -156, 

Dortmund. 81. 176, 

Breslau. 82. 61, Frankfurt a. M. 82. 65, Halle. 
82. 67, Köln. 82. 168, 

Essen. 83. 208, 

Liverpool. 85. 1005, 

Wien. 86. 63. 220. 404, München. 86. 95. 127, 
Iserlohn. 86. 126, Bunzlau. 86. 341, Chemnitz. 


86. 341, Burmen. 86. 425, Berlin (Tegel u. Char- 
lottenburg). 86. 456, Kiel. 86. 480, Blasewitz. 
86. 538, Görlitz. 86. 540, Sagau. 86. 615. 

Wasserversorgungs-Anlagen. Erweiterungen u. 
darauf bezügliche Projecte in: 

Frankfurt a. M. 87. 396, Magdeburg. 87. 404, 
Bemburg. 87. 656, Hagen. 87. 734, Iserlohn. 87. 
735, Münster. 87. 804, Aachen. 87. 839, Alten- 
essen. 87. 869, 

Altona. 88. 85, Berlin. 88. 124, Freiburg i. B. 
88. 417. 

— Ucbergang der Wasserwerke in städtische Ver 
waltnng zu : 

Berlin. 74. 171.231, Nordhausen. 74.491, Zwickau. 
75. 80, Regensburg. 79. 340, Kissingen. 88. 626. 
Wasserwerksgesellschaften s. a. im Ortsregister. 
— Gesellschaften für Gas- u. Wasserversorgung, 
siehe im Ortsregister für Beleuchtungswesen. — 
Die Londoner IVasserwerksgesellschaften. L. 74. 
170. L. 80. 21. — Die Ausdehnung der Wasser- 
werksgcsellschaftcn in London. E. Gruhu. 76. 
229. 

— Continental Union Waterworks Comp. 88. 124. 

— Wasserieitungs-Betriebsgesellschaft zu Rotter 
dam. 86. 30. 

— Geschäftsberichte der Rheinischen Wasserwerks- 
gesellscliaft in Köln. 74. 522. 75. ,469. 699. 76. 
60. 77. 650. 

— Betriebsergebnisse der Rheinischen Wasser- 
werksgesellschaft in Bonn. 84. 335. 510. 85. 
360. 86. 398. 87. 440. 88. 624. 

— Geschäftsmittheilungen der deutschen Wasser- 
Werbegesellschaft in Frankfurt a. M. 77. 648. 
83. 546. 85. 544. 86. 586. 87. 734. 88. 719. 

— Neptun, Continental-lVasserwerks-Actien-Gesell- 
schaft in Berlin. 75. 31. 509. 832. 77. 214. 

— Stolberger Wasserwerksgesellschaft in Stolbcrg. 
88. 956. 

— Oesterrcichische Wasserwerksgesellschaft in 
Wien. 83. 508. 84. 255. 


z. 

Zerstüuhungsapparat siehe Strahlrohre. Zink. Zink im Triukwussur. F. P. V’enable. 

Zlmmersprlngbrnnnen. E. K r e in e r. I’at. 85. I L. 85. 783. — Vorkommen in Leitungswasscr. 

*359. ' H. Bunte. 87. 131. 
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Abel C. 1). Anwendung der Gasmotoren zum 
Heben von Flüssigkeiten. Pat. 77. 19. 

Adiiir W. Pumpe. Pat. 77. 239. 

Adametz I,. Die Bacterien der Trink- u. Nutz 
wasscr. L. 88. 1087. 

Adams. Entwässerung bewohnter Districte. L. 
81. 140. 

Adams J. W. Anleitung zur Bestimmung der Di- 
mensionen von Kanälen. L. 80. 350. 

Adumson u. Siemens siehe Siemens u. Adamson. 
Ahrbecker H. C. Flüssigkeitsmesser. Pat. 78. 309. 
Aigner. Die Fabrikation von Cementrohren. L. 

76. 491. 

Alrd A. u. Kunath E. siehe KunathE. u. Aird A. 
Aird J. u. A. u. Mark. Brunnenständer für Druck- 
wasserleitungen. Pat. 80. *483. — Langsam 
öffnender n. schliessender Kükenhahn. Pat. 80. 
•618. — Das Wasserwerk der Stadt Darmstadt. 
81. 89. 

Akeroyd 3 . 11., Sagar-Musgrave J. M. u. Ward 

1). siehe Sagar-Musgrave J. M., Akeroyd J. B. 
u. Ward D. 

Albrecht U. Die Wasserversorgung aut dem Lande. 
L. 76 104. 

Aldrldge Edw. Wassermesser. Pat. 75. 171. 
Alexander E. P. Wassermesser, zugleich Motor. 
Pat. 75. 417. 
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bürg o. Lahn. L. 85. 337. 

Allalre u. Antier siehe Autier u. Ailaire. 

Allan A. Druck- u. Vacuummessapparate. Pat. 

77. 676. 

AUej St. Ueber die Erhaltung eines gleich massigen 
Druckes in Wasscrleitungsrohren. L. 79. 758. 
Alllott J. B. Maschinen für Dampf- u. Wasser- 
druck. Pat. 75. 256. 

Allmayer L. Die Verwerthung des Cloaken- 
inhalts u. der Dungstoffe Wiens. L. 83. 737. 
Almqulst Ang. Wassermesser. 75. 617. 

Alphand. Die Wasserversorgungs - Anlagen von 
Paris. L. 74. 490. 


Amsler-Laffon. Der hydrometrische Flügel mit 
Zählwerk u. elektrischer Zeichengebung. L. 78. 
71. 726. 

Anderson. Die Wasserwerke in Antwerpen. 88. 
191. L. 83. 168. 

Anderson R. C. Hahne zur Reduction des Wasser- 
drucks. Pat. 78. 309. 

Anderson & Easton siehe Easton 4 Anderson. 
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l'arlsliad siehe Karlsbad. 

Carlsruhe siehe Karlsruhe. 

Cassel siehe Kassel. 

Celerlno' Ober-Engadin). Wasserversorgung. 80 142. 
Cette. Wasserradanlage. L. 84. 504. 

Charkoff. Neue Wasserleitung. 75. 467. 
Charlottenburg siehe Berlin. 

Cbnrlotteville (Amerika). Wasserwerk. 86. 637. 
Chemnitz. Wasserversorgung. 74. 279. 75. 467. 
726. 751. 79. 97. — Wassersteuer. 76. 175. — 
Erweiterung der liydrantenanlage für Feuerlöscli- 
u. Strassensprengzwecke. 84. 734 — Vergrösscr- 
ung der Wasserleitung. 86. 341. 

Chicago. Die Wasserhebungsmaschinen. L. 78. 
72. — Die Wasserwerke. L. 81. 434. — Project 
für die Kanalisation der Stadt. Mathewson. 
L. 81. 329. — Project für die Wasserversorgung 
der Stadt Golding. I.. S2. 117. — Erweiterung 
der Wasserversorgungsanlage. L. 88. 548. 


Chur. Wasserversorgung. 79. 554. 85. 970. 
Cleve siehe Kleve. 

ClevelAnd. Der Wasserwerks-Tunnel. L. 74. 44. 
Coblenz siehe Koblens. 

Coburg siehe Koburg. 

Cöln siehe Köln. 

CSthen. Wasserversorgung. 82. 834. 84. 181. — 
Dss Wasserwerk der Stadt. 85. 472. 

Cohasset bei Boston. Grundwasserfassung. L. 88. 

675. 

Colberg. Wasserversorgung. 83. 593. — Die Hoch 
druckwasserleitung. Bachs mann. 88.239. 
Colmar 1. E. Wasserversorgung. 81. 176. — Die 
Wasserversorgung der Stadt. G. Kern. 85. 351. 
Congtantinopel siehe Konstantinope). 

Constanz siehe Konstanz. 

Crefeld siehe Krefeld. 

Crimmitschau. Vorarbeiten zum Bau einer Wasser 
leitung. 88. 923. 

Cronenberg. Bau eines Wasserwerkes. 88. 165. 
Croydon. Entwässerung n. Abwasserbehandlung 
in der Stadt. B. I.atham. L. 79. 760. 


De 


Danzig. Versammlung des deutschen Vereins für | 
öffentliche Gesundheitspflege. 75. 290. 

— Anschluss von Privathttusern an die Wasser* j 
leitung bei fortschreitender Kanalisation. 74. 
837. — Die städtische Wasserleitung v. Winter. 
75. 291. L. 75. 344. — Wasserwerkstarif. 75. 780. i 
783. 785. 787. 788. 790. — Waseerquantum der 
Quellen. 76. 495. — Die städtischen Wasser- 
leitung*-, Kanalisations- u. Rieselanlagen. L. 79. 
177. O. Helm. L. 76. 558. — Pelonker Wasser- 
leitung für die Vorstädte Langefuhr u. Neufahr- 
wasser. 77. 710. 78. 343. 523. — Einige auf 
die städtische Kanalisation bezügliche Analysen. 

0. Helm. L. 78. 108. — Die Kanalisation u. ! 


Wasserleitung der 8tadt. Veitmeyer. L. 78. 
137. — Berichte über Wasserleitung u. Kanali- 
sation. 76. 692. 78. 342. 79. 256. 82. 380. — 
Kanalisation u. Rieselfelder. 84. 248. — Wasser- 
verbrauch zu Feuerlöschzwecken. 86. 21. 
Darmstadt. Vorarbeiten für die Wasserversorgung. 
L. 74. 110. 74. 151. 75. 599. 76. 154. — Aus- 
führung eines Versuchsbrunnens durch J. u. A. 
Aird. 74. 771. — Zur Darmstädter Wasser- 
versorgungsfrage. Pfannmüller. L. 76. 122. 
E. Sonne u. N. Simons. L. 79. 327. — Mit 
theilungen Über die Wasserversorgung. 78. 379. 
739. 79. 203. 80. 772. 81. 28. 208. — An- 
nähme des Lueger'schen Project« zur Wasser* 
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Versorgung. 79. 24. — Die Wasserversorgung 
der Stadt. Lueger. 79. 97. — Das Wasser- 
werk der Stadt. J. A. Aird u. Mare. 81 89. 
— Pumpversuche. 82. 198. — Die Maschinen- 
anlage des Wasserwerks. L. 82. 883. — Wasser- 
verbrauch zu Feuerlöschzwecken. 86 22. — 
Betriebsberichte des Wasserwerks. 83. 4G0. 84. 
553. Ber. 606. 86. 512. 87. 690. 88. 341. 

— Analyse der städtischen Brunnenwasser. E 
Schulze. 74. 151. — Zusammensetzung und 
Temperatur des Wassers vom neuen Wasser- 
werk. Wagner. 82. 200. 

Dennach (Württemberg). Das Wasserwerk. C. 
Kr üb er. 87. *30. 

Dettingen. Eröffnung der Wasserleitung. 81. 814. 
IMedenhofen. Wasserleitung. 85. 790. 

Dleux. Wasserleitung. 70. 496. 

Dübeln. Ausführung der neuen Wasserleitung 

88. 202. 

Donauwürth. Brauchwasserversorgung. 79. 894. 
Dörnach (Schweiz). Wasserleitung. 78. 344. 
Dorpat. Die Wasserversorgung. C. Schmidt 
L. 76. 720. 

Dortmund. Die Wasserwerke der Stadt. 74. 279. — 
Entstehung u. Entwicklung des städtischen 
Wasserwerks. Iteese. 78. 177. 211. — Wasser- 
werketarif. 75. 780. 781. 782. 783. 786. 787. 788. 
790. 791. 77. 847. — Erweiterungsbauten der 
Wasserversorgungsanlagen. 80. 170. 81 . 1 76. — Die 
Compound-Keceiver-Pumpmaschine für das Was- 
serwerk. L. 85. 172. — Robrbruch. 85. 687. 

— Betriebsergebnisse des Wasserwerkes. 78. 
635. 79. 330. 554. 80. 662. 81. 841. 82. 606. 
83. 671. 84. 677. 85. 637. 86. 852. 87. 1088. 

— Kanalisationsproject. 77. 533. — Die Kanali- 
sation der Stadt. Marx. L. 82. 788. — Klär- 
anlage für die Kanalisation der Stadt. Marx. 
L. 88. 191. 

— Die städtische Schwimm- n. Badeanstalt. Marx. 
L. 79. 603. — Betriebsberichte der Badeanstalt. 
80. 665. 81. 843. 82. 608. 83. 672. 84. 678. 
86. 734. 87. 734. 

Dresden. Etat der älteren Wasserleitung. 76. 56. 

— Aeltere Wasserleitungen u. Brunnen. 79. 
643. 

— Das städtische Wasserwerk. B. Salbach. 74. 
207. *254. 801. Taf. 12. 13. 14. — Eingaben an 
den Rath der Stadt, die Wasserversorgung^ rage 
betr. 74. 268. — Gutachten über die Frage 
,.lst der Bau u. der Betrieb des Wasserwerks 
einer englischen Gesellschaft zn überlassen.“ 
Alfred Stübel. 74. 301. — Grundsätze der 
Wasserabgabe. Alfred Stübel. 74. 306, b. a. 
75. 108. — Wasserbecken auf dem Albertplatz. 
75. 348. — Rohrbruch. 75. 348. — Mitteilungen 
über das Wasserwerk. 75. 144. 228. 280. 556. 751. 


78. 79. — Anlegen von Water-Cloeets. 75. 866. 
— Springen derZinnrohre mit Bleimantel. 75.866. 
76. 30. — Verzinnte schmiedeiserne Rohre. 76 
286. 359. — Das Rohrnetz der Wasserleitung 
76. 218. — Uebernahme des Wasserwerks 76. 
218. 398. — Absperrung der Wasserleitung* 
hauptrohre durch die Feuerwachen. 77. 86. — 
Explosion im Maschinenhause des Wasserwerks 
79.683. — Die Verbesserung der Dampfmaschinen 
im Wasserwerk. P. Herz. L. 83. 736. — Ah 
gäbe von Wasser an Blasewitz. 86. 538. 

— Flussverunreinigung. 77. 569. 78. 30. — Pie 
Waterclosetfrage in Dresden u. das M. Friedrich 
sehe Desinfectionsverfahren. H. A. Richter 
80. 23. 

— Antrag auf Wasserprüfuug. 75. 556. — Tem- 
peraturmessungen u. Analysen des Leitung« 
wassere. 75. 557. 77. 423. 424. 78. 416. 417. 

79. 642. 80. 735 82. 167. 83. 206. 84. 287. 
85. 179. 86. 156. 820 88. 129. 

— Wasserwerkstarif. 75. 780. 783. 784. 785. 787. 
788. 790. 792. 76. 29. 632. — Statut für du 
Wasserwerk. 76. 528. 561, — Strassenbespreng 


ung. 

75. 

510. 

762. 76. 

57. 

359. 

727. 

77. 

2-1 

570. 

78. 

56. 

79. 28. — 

W asserverbrauch. 

75 

556. 

77. 

380. 

78. 413. 

79. 

641. 

80. 

733. 

92 

165. 

83. 

205. 

84. 285. 

85. 

178. 

86. 

155. 

819. 


— Geber die Neustädter, Weisseritz- u. Lenb- 
nitzer Wasserleitung siehe Betriebsberichte. 

— Etat für die Wasserwerke. 76. 632. 692. — 
Finanzbericht des Wasserwerks. 76. 154. — 
Betriebsberichte des Wasserwerks. 76. 454. 77 
415. 78. 412. 79. 639. 80. 732. 82. 164. 83 
204. 84. 284. 85. 178. 86. 154. 819. 88. 127. 

Dublin. Die Wasserwerke der Stadt. L. 78. 671. 
Parke Ne vi Ile. 79. 822. 358. Taf. 6. L. 78. 
632. 

Düren. Die Trinkwasserfrage. H. Caspari. L 
83.267. — Das städtische Wasserwerk. 86,334. 
Lenze. L. 87. 200. 

Dürkheim. Neue Wasserleitung. 88. 1131. 
Düsseldorf. Erweiterung des städtischen Wasser 
werks. 74. 612. 76. 403. — Wasserwerkstarif. 
75. 780. 783. 784. 785. 787. 788. 789. 790. 84 
607. — Betricbsberiehte des städtischen Wasser 
werks. 74. 321. 75. 421. 76. 428. 77. 535. 78 
493. 79. 525. 80. 568. 81. 773. 82. 609. 83. 

781. 84. 606. 85. 790. 87. 176. 1088. 88.996 

Duisburg. Das Wasserwerk. 74. 796. 75. 559. 
Wegner. L. 78. 137. — Wasserversorgung 83. 
350. — WasBertarif. 87. 22. — Betriebsergeb- 
nisse des Wasserwerks. 79. 527. 80. 560. 81 
738 82. 796. 83. 704. 86. 183. 87. 147 88 

130. — Zusammenstellung der Betriebsergebnis**' 
in den Jahren 1876 bis 1880/81. 81. 742. 
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Eastbourne. Oie Pumpiuascbine des Wasser 
werk«. L. 84. 891. 

Ebingen. Herstellung einer Hochdruckwasserleit- 
ung. 88. 65. 

Edinburg (Fslinburgh). Die Wasserwerke der Stadt 
A. Lesslie. L. 83. 692. — Die Reservoire 7.11 r 
Wasserversorgung. 88. *51. 

Elfer. Wasserleitung. 81. 296. 

Klirenfrledersdorf (Sachsen). Erbauung einer 
Ilochdruckwasserleitung. 86. 104. 

Einbeek. Wasserleitung. 88. 306. 

Eisenach. Das städtische Qucllwasserwerk. Fr. 
Ziegler. 75. 161. — Wasserwerkstarif. 75 
782. 783. 784. 785. 78«. 787. 788. 790. 792. - 
Wasserleitung nach der Wartburg. 86. 998. 

Elberfeld. Mittheilungen über die Wasserver 
sorgung. 75. 108. 76. 727. 77. 86. 215. 501. 
78 375. 79. 100. 715. 80. 26. 81. 816. - 

Ueberdie Wasserwerke der Stadt. V.Schneider 
L. 80. 720. 82. 6. L. 83. 811. — Wassertarif. 
81. 409. — Betriebsberichte des städtischen Was- 
serwerks. 8i. 845. 85 938. — Wasserverbrauch 
zu Feuer losch 7 . wecken. 86. 22. 

Elbing. Zur WasserversorgungBfrage. 74t 79«. — 
Verwendung von Thonrohren zur % r erbindung 
einer Sammelstube mit dem Reservoir. 78. 337. 

Elster (Bad). Eröffnung der Wasserleitung. 87. 
953. 


Emden. Wasserversorgung. 83. 545. — Das Ab- 
fuhrwesen u. Tonnensystem der Stadt. L. 85. 529. 
Emmerich. Wasserwerk. 86. 342. — Rohr- 
lieferung für das Wasserwerk. 86. 430. 

Enge siehe Zürich. 

Erfurt. Ausführung der Quellwasserleitung. 74. 
771. 79. 257. — Wassertarif. 76. 561. — Die 
städtische W asserleitung. 75. 20. 60. — Kanali- 
sation. 77. 215. 

Erlenbach (Württemberg). Wasserleitung. 78. 676. 
Kschwege. Wasserversorgung. 83. 172. 

Essen. W’asserwerkstarif. 75. 780. 783. 784. 787. 
788. 789. 790. — Die Wasserversorgung der Stadt 
früher u. jetzt. Noeldecke. 84. 149, — Er- 
weiterung des Wasserwerks. 83. 208. 84. 510. 

— Einführung von Districtswassermessem. 86. 
158. — Das Wasserwerk der Stadt. L. 87. 1 13. 

— Die Reinigung der städtischen Abwasser. 
Wiebe. L. 87. 471. 88. 9-15. — Vertrag mit 
der Stadt Steele in Betreff der Wasserleitung. 
88. 131. 

— Die Wasserversorgung der Krupp schen Guss- 
Btahlfnbrik. 84. 148. — Die Versuchsanlage 
der Firma Krupp zur Reinigung der Hausab- 
wasser. L. 85. 815. — Wasserverbrauch der 
Krupp'schen Gussstahlfabrik für Feuerlösch- 
zwecke. 86. 23. 

Esslingen. Wasserversorgung. 77. 310. 

Eutingen bei Pforzheim. W asserleitungen. 83. 673. 


F. 


Falkensteln i. V. Wasserversorgung 84. 102. 734. 
Flensburg. Wasserversorgung. 77. 404. 78. 455. 
79. 527. — Wassertarif. 80. 488. — Das Was- • 
serwerk der Stadt. 83. *20. Taf. 1 u. 2. — I 
Probe der Pumpmaschinen. 83.53. — DieBtädte- 
reinigungssysteme mit Berücksichtigung der ; 
Stadt Flensburg. P. Henningsen. L. 83. 738. | 

— Wasserverbrauchzu Feucrlöschzwecken. 86. 22. 
Frankfurt a. M. Erklärung der Herren J. u. A. | 

Aird bezüglich der Quellwasserleitung. 74. 347. — i 
Gegenerklärung der Direction der Actiengesell- 
schnft Frankfurter Quellwasserleitung. 74. 431. 

— Darstellung des Verhältnisses der Quellwasser- . 
leitung zu den Herren J. <k A. Aird von dem | 
Verwaltungsrath der Frankfurter Quellwasser- 
leitung. Extrabeilage zu Nr. 13. 74. 445. — Ant- 
wort der Herren J. u. A. Aird. Extrabeilage 
zu Nr. 19. 74. 645. — Bau der Quellwasser 
leitung. 74. 576. 584. 75. 109. 194, 897. 76. j 


362. 561. — Einstellung der alten Quellwasser- 
leitung. 75. 194. — (Jebemahme der Quell- 
wasserleitung durch die Stadt. 75. 144 . 76. 362. 
771. 77. 570. — Die »Spessartquellen. 75. 511. 

— Aichung der Quellen. 75. G0U. 76. 81. 58. 

— Störungen im Betrieb der Quellwasserleitung. 
76. 31. — Rohrauswechslung. 76. 156. — Mit- 
theilungen über die Quellwasserleitung. 76.431. 
458. 496. 69.5. 78. 278. 80. 392. 84. 102. — 
Erweiterung der Quellwasserleitung. 76. 196. 
80. 456. 84. 102. — Ankauf neuer Quellen. 82. 
65. 83. 115. 84. 173. — Die Quellwasserleitung 
der Stadt. Fr. Marx. L. 78. 480. — Messung 
des Quellwasserzuflusses. 85. 20. — Rohrbrüche 
bei der Quellwasserleitung. 87. 872. 

— Giesswasserleitung. 84. 608. 85. 20. 

— Die Grand Wasserleitung u. ihre Eröffnung. 85. 
570. 640. — Erweiterung der Grundwasserleitung. 
87. 396. 


Digitized by Google 



400 


Wasserversorgung. — III. Ortsregister. 


— Wasserleitung in Bornheim. 76. 493. 78. 31. 

— Schenkung einer Fontaine. 75. 280. 600. — 
Strasscnhydranten. 75. 308. 833. — Gasexplo- 
sion in einem Wasserleitungsschaeht. 76. 31. — 
Process wegen de» Dr. Volger'schen Brunnens 
76 59. 78. 380. — Ausbeutung des Dr. Volger'Bchen 
Brunnens. 78. 789. — Thonrohre für Druck- 
leitungen. 78 337. 420. — Wasscrsammclbehälter. 

79. 218. — Ausbesserung des Hochreservoirs an 
der Friedberger Warte. 80. 593. — Waasermesser. 
88. 115. — Districtswassermesser. 84. 447. — 
Das Pumpwerk mit Hydrantennetz im Opern- 
hause. K. Wagner. L. 85. 847. — Die Pump- 
maschinenanlage für die Flusswasserleitung. 
Köster. L. 87. 731. — Hydraulische Anlage 
des Centralbahnhofs. 88. 802. 

— Strassenbesprengung. 75. 350. 76. 362. 78. 31. 
79. 142. — Ktrassenreinigung. 79. 142. 

— Wasserverschwendung. 75. 467. 510. 84. 103. 
86. 765. — Wassertarif. 75. 782. 783. 784. 78«. 
787. 788. 789. 790. 791. 76. 219. 87. 306. — 
Ortsstatut für die Wasserleitung 88. 1096. 

— Bau u. Betrieb der städtischen Wasserwerke 
79. 179. 80. 104. 81. 409. — Generalversamm- 
lung der Frankfurter Quellwasserleitungs Gesell- 
schaft. 75. 109. — Betriebsberichte der Quell- 
wasserleitung. 75. 228. 378. 727. 76. 430. 78. 
607. 80. 695. 773. — Geschäftsbericht der Wasser- 
versorgung. 88. 33. 

— Einleitung des Kanalwassers in den Main. 76. 
632. «54. 78. 79. 79. 460. — Kanalisation von 
Sachsenhausen. 77. 125. 380. 617. 79. 460. — 
Mittheilungen über den Stand der Kanalisation. 
78. 31. 79. 79. 142. 82. 834. — Die Anlage 
von Rieselfeldern. W. Lindley. 78. 80. — 
Ueberdas städtische Schwemmsielsystem. Lind- 
ley. 78. 571. 589. — Die Klärbeckenanlage der 


Stadt. Lindley. L. 84. 550. — Die Klärung 
der städtischen Kanalwasser. Lindley. 88. 943. 

— Feuerlöscheinrichtung im Theater. 81. 61. 82. 
167. — Der F’euerwehrdienst in den Theatern. 
84. 576. — Die Feuerlöschanlagen im Opem- 
hause. C. Friedrich. 85. 716. Taf. 7. 

— Versammlung des Vereins gegen Verunreinig- 
ung der Flüsse, des Bodens u. der Luft. 78. 
456. — Jahresversammlung des Vereins für Ge- 
sundheitstechnik. 84. 608. — Versammlung des 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. 88. 
65. 416. 

— Versicherungsgesellschaft gegen Wasserleitungs- 
sebäden. 85. 819. 88. «24. 

Frankfurt a. d. 0. Das Wasserwerk. F.Schmetr.er. 
L. 76. 423. — Betriebsbericht des Wasserwerks. 
77. 31 1. — Wasserverbrauch zu F'eucrlöschiwecken. 
86 . 22 . 

Freiberg I. 8. Die Wasserversorgung der Stadt 
u. die hiezu vorgenommenen Teichbauten. M. 
Kraft. L. 82. 117. 

Freiburg 1. B. Project zur Verbesserung der 
städtischen Wasserversorgung. 74. 46. — Wasser 
geldtarif für die neue Brunnenleitung. 74. 838. 
s. a. 75. 782. 783. 784. V85. 786. 787 788. 789. 
790. — Die neue Wasserleitung. 75. 424. 77. 
125. — Erweiterung der Wasserleitung 88. 417. 
Freising. Versuchsbrunnen. 86. 217. 
Freudenstadt. Quellwasserleitung. 77. 126. 80. 

696. — Feuerlöschwesen. 86. 22. 

Fürth. Mittheilung über die Wasserversorgung. 

80. 171. 81. 572. 82. 348. 84. 214 85. 264. — 
Die Pumpstation des Wasserwerkes. II. Kull- 
mann. L. 88. 799. — Das Wasserwerk. H. 
Kallmann. 88. 1046. L. 88. 1120. 

Fulda. Kostcnvoranschlag für die Wasserversorg- 
ung. 86. 126. 


K 


I 
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Gartnisch. Ncuanlage einer Wasserleitung. 88. 

166. 

Geestemünd#. Wasserversorgung. 83. 546. 
Geisslingen. Brunnenfrago. 75. 468. — Wasser- 
leitung. 80. 56. — Albwasserversorgung. 80. 
697. 

Gelsenklrchen. Wasscrwerkstarif. 75. 781. 783. 
784. 786. 787. 788. 789. 791. — Betriebsresultate 
des Gelsenkirchen-Schalker-Wasserwerks. 75. 833. 
76. 682. 77. 619. 

Genua. Die Wasserleitung de Ferrari-Galliera. 87 

81. 

Gera. Thonrohre für Druckleitungen. 78. 338. — 
Wasserversorgung. 83. 903. 84 174. — Project | 


einer Trinkwasserleitung. 86. 766. 912. — Neue» 
Wasserwerk. 88. 719. 1068. 

Gerstveller bei Saarbrücken. Eröffnung der Wasser- 
leitung. 86. 970. 

Giessen. Wasserversorgung. 83. 360. 84. 68. 

679. Ber. 736. 

Gladbach. Wasserversorgung. 80. 79. 142. 
Glasgow. Erinnerungsfeier zur 20 jährigen Eröff- 
nung der Wasserversorgung. 80. 27. 

Glatz. Wasserversorgung. 86. 185. 479. 852. 
Glauchau. Feuerlöschwesen. 86. 22, 

Glogau. Die Wasserversorgung der Stadt. A. 
Win gen. L. 87. 583. 
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Görlitz. Mittheilungen über den Bau des Wasser 
werke. 74. 568. 797. 75. 32. 237. «01. 76. 00 
318. 363. 728. 77. 126. 570. 649. 683. 78 31. 456. 
713. 79. 742. — Strassen beeprengung. 78. 608. 
— Kosten der Wasserversorgung und deren 
Deckung 78. 81. 80. 27. — Wassern ne Regulativ. 
81. 296. — Betriebemittheilungen der Wasser- 
werke. 84. 68. — Wassermesser. 85. 159. 87. 47. 
— Ausdehnung der städtischen Wasserleitung auf 
das rechte Ufer der Neisse. 86. 540. 
Göttingen. Anlage eines Hochdruckbassins. 76. 
60. — Mittheilungen über die Wasserleitung. 76. 
431. 77. 215. 78. 56. — Wassermangel. 87. 
1142. 

Goslar. Wasserleitung. 75. 560. 697. 76. 127. 

654. 

Gotha. Wasserleitung. 75. 468. 76. 632. — Be- 
triebsergebnisse der Actiengesellschaft für Wasser 
Versorgung. 75. 468. 78. 380. 79. 527. 80. 392. 
— Kanalisation. 76. 363. 431. 632. 78. 344. — 
Die Feuerlttscheinrichtung im Hoftheater. 77. 
233. 


Gothenburg. Wasserversorgung 77. 779. 
Gräfenroda. Neue Wasserleitung. 86. 912. 
Gravenhagc. Das städtische Wasserwerk. R. v 
Pichler. L. 79 477. 603. 

Greifswald. Vorarbeiten zur Wasserversorgung 
84. 534. 87. 23. 

Groningen. Vollendung des neuen Wasserwerks 
81. 210. — Das Wasserwerk der Stadt. B. Sal 
bach. L. 82. 683. 

Gross-Llchterfelde. Reparatur der Tiefbrunnen 
anlage für das Wasserwerk. C. Rosenfeld. 86 

207. 

Grünberg i. Schl. Ausführung der neuen Wasser 
leitung durch J. u. A. Aird. 74. 771. Mittheil 
ungen über die Wasserleitung. 75. 379. 425. 469 
697. — Brunnenschliessung. 76. 160. 
Grünhein. Absterben der Fische in einem Teiche 
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— Die Wasserwerksgesellschaften. L. 74. 170. 77. 
574. L. 80. 21. — Die Ausdehnung der Wasser- 
werksgeeellschaften. Gr ahn. 76. 229. 

— Nationaler Wasscrversorgungs Congress. L. 78. 
521. 

— Feuerlöschwesen. L. 81, 329, s. a. 86. 755. 756. 
Loschwitz. Wasserwerk. 75. 602. 76. 665. 
Louisville. Das Wasserwerk. L. 77. 200. 
Ludwigsburg. Vergrösserung der Wasserwerke. 

76, 696. — Ehrung des Erbauers der Wasser- 
werke. 80. 736. — Das neue städtische Wasser- 
werk. 81. 53. — Wasserverbrauch zu Feuer 
löschzwecken. 86. 23. — 

Lübeck. Erweiterung des Wasserwerks. 75. 871. 

— Das TrinkwasBer der Stadt. Th. Sc ho rer. 
L. 77. 648. — Einfluss der Sielleitungen auf die 
umgebenden Gewässer. Th Sc ho rer. L. 83. 
622. — Jahresbericht über die Stadtwasserkunst. 
85. 851, — Wasserwerksverhältnisse. 88. 748. 

Lüdenscheid. Wasserleitung. 85. 23. 87. 956. 
Lüneburg. Hydranten für Brandfalle. 75. 630. 

— Wasserkunst. 76. 567. — Einführung des 
Kübelsystc ms zur Abfuhr der menschlichen 
Auswurfstoffe. 77. 347. — Verbot von Water- 
closets. 78. 524. — Zur Wasserversorgung. 88. 
312. 


780. 783. 784. 785. 787. 789. 790. 76. 404 . 77. 
652. 78. 32. — Anlago eines fiscalischen Was- 
serwerks. 76.751. — Die Wasserwerke. Sturm- 
höfel. 77. 24. L. 80. 139. — Verunreinigung 
des Wassers. 77. 576. — Beschaffenheit des 
tiltrirten Elbewassers. 78. 319. — Regulativ 
über Wasserabgabe. 79. 013. — Quartaliter zu 
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wiederholende Untersuchungen der städtischen 
Brunnen. 82. 69. — Erweiterung der Wasser- 
werke. 87. 404. — Betriebsergebnis.se der Was 
serwerke. 76. 964. 79 183. 80. 529. 81. 742. 
82 8719. 83. 706. 85. 317. 86. 430. 87. 533. 

* 88. 559. 

— Kanalisation. 76. 696. 

Mailand. DaB Trinkwasser der Stadt A.Pavesi 
u. K. Rotondi. I. 77. 647. — Zur Frage der 
Wasserversorgung. 88. 855. 

Mainz. Schädigung des Brunnenwassers durch 
die in der Actienbrauerei vorgekommene Bier- 
Versenkung. 75. 199. — Wasserversorgung. 78. 
713. 79. 460. 579. 80. 737. 86. 127. — Bei 
träge zur Wasserleitungsfrage. A D. Rautert. 
L. 80. 419. — Das Mainzer Becken, mit einer 
geologischen Karte. G. R. Lepsius. L. 83. 
738. — Das Wasserwerk. 85 342. — AVasch- 
u. Badeanstalt. 87. 873. — Wasserversorgungs- 
projecte. 87. 1000. 

MalstaU-Bnrhach a. d. Saar. Wasserwerk 84.251. 

Manchester. Ueber die Behandlung der städtischen 
Abwasser u. Auswurfstoffe. D. T. Anstedt 
L. 77. 235. — Wasserversorgung. 78. 119. 

Mannheim. Zur Wasserversorgung. 75. 115. 80. 
737. 82. 613. 85. 852. — Vorarbeiten för das 
Wasserwerk. O. 8m re k er. L. 86 26. — Preis- 
arbeite!! für den Entwurf eines Wasserthurms. 86. 
159. — 8ubmissionaaussehreiben für das Wasser- 
werk. 86. 189. — Fertigstellung des Wasser- 
pumpwerks. 88. 66. — Eröffnung der Wasser- 
leitung. 88. 477. 

Marbnrg. Feuerlöschwesen 86. 23. 

Marienbad. Wasserversorgung. 81. 210. 87. 1032. 

Marknenkirchen (Sachsen). Neuanlage einer Was 
serleitung. 87. 83. 88. 272. 595. 963. 

Marpingen. Zusammensetzung des Trinkwassers. 
H. Voh 1. L. 78. 552. 

Marseille. Die AVasserversorgung der Stadt. 80. 143. 

Mayen. Wasserleitung. 83. 546. 

Mechernich. Analysen des Trinkwassers. W. 
Meyer. L. 76. 51. 

Meiringen (Schweiz). Wasserversorgung. 80. 81. 

Hemmelsdorf. Wasserleitung. 75. 699. 

Meran. Bau der Wasserleitung. 86. 796. — Er- 
öffnung der Wasserleitung. 87. 873. 1032. 

Mergentheim. Wasserversorgung. 83. 44. 

Merseburg. Wasserversorgung. 80. 304. 86. 644. 
87. 659. 

Metz. Fortschritte auf dem Gebiete der Gesund- 
heitspflege. 74. 840. — Die öffentliche AVasch- 
li. Badeanstalt. L. 87. 231. 

Minden. Wasserleitung, 78. 608. 86. 127. 854. 
87. 405. — Wassertarif. 87. 903 . — Badehaus. 
87. 1000. — Der Hochliehältcr für die Wasser- 
versorgung. E. Dyckerhoff. 88. *762. 


Montreux. Bruch eines Wasserbehälters. 88. 1064 
Moskau. Wasserversorgung. 83 *174. 85 183. 

87. 1091. 

Mühlhausen. Wasserversorgung. L. 86. 552. — 
Wasserleitung u. Kanalisation. 86. 707. 
Mühlheim a. Kli. Wasserverbrauch zu Feuerlösch- 
zweckcn. 86. 23. 

Mltlheliu a d. R. Ausführung des Wasserleitungs- 
projects auf städtische Kosten. 74 . 799. 841. 
75. 78. 562. — Das städtische W'asserwerk. 77. 
640. — ■ Regulativ für die Wasserleitung 86 . 736. 
München. Anträge der Specialcommission für 
Wasserversorgung. 74. 81. — Vorbereitendes 
Programm : I. AVasserveraorgung. A) Statistik 
des gegenwärtigen Standes. B) A'orarbeiten für 
die Zukunft. II. KanRÜsirung. III. Abfuhr. 74. 
287 bis 289. — Project einer Wasserversorgung aus 
den Quellen des Mangfallthales. R. Sa Ibach. 
I, 78. 671. — Thiem's Wasservereorgungsproject. 
79. 29. — Bericht über die A'erhandlungen u. 
Arbeiten der AA’asserversorgungBcommission. A. 
Zenetti. L. 76. 740. L. 77. 608, s. a 80. 18. 

— Zur Wasserversorgungsfrage. 75. 727. 76. 61. 
220. 288. 77. 129. 80. 215. A. Th lern. 80. 596. 

— Techniker fflr das öffentliche AVasservereorg- 

ungsweseu 78 288. — Referat der AVasser- 

versorgungs-Suhcommission über die vorliegenden 
Projecte einer AVasserversorgung der Stadt. 80. 
Hl. 122. — Der Versuchsbrunnen für die AVasser- 
versorgnng der Stadt. A. Thiem. 80. 156. 196. 
227. Taf. 1, 2 u. 3. — Zum Bau der Wasser- 
leitung. 80. 456. 530. 82. 38. 86. 95. 127. — 
AA’asserverbrauch der Brauereien. 81. 176. — 
AVasser für Motoren. 87. 1058. 

— A’erwaltungsberieht u. Rechnungsabschluss der 
alten Wasserwerke. 75. 663. 76. 638. — Jahres- 
berichte über die AVasserversorgung. 85. 605. 86. 
458. 87. 873. 88. 804. — \ 7 orschriften über AA r asser- 
nbgabe. L. 83. 658. — Wasserwerke u. Gewerbe- 
steuer. 87. 1059. 

— Die Kanalisation der Stadt. J. Gordon. L. 
77. 143 s. a. 469. — Anleihe für Kanalisation 
u. AVasserversorgung. 77. 538. — Kanalisation. 
78 460. 80. 593. — Zur Kanalisation von München. 
G. Varrentrapp. I,. 80. 552. — Analyse des 
Abwassers des neuen Schlachthauskanals. A. 
Wagner. L. 79. 92. 

— Feuerlöschvorrichtung für das Theater. 76. 69. 
104. 115 mit 2 Tafeln. 79. 556. 

Münden, Wasserleitung. 87. 925. 

Münster. Das städtische Brunnenwasser. J. Kö- 
nig. L. 79. 173. — AA'asserleitung. 79. 648.715. 
SO. 456. — Erweiterung der AA'asserversorgungs- 
anlage. 87. 804. — Betriebsergebnisse des AA'asser 
werk». 86. 676. 87. 903. 

MUiigterberg. Bau der AA r asserleitung. 76. 459. 
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Nilfels (Schweiz). Wasserleitung. 77. 284. 
Nafpoor. Die Wasserwerke. L. 74. 44. 

Nauheim (Rad). Wasserversorgung. 85. 1010. 80. 95. 
Naumburg. Wasserleitung. 8fi. 481. 

Neapel. Wasserverhaltnisse. 85.287. — Eröffnung 
der Wasserleitung. 85. 393. — Die neue Wasser- 
leitung. 85. 483. 508. — Zur Wasserversorgung 
der Stadt. 86. 356. — Wassermangel. 87. 805. 
N ei sm'. Das neue Wasserbebewerk 75. 764. 835. 
78. 184. 79. 144. 610. 

Neunkirchen (Pfalz). Das Wasserwerk. 81. 576. 
Neustadt a. H. Wasserversorgung. 77. 469. 
Neustadt (IreiMagdeburg). Wasserversorgung. 84.418. 
Neust Sri t ei. Neue Wasserleitung. 87. 1059. 88. 236. 
Neviges. Anlage einer Wasserleitung. 87. 875. 
Ncw-Vork. Die Wasserwerke von Atlantic City. 
L. 75. 749. — Zur Wasserversorgung. 77. 47. 78. 
148. L. 82. 529. 83. 116. 276. 313. 676. — 
Wasserpreis für gewerbliche Zwecke. 79. 766. 
— Quellwasser. L. 83. 63. — Die neue Croton- 
Wasserleitung. 86. *388. L. 86. 583. — Wasser- 
tliurm. L. 86. 872. 

Nlederstotzlngen (Württemberg). Wasserleitung. 

77. 188. 

Nlmes. Die Wasser von Nimes. G. u. A. Dä- 
mon t. L. 74. 609. 


Nöschenrode. Eröffnung der Wasserleitung. 88. 346. 
Norderney. Wasserversorgung u. Kanalisation 
88. 203. 

Nordhausen. Ankauf der Wasserleitung durch die 
Stadt. 74. 491. — Wasserversorgung. 76. 568. 
595. 77. 188. 78. 288. 79. 220. — Wassermangel. 
83. 547. — Betriebsergebnisse des Wasserwerks. 
83. 425. — Aus dem Verwaltungsbericht der 
Wasserwerke. 84. 70. 

Norwood. Die Pumpmaschinen der Wasserwerke 
L. 82. 118. 

Nottingham. Wasserwerke. . 83. 708. 

Nürnberg. Wasserleitung. 76. 568. — Untersuch- 
ungen des Pegnitzwassers. H. Kämmerer. I,. 
79. 735. — Das städtische Wasserwerk. A. 

Thiem. L. 80. 18.23. — Wasserverbrauch zu 
Feuerlöschzwecken. 86. 23. — WassermesBer. 86. 
62. — Vollendung der Wasserleitung. 86. 942. 
— Der Hochbehälter für die Wasserversorgung. 
E. Dyckerhoff. 88. *760. 

— Die Kanalisationsfrage. J. Gordon. L. 77. 309. 

— Die neue Badeanstalt. L. 79. 521. 

Nnnbead. Notizen Uber das Wasserwerk. L. 74.216. 
Nymwegen. Das städtischeWasserwerk. C. S c b m i d. 

L. 83. 697. 


©. 


Oberhaus«*«. Projeet einer Wasserleitung. 75. 30. 
— Chemische Untersuchung von vier Brunnen- 
wassern. W. v. d. Mark. L. 75. 023. — Feuer- 
löschwesen. 86. 23. 

0 berkassei. Wasserleitung. 82. 058. 
Ober-Stephansdorf. Artesischer Brunnen. 80. 144. 
Oels 1. Schi. Wasserleitung. 75. 510. 

Oelsnitz. Ausführung einer Wasserleitung durch 
J. u. A. Aird. 74. 772. 

Ofen siehe Budapest. 

Offenbach. Be triebsergeb nisse des Wasserwerks. 

85. 971. 87. 212. 88. 108. 

Oldebrock (Niederlande). Die Wasserversorgung 
des Artillerielagcrs. H. H i n k e 1 m a n n. L. 88. 
799. s. a. L. 88. 1120. 


Oldenburg. Wasserleitungsproject.78. 50. — Oeffent- 
liche Badeanstalt. 83. 593. — Erbauung eines 
Hoehdruckwasserwerkes. 88. 340. 

Olmütz. Projeet der Wasserleitung. 87. 442. 
Oppeln. Verfügung der kgl. Regierung in Betreff 
der Brunnen. 76. 365. 

Oppenheim a. Rh. Neues Wasserwerk. 88. 776. 
Oschatz. Neue Wasserleitung. 79. 492. 86. 707. 

87. 708. 88. 35. 340. 1152. 

Osnabrück. Die Trink Wasserverhältnisse der Stadt. 
W. T hörn er. L. 85. 031. — Zur Frage der 
Wasserversorgung. 87. 875. 

Osterode« Wasserversorgung. 88. 535. 

Oxford. Die Kanalisation der Stadt. W. H. W h i te. 
L. 78. 25. 


P. 


Paderborn. Bau eines Wasserwerkes. 87. 178. 
Padua. Das Trinkwasser der Stadt. B. Conci. 
L. 83. 738. — Die Wasserversorgungsfrage. F. 
Turola. L. 83. 738. 

Palermo. Wasserversorgung. 85. 702. 

Palmbach (Baden). Wasserversorgung. 83. 708. 
Paris. Die Luftverunreinigung der Stadt. J. Brun- 
faut. L. 83. 737. 


— Die Wasserversorgungs-Anlagen. 74. 154. A 1- 
phand. 74. 490. — Die Wasser von Paris. G. 
u. A. Dumont. L. 74. 009. — Die Wasser- 
versorgung der Stadt. E. Grahn. 78. 99. 127. 
159 mit einer Tafel. — Kohlenverbrauch der 
Wasserhebemaschinen. L. 80. 138. — Ausdehn- 
ung der Wasserversorgung. 80. 171. 530. 81. 
i 487. 82. 39. 83. 594. — Belgrand’s Th&tigkeit 
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in Bezug auf die Wasserversorgung von Paris. 
J. Bertrand. L. 81. 18. — Das Wasserhebe- 
werk zu Ivry u. das Reservoir zu Villejuif. L. 
83 737. — Zur Wasserversorgung der Stadt. 
83 f>9. 85. 159. — Werth der seit 1807 bestehen- 
den Wasserwerke. 86. 015. — Wasserversorgung 
aus dem Neuenburger See. 88. 170. 

— Die Wasserversorgung des neuen Opernhauses. 
L. 75. 344. — Wasserversorgung u. Entfernung 
der Auswurfstoffe wahrend der Belagerung 1870 
bis 1871. O. Oe ster len. L. 77. 601. — Die 
monumentalen Fontainen in Paris. E. Grahn. 
78. 127. — Wasserversorgung der Ausstellungs- 
anlage u. Gebäude. L. 78. 237. — Die Stadt 
auf der Weltausstellung 1878; die Anstalten zur 
Wasserversorgung, die grossen W T asserbehälter, 
Herstellung eines grossen Druckleitungssyphons. 
C. Lang. 79. 70. — Artesischer Brunnen. 88. 
346. — Die neuesten artesischen Brunnen der 
Stadt E. Gad. L. 88. 1085. 

— Tarif für W'asserabgabe an Private. E. Grahn. 
78. 161. — Verordnung bezüglich des Wasser- 
bezugs. L. 81. 95. — Wasserverbrauch. 82. 
578. 617. — Wassermangel. 82. 617. 

— Reinhaltung der Seine. A. D. C 1 a y. L. 75. 
828. — Reinhaltung der Seine u. Benutzung des 
Kanalwassers. L. 77. 529. — Die Entpestung 
der Seine durch die Berieselungsanlagen zu Gen- 
nevilliers. Finkelnburg. L. 77. 599. — Rein- 
haltung der Seine u. Entwässerung von Paris. 
85. 734. L. 86. 606. L. Schräder. L. 86.959. 

— Das unterirdische Paris. Beigrand. L. 75. 
745. — Das Kanal wasser der Stadt. Ch. Lauth. 
L. 77. 526. — Die Rieselfelder u. Kanal wasser- 
reinigungsbassins in Gennevilliers. L. 77. 528. 
— Project zur Ableitung der Kanal wasser. Sa 1 e t. 

L. 78. 108. — Klärung u. Desinfection der städti- 
schen Kanal wasser mit Aluminium sulfat. Cag- 
na nt. L. 78. 108. — Kanalisation u. Beriesel- 
ung. 78. 88. 82. 40. 134. — Zur Kanalisation 
der Stadt. J. Woas. L. 82. 53. — Die Frage j 
der Entwässerung von Paris. L. 82. 788. — Die j 
Pariser Kanäle u. die Abführung der Spülwasser j 
nach St Germain. L. Jour na ult. L. 83. 738. j 

— Strassenhe8prengung. 78. 107. — Zur Reinig- | 
ungsfrage der Stadt F. Kapaun. L. 81. 237. j 
s. a. L. 85. 103. 

Passau. Wasserleitung. 86. 380. 

Peine. Anlage einer Wasserleitung. 87. 904. 

Pest siehe Budapest. 

Petersburg. Die neuen Wasserwerke. J. Thom- 
son. L. 81. 96. — Wasserversorgung. 82.618. 


Pforzheim. Wasserleitung. 74. 491. 75. 239. 77. 

539. — Feuerlöschwesen. 86. z3. 

Philadelphia. Erweiterung der Wasserversorgung. 
L. 75. 465. — Bericht über die Arbeiten der 
WaKserversorgnngscommission. L. 75. 748. L. 

83. 81 i. — Die Wasserversorgung für die Aus- 
stellung. L. 76. 523. — Reparatur eines Stand- 
rohrs des Wasserwerks. L. 76. 628. — Die Wasser- 
versorgung. L. 80. 139. Birk in bin e. L. 79 
130. J. F. Smith. L. 80. 22. R. Hering. 
L. 85. 35. W. Col. Ludlow. 86. 92. — Zur 
Wasserversorgung der Stadt. 87. 761. 

Philippopel. Wasserversorgung. 82. 104. 
Phoeniwllle. Die neue Pumpe des Wasserwerks. 

E. Brown L. 74. 170. 

Pirmasenz. Wasserwerk 79. 556. 

Plagwitz siehe Leipzig. 

Plauen. W r asÄprwerkstarif. 75. 782. 783. 785. 787. 
788. 789. 793. — Wasserverschwendnng 86. 768. 
— Vorarbeiten zur neuen Wasserleitung. 87. 926. 
Posen. W’asserwerkstarif. 75. 781. 783. 784. 785. 
786. 788. 790. 792. — Wasserversorgung. 75. 395. 
77. 348. — Jahresberichte über die städtischen 
Wasserwerke. 80 246. 81. 626 82. 246. 83. 179. 

84. 214. — Analysen des Leitungswassers. 81. 
629. 82. 247. 84. 215. — Wasserverbrauch zu 
Feuerlöschzwecken. 86. 23. 

Potsdam. Bau von Wasserwerken. 74. 799. 75. 
310. 603. 76. 64. 332. 496. 568. — Die Pots- 
damer Wasserwerks-Compagnie. 75. 428. 76. 
596. — Anlagen von Brunnen n. Fontainen. A. 
Stüler. L. 76. 719. — Project zur Reinigung 
u. Entwässerung der Stadt. Vogdt. L. 85 278. 
Pottschach siehe Wien. 

Prag. Errichtung eines W'asserwerks. 75. 563. 
82. 104. — Die Prager Wasserversorgung. J. 
B e 1 sk y. L. 75. 745. L. 76. 740. — Zur Whisser 
Versorgung Prag’». E. Grahn. 77. 162. 299. 
.‘385. 78. 655. 697. P. Schmick. 77. 858, s. a. 
77. 660. — Denkschrift über die Wasserversorg 
ung der Stadt. A. Huppert. L 78. 108. — 
Die neue Wasserleitung. S. . . L. 78. 108. — Die 
künftige Wasserversorgung der Stadt. M. D. 
Popper. L. 78. 108. — Proben mit Asphalt- 
rohren für die W asserleitung. 78. 714. — Analyse 
des Qaellwassers des Belvedere. F. Stolba. 
L. 81. 139. — W r asserver8orgungsprojecte. 81. 
487. 552. 631. — Versuchsbrunnen. 82. 280. 
Presshurg. Qualität des Leitungswassers. 82.618. 
86.219. 86.943. — Eröffnung der Wasserleitung. 
86. 219. — Das städtische W asserwerk . 8 a 1 h a c h 
u. v. Wessely. L. 87. 552. 


« i - 

(Quedlinburg. Wasserversorgung. 79.30.840 80.31.272. 624. 81.56.83. 547. 84.176. Feuerlöschwesen. 86. 23. 
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Ränder*. Wassermesser. 77. 506. 

Rappoltsweiler. Die Zusammensetzung der städti- 
schen Brunnenwasser. J. T hie me. L. 85.172. 

Rastatt. Wasserversorgung. 76. 222. 

Kntlbor. Wasserleitung. 75. 428. — Feuerlösch- 
wesen. 86. 23. 

Rawltsch (Schlesien). Tiefbohrung auf Wasser. 
80. 301. 

Regeiixburg. Errichtung einer Actiengeseilschaft 
zur Ausführung der projectirten Wasserleitung 
74. 156. — Die Wasscrwerksordnung. L. 75. 
344. — Das Wasserwerk. 75. 871. — Quellen- 
Prüfung u. Temporaturmessungen. 76. 596. — 
Die Rohrunterführungen des Wasserwerks durch 
die Donau u den Regen. A. Thiem. L. 77. 
168. — Verlegung eines Rohrstranges unter dem 
Flussbett der Donau u. des Regens. Grüner 
u. Thiem. L. 78. 307. — Uebemahme der 
Wasserwerke durch die Stadt. 79, 340. — Wasser- 
verbrauch zu Feuerlöschzwecken. 86. 23. 

Reirhenbacb 1. Schl. Wasserleitung. 75. 516. 
84 216. 336. 

Reicbenbach 1. E. Wasserwerk. 85. 365. 483. 

Relchenbach 1. V. Vorarbeiten zur Wasserleitung. 
87. 659. 

Kelrhenhall. Vollendung der Hochquellenleitung 
aus dem Lustsee. 85. 640. 

Reims. Bericht über die Reinigung der städti- 
schen Kanalwasser. Durand-Clay. L. 78.678. 

Reinerz. Wasserleitung. 80. 738. 

Remscheid. Wasserleitung. 74. 799. 82. 578. 

84. 255. 336. — Wassertarif. 83 425. — Das 


städtische Wasserwerk. L. Disselhoff. 86. 
221. Taf. 5. L. 85. 278. — Betriebsberichte des 
Wasserwerks. 88. 98. 807. — Pläne für die 
Thalsperre zur Wasserversorgung der Stadt. 
Intze. 88. 1152. 

Rendsburg. Zur Wasserversorgungsfrage. 87. 927. 
1144. 

Reutlingen. Quellwasserleitung. 74. 842. 85. 136.702. 
Reval. Wasserversorgung. 81. 448. 

Richmond. Die Pumpmaschinen des Wasser- 
werks. L. 81. 329. 

Riesa. Zur Wasserversorgungsfrage. 88. 856. 
Riga. Die Reinigung u. Entwässerung der Stadt. 
H. Mal eher. L. 78. 108. — Betriebsmittheil- 
ungen des Wasserwerks. 75. 630. 84.132.135. 
85. 510. 87. 624. 694. — Zur Wasserversorgung. 
82. 355. 

Rio Janeiro. Wasserversorgung. 76. 459. 
Roehester. Die Wasserwerke. L. 82. 788. 

Rom. Wasserversorgungsanlagen im alten Rom. 
T. Rech hi. L. 77. 236. — Römische Wasser- 
leitungen. L. 86. 760. — Zur Wasserversorgung 
des alten Rom. Th. Beck. 87. 1102. 
Rosswein (Sachsen). Wasserleitung. 88. 961. 
Rotterdam. Wasserwerk. 76. 655. — Wasscrleit- 
ungsgesellschaft. 86. 30. 

Rottweil. Wasserleitung. 74. 799. 75. 563. 80. 738. 
Rudolstadt. Kanalisation u. Wasserleitung. 83. 
787. 86. 707. 914. 

Ruhrort. Wassertarif. 83. 876. — Wasserleitung, 
Wasserabgabe und Strassenbesprengnng. 86. 736. 


s. 


Baalfeld. Wasserversorgung. 81. 120. 
Saarbrücken . Die neue Wasserversorgung. C. 
TilL L. 76. 152. — Wasserleitung. 79.104. — 
Wasserverbrauch zu Feuerlöschzwecken. 86. 23. 
Saarburg. Wasserleitung. 87. 443. 

Sagan. Wasserversorgung. 75.516.77.348.88.615. 
Saigon. Die Pumpenanlage der Stadt. L. 83. 811. 
Saloniki. Wasserversorgung. 82. 71. 

Salzbrnnn I. Schl. Chemische Analyse der 
Kronenquelle. Th. Po leck. L. 83. 378. 
Salzburg. Vollendung der Wasserleitung. 75. 
839. — Wassertarif. 78. 460. — Die Quell- 
wasserleitung der Stadt. 76. 346. Taf. 12. — 
Zusammensetzung des Leitungswassers. Spftng 
ler. 76.459. — Die Stadt u. ihre hygienischen 
Fortschritte. G. Varrentrapp. L. 76. 523. 
— Betrieb der Fürstenbrunnenleitung. 82. 687. 
8t. Etlenne. Die Thalsperre des Furens u. die 
Wasserversorgung der Stadt. L. 83. 811. 
Geucnd-Keg. z. Juurn. f. (»anbei, u. Wasaervers. 


St. (lallen. Wasserversorgung. 79. 715. 85. 792. 

St. Lonls. Die Pumpmaschinen des Wasser- 
werks. L. 81. 329. 

St. Wendel. Wasserversorgung. 83. 876. 

Sandringham. Wasserversorgung. 79. 778. L. 

79. 478. 

Sangershansen. Erbauung einer neuen Wasser- 
leitung. 87. 1060. 

Santiago. Wasserversorgung. 83. 252. 

Schalke s. a. Gelsenkirchen. Geschäftsbericht des 
Wasserwerks für das nördliche westfälische 
Kohlenrevier. 88. 478. 

Schmalkalden. Hochdruckwasserleitung. 86. 707. 
Schmiedeberg. Die Wasseretation am Bahnhof. 

Suck. L. 83. 168. 

Schönberg. Wasserleitung. 83. 508. 84. 140. 
Schönebeck. Wasserversorgung. 83. 787. 84. 

176. 85. 320. 

Schöningen. Anlage einer Wasserleitung. 87. 959. 

27 

Digitized by Google 



410 


YY’asserversorgung. — III. Ortsregister. 


Schweidnitz. YVasserwerk. 75. 78. 471. 563. 76. 
250. 80. 738. — YVasserregulativ. 75. 360. — 
Prüfling der Rohrleitung. 75. 396. — Betriebs- 
ergebnisse des Wasserwerks. 78. 588. 
Scliweinfurt. Wasserverbrauch zu Feuerlösch* 
zwecken. 86. 23. 

Schwelm. YVasserleitung. 76. 223. 

Schwerin. Die öffentlichen Brunnen. F. Link. 
L. 75 623. 

Schwientochlowitz. Wasserversorgung. 86. 128. 
Sevilla. YVasserversorgung. 85. 23. 

Siehenlehn. Wasserleitung. 86. 914. 
Sigmaringen. Die Wasserversorgung des Schlosses. 
C. Kröber. 77. 35. — Wasserleitung. 80.360. 
775. 82. 71. 382. 

Sinzig. Herstellung einer Wasserleitung. 87. 1060. 
Soest. Wasserversorgung. 86. 881. 87. 588. — 
YVassertarif. 87. 927. 

Solingen. Feuerlöschwesen. 86. 23. 

Sonneberg (Meiningen). Wasser Versorgung. 79. 648. 
Sornu. Betriebsreaultate des YY T asserwerks. 76. 
596. 79. 648. 

Sorau a. L. Feuerlöschwesen. 86. 23. 

Spalato. YVasserleitungsprocess. 88. 536. 

Spejer. Feuerlöschwesen. 86. 23. 

Sprottau. Wasserwerkstarif. 75. 782. 

Stade. Wasserversorgung. 75. 603. 76. 460. 610. 

77. 576. 78. 524. 743. — Kanalisation. 77. 284. 
Stassfurt. \ r erunreinigung des Bodetiusses durch 
die chemischen Fal »riken. B. YY T a c k e n r o d e r. 
L. 76. 651. Ph. Pusch. L. 77. 647. — Wasser- 
versorgung u. Bau eines Wasserwerks. 80. 698. 
82. 135. 83. 212. 315. — Wassermangel. 87. 
927. — Eröffnung der Wasserleitung. 88. 236. 
— Zur YVasserversorgung. 88. 748. 


Stettin. Finanzbericht der YVasserleitung. 74. 114. 
75. 310. — Wasserwerkstarif. 75 > . 781. 783. 784. 
785. 787. 788. 789. 790. — Kanalisation 77. 655. 
— Wasserverbrauch zu Feuerlösclizweckeu. 86. 23. 
Stockholm. Wasserversorgung. 77. 786. 

Stülp. Feuerlöschwesen. 86. 23. 

Stralsund. Bohrbrunnen. 79. 404. — Wasser- 
versorgung. 84. 448. 

Slrassbnrg. YVasserversorgung. 75. 150. 213. 716. 77. 
88. 472. F. Schinetzer. L. 76. 24. — Resultat 
des Versuchsbrunnens. A. Thiem. 76. 707. 
Straubing. Wasserleitung für Feuerlöschzwecke. 

80. 144. — Feuerlöschwesen. 86. 24. 

Stuttgart. Verein für Tiefbohrung. 75. 117. — 

Alb Wasserversorgung. 76.655. — Verunreinigung 
der Neckarwasserleitung. 79. 30. Sautter. L. 
79. 92. — Anleihe für die städtische Wasser- 
leitung. 80. 624. — Wasserversorgung. 80. 392. 

81. 256. 82. 386. 762. — Bauaufwand der Wasser- 
versorgung. 82. 874. — Die Maschinenanlage 
des YY T asserw'erkes. L. 83. 103. — Wassermesser. 
85. 1000. — Feuerlöschwesen. 86. 24. — Heu 

I berg Wasserleitung. 88.35. — Zur Wasserversorg- 
| ung. Zobel. 88. *836. 
i — Etat der Brunneugemeinschaft. 74. 554. — 
YY T asserwerkstarif. 75. 781. 783. 784. 788. 792. 
— Betriebsergebnisse. 78. 420. — Betrieb der 
städtischen YY r asscrwerke. Zobel. L. 86. 208. 
— - Betriebsbericht des Wasserwerkes. 88. 5%. 
— Kanalisation. 77. 58 . 78. 420. — Entfernung u. 
Verwerthung der Fäcalstoffe. Hack. 79. 767. — 
Die Abfuhr u. Verwerthung der Fäcalstoffe. 
Baumeister. L. 81. 769. 

Sulzbach (Oberpfalz). YVasserleitung. 76. 696. 82. 135. 
I Sulzbach bei Saarbrücken. YY T asserleitung. 77. 48. 


T. 


Tanger (Marokko). Wasserleitung. 77 384. 
Tarnowilz. Feuerlöschwesen. 86. 24. 

Tegel siehe Berlin. 

Teplitz. Eröffnung der Wasserleitung. 87. 1144. 
Teschen. Wasserversorgung. 80. 32. 

Tettnang. Wasserleitung. 77. 152. 

Thnn. Wasserversorgung. 83. 356. 84. 840. — 
Per Wasserstandstelegraph. 85. 906, 

Tiflis. Wasserversorgung. 77. 472. 

Tilsit. Untersuchung der Brunnenwasser. W. 
Krüger, L. 75. 747. — Brunnenbohrung. 80. 
360. — Wasserleitung. 87. 443. 

Torgan. Wasserversorgung. 77. 684. 78. 184. 495. — 
Beschädiguugder Wasserleitung durch Blitzschlag 
88.536. J. Freyberg. 88.797. Stude. 88. 1057. 
Toul. Das Wasserwerk des Fort Salut-Michel. A. 
Picard. L. 76. 315. 

Trier, l’roject einer neuen Wasserversorgungs- 


Anlage. 74.48. — Vertrag bezüglich der Ueber- 
nähme des Baues u. des Betriebs der Wasser- 
versorguugsanlage. 83. 824. 876. — Die neue 
Wasserleitung. 85. 484. 

Triest. Wasserversorgung. 80. 304. 82. 841. 84. 
140. 296. — Die Wasserversorgung der Btadt. E. 
J. Geiringer. L. 82. 341. — Zur Wasserver- 
sorgung der Stadt. Joh. Finetti. L. 87. 551. 
Troppau. Bau u. Eröffnung der Wasserwerke. 

75. 840. — Wasserversorgung. 82 176. 
Tflliingen. Wasserleitung. 77, 621. 79. 372. 
Turin. Zur Wasserversorgung. 77.348. — DieTrink 
wasserderStadt-C.Calandra. L. 77.526.— Unter- 
suchung von vier Turiner Wassern. I.ieben u. 
Cannizaro. L. 80. 653. — Dritter internationaler 
Gongress für Hygiene. Finkelnburg. L. 81. 637. 
Tuttlingen. Wasserleitung. 78. 184. 
Tnickenham.Kanalwasser Pumpenanlage.L.80. 138. 


Digitized by Google 


Wasserversorgung. — III Ortsregister. 


411 


1J. 

l'lm. Vollendung der neuen Wasserleitung. 74. Unna. Thonrohre für Druckleitungen. 78. 338. — 
48. — Betriebsberichte des Wasserwerks. 81. 669. Wasserversorgung. 78. 550. 83. 788. 84. 055. — 
82 504. — Wasserversorgung aus dem sog. kalten 
Brunnen bei Lautern. 88. 927. 


V. 


Valparaiso. Bruch eines Wasserbehälters. 88. 832. 
Venedig« Die Wasserversorgung der Stadt. 85.412. 
Verden. Wasserversorgung. 88. 204. 

Versailles. Die Wasserversorgung von Versailles 
u. Umgegend. Armengaud. L. 80. 285. 
Verriers. Wasserversorgung. 78. 588. 768. — Die Thal- 


sperre derGileppe. F. Kuhn. L. 79. 413. Funk. 
L. 79. .540. — Ueber Reinigung u. Verwerthung 
der Kanal wasser. F. u. E. Putzeys. L. 85. 172. 
Villejuif siehe Paris. 

Virginia City n. Gold Hill. Wusse rvcrsorgungs- 
anlage. L. 74. 272. 


w. 


Wachendorf (Württemberg). Wasserleitung. 78.32. 
Wiidenswell (Schweiz). Wasserleitung. 77. 224. 
Waldenburg i. Sehl. Wasserleitung. 76. 568. 597. 
Waldheini i. S. Anlage einer Wasserleitung. 87. 
624. 768. 

Waldkirch (Baden). Wasserleitung. 77. 224. 
Wandsbeck. Wasserversorgung u. Kanalisation, j 
86. 540. 

Warschau. Die Siel- u. Wasserwerke der Stadt. 
86. 882. 

Washington. Die Wasserleitung Überdas Flüsschen 
Kockcreek. 74. 495. Anmerkung. 

Weimar. Wasserversorgung. 74. 114. 84. 368. — 
Thonrohre für Druckleitungen. 78. 338. — Das 
Wasserwerk. L. 85. 477. L. 85. 920. — Miss- 
liche Verhältnisse der Wasserleitung. 86. 615. 
Weinberge bei Prag. Wasserversorgung. 83. 284. I 
Weisaenfels. Wasserleitung. 81. 487. — Die städti- 
sche Wasserversorgung G. Henoch. L. 83. 
736. — Wassermesser. 86. 432. 

Werdau. Trinkwasserleitung. 86. 644. 854. 
Werden. Beschluss tum Ban einer Wasserleitung. 

85. 702. — Inbetriebsetzung des Wasserwerkes. 
88. 347. 

Werdohl (Westfalen). Wasserleitung. 88. 478. 
Wernigerode. Chemische Untersuchung der Brun- 
nen-, Fluss- u. Qucllwasser. E. Wockowitz. 1 
L. 74. 609. — Zur Wasserversorgung. 87. 1144. 
Wesel. Wasserversorgung. 84 32. — Wasserwerk. 

86. 62. 971. — Wassertarif. 86. 380. 

Wetter a. d. Kahr. Bau der Wasserleitung. 87. 406, 
Wien. Die Wasserversorgung der Stadt nach amt 
liehen Quellen. 74. 12. 37. 65, s. a. 75. 200. 
396. 799. 84. 760. 85. 183. — Anträge u. Be- 
schlüsse der Wasserversorgungs-Commission. 74. 
291. 75. 700. 86. 63. — Zur Wiener Waaserver- 
sorgung. Gratin. 78. 406. — Die Wasserver- 
sorgung der Stadt vor Inangriffnahme des 1’ott- 


schacher Wasserwerks. R. v. Gunesch. L. 79 
541. — Mittheilungen über die Bodenverhältnisse 
der Stadt. Fr. Borger. L. 81. 769. — Die 
Gntndwasserverhältnisse der Stadt. L. 83. 738. 

— Zur Wasserversorgung der Vororte. 83. 116. 

— Ueber die Wasserversorgung der Stadt. Süsb. 
84.71. — Zur Waaserversorgungsfrage. 85. 907. 

— Zur Wasserversorgung der Stadt u. deren Vor- 
orte. 11. Gravö. 88. 463. 

— Bau der Hochquellenleitung, Mitwirkung der 
k. k. Gonietruppe. A. M akowicz ka. L. 74. 386. 

— Beobachtungen an den llochquellen. 76. 460. 
78. 361. — Der Buu der Hochquellenleitung. C. 
Mihatsch. L. 77. 168. L. 81. 793. 82. 6. - 
Geologie der Kaiser-Franz-Joeeph's Hochquell- 
wasserleitung. F. Karrer. L. 77. 648. — In- 
anspruchnahme u. Leistungsfälligkeit der Hoch- 
quellwusserleitung. 76. 260. 332. 82. 618. — 
Kosten der Hochquellenleitung. 74. 772. 78 
612. 81. 177. 82. 356. — Kosten der Hoch- 
qnellenleitung u. deren Erweiterungsbauten. 
88 . 66 . 

— Analyse des neuen Trinkwassers. J. Haber- 
mann u. H. Weidel. L. 74. 111. — Das 
Wasser des k. k. Artillerie-Arsenals. O. Volk- 
mer. L. 75. 748. — Analyse des Wassers ans 
den Quellen der Leitung. E. Grahn. 78. 407. 

— Anschaffung von Wassermessern. 74. 84. 25*1. 
75. 284. — Uebergabe der Lieferung zum An 
Schluss der Privathäuser an die Wasserleitung. 
74. 291. — Proben mit Wassermessern. 75. 79. 
2519. — Probirstation für Wassermesser. 77 508. 

— Zur Aichungsfrage der Wassermesser. 87. 876. 

— Rohrbrüche der Wasserleitung. 76. 79. 283. 
320. 86. 432. — Anstände mit der llochquellen 
leitung. 75. 202, s. a. unten Wassermangel. — 
Die Rohre der Wasserleitung. E. Stepanek. 
L. 75. 830. — Gutachten der Experten über die 


Digitized by Google 



412 


Wasserversorgung. — III. Ortsregister. 


Sicherung der Wasserversorgung. 75. 812. — 
Kohrauswechslung. 76 366. 

— Concurrenzaussdireiben für Selbstabschluss 
vontile zu Wasserleitungen. 79. 372. — Die 
Armstrongsehieber der Hochi)uellenleitung. V. 
Schneider. L. 87. 798. 

— Bassins u. Auslaufbrnnnen. 76. 366. — Wasser- 
leitung auf dem Centralfriedhof. 76. 221. 

— Zwangsweise Einleitung de« Hochquellenwasscrs 
in Privathänser. 76. 431. — Controle des Wasser- 
verbrauchs. 77 48. — Ilauslcitungen u. Ausläufe 
der Hochquellenleitung 79.743. N0.272. —Tabel- 
larische Zusammenstellung der Hausleitungen u. 
Ausläufe bei der Hochquellenleitung. 84 655. 

— Ministerialerlass, betr. Einleitung von Wasser 
in Privatgebäude. 85. 874. — Wasseraligabe 

82. 356. — Wassertarif. 88. 66. 

— Wassermangel. 75. 202. 238. 76. 728. 78. 

361. 86. 884 . 87. 406. — Erweiterung des 

(Inellengebietes n. der Hochquellenleitung. 77. 63. 

78. 351. 352. 406. 82. 316. 83. 508 84. 72. 

83. 220. 404. 943. 87. 876. 

— Das Wasserwerk bei Pottschach. 79. 32. 259. 

81 336. 84. 296. 736. L. 79. 478. — Die Maschinen- I 
anlage des Wasserwerks in Pottschach. L. 80. 138. j 

-DieWienthalwasserleitung. A.Oelwein. L. 80 552. 

8. a. 82. 136. — Neue Nutz Wasserleitung. 83.508. 

— Wiener-Neustädter Tiefquellenleitnng. 83. 508. I 

84. 141. 256. 86. 63. 128. 707. 915. 999. — | 
Leistungsfähigkeit der Tiefquellenleitung. 86. 
972. — Consortium der Wiener-Neustädter Tief- 
quellen-Wasserleitnng. 84. 216. 87. 1060. — 
Die Wiener-Neustädter Tiefquelleuleitung in ihrer 
Beziehung zu der Wasserversorgung Wiens. ] 
Heyne. 84. 903. 

— Kanalisation. 77. 348. — Die Haltbarkeit der j 
verschiedenen Baumaterialien in den Kanälen j 
der Stadt. Borger. 80. 215. — Die Verwerth- | 
ung des städtischen Cloakeninhalts n. der Dung- 
stoffe. Allmayer. L. 83. 737. 

— Feuerlösch hy drunten. 83. 315. 

— Congress für Hygiene. 87. 480. 

z 

Zabrze. Wasserversorgung. 84. 512. 

Zazenhausen (Württemberg). Wasserleitung. SO. so. 
Zeitz. Feuerlöschwesen. 86. 24. 

Zittau. Wasserwerkstarif. 75. 782. 7S3. 792. 

Znnliu (Oesterreich). Wasserleitung. 77. 188. 
Zürich. Bau, Entwickelung u. Betrieb der Was- 
serversorgungsanlage. 76. 597. 77. 224. — 

Zur Wasserversorgung. 85. 320. 86. 80. *112. 
160. — Zur Wasserversorgung von Enge. 85. 
736. — Einsturz des Reservoire der Wasserleit- 
ung. 86. 510. 588. — Jahresberichte über die 


Wiesbaden. Regulativ für Wasserabgabe an Private. 
75. 741, s. a. 782. 792. — Erfahrungen mit den 
Wassermessern bei dem städtischen Wasserwerk. 
C. Muchall. 76. 236. — Wasserwerk. 81. 
383. 82. 388. 83. 595. — Bau des Wasser- 
sammelbehälters. E. Dyckerhoff. 83. 650. 
Feuerlöschwesen. 86. 24. 

— Zur Frage der Kanalisation. L. 85. 103. — Die 
neue Kanalisation ti. Klärbeckenanlage. J. Brix 
L. 87. 1083. 1106. L. 88. 191. - Wasserver 
sorgung u. Entwässerung der Stadt. E. Winter 
u. Brix. L. 87. 1083. — Die Klärung der städti- 
schen Abwasser. Winter. 88. 944. 

— Wasserleitung n. Typhus. 85. 676. 764. 875. — 
Die Gesundheitsverhältnisse der Stadt, Com- 
missionsbericht. 85. 875. — Chemische l’nter- 
suchnng der Schützenhofquelle zu Wiesbaden. 
H. Fresenius. L. 86. 814. 

Wilhelmshafen. Zur Wasserversorgungsfrage. 75. 
36. 76. 32. 

Winden (bei Linzbeim). Wasserleitung. 78. 352. 
Witten. Bruch des Bassins der städtischen Was- 
serleitung. 75. 37. — Wasserwerkstarif. 75. 
780. 783. 784. 787. 788. 789. 791. — Das Was- 
serwerk. B. Oelert. L. 77. 309. — Filter- 
bninneu für das Wasserwerk. 80. 562. 698. — 
Wasserliefcrungsvertrag mit der Gemeinde Lan- 
gendreer 81. 487. — Aus dem Verwaltungsbe- 
rieht über das Wasserwerk. 85. 703. — West- 
fälischer Städte tag. 88. 627. 

Wittenberg. Wasserversorgung. 82. 658. 83. 

315. 84. 448. 87. 1116. 88. 172. 

Wolllan. Wasserleitung. 85. 80. 

Wolfcubüttel. Project einer Harz-Wasserleitung 
für Braunschweig ü. Wolfenbüttel. 80. 248. 
Woreester. Brach eines Wasserreservoirs. 76 199. 
Worms, Neubau eines Wasserwerks. 87. 928. — 
Wasserversorgung n. Kohrlegung für dieselbe. 
88. 1026. 

Wttrzburg. Wasserverbrauch zu Feuerlöschzwcoken. 
86. 24. — Wasserversorgung für das Brauhaus. 
86. 943. 


Wasserversorgung. 76. 656. 77. 712. 78 762. 
80. 172. 81. 178. 84. 703. 86. 854. — I-’ener 
losch wesen. 86. 24. 

Zug. Wasserleitung. 78. 352. 

Zwickau. Uebergang der Wasserleitung in städti- 
schen Betrieb. 75. 80. — Vorarbeiten zur Was- 
serversorgung. 87. 696. — Anleihe, sowie Grund- u. 
Wasserkraft-Erwerbung für die neue Wasserleit- 
ung. 88. 388. — Kosten des Wasserwerkes. 88 596. 
Zwolle. Das städtische Trinkwasser. 11. F. 
Knyper u. A. Boxman. L. 78. 108. 


Digitized by Google 


Digitized by Google 


Digitized by Google 


Digitized by Google 











